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'VTIC  SUMMARIES 


The  "Station  Climatic  Summary"  series  ,mbled  and  published  by  the  USAF  Environmental 

Technical  Applications  Center  (USAFETAC).  The  series  comprises  regional  collections  of  short 
climatological  data  summaries  for  specific  stations  worldwide.  Formats  have  evolved  over  the  years  and 
as  the  collections  grow  larger  there  is  more  variety  in  the  way  the  data  is  presented.  For  example,  a 
typical  dataset  for  a  given  station  might  include  the  "AWS  Climatic  Brief  and  an  addendum.  An 
"Operational  Climatic  Data  Summary"  (or  OCDS)  might  constitute  another  dataset  for  certain  stations. 
A  two-page  "OCDS  Supplement"  may  supplement  an  AWS  Climatic  Brief  There  may  be  combinations 
of  all  of  these.  The  two  main  data  types  are  described  below: 

Climatic  Brief:  A  computer-prepared  summary  of  monthly  and  annual  climatic  data  for  an 
individual  station.  If  there  are  shortfalls  or  limitations  in  the  station's  database,  the  brief  will  be 
labeled  as  "limited,"  with  the  reasons  included  in  remarks.  Some  older  briefs  are  accompanied  by 
an  "Addendum."  USAFETAC's  Operating  Location  A  at  Asheville,  NC,  creates  a  new  climatic  brief 
whenever  it  prepares  a  new  Surface  Observations  Climatic  Summary  (SOCS-formerly  RUSSWO, 
Revised  Uniform  Summary  of  Surface  Observations)  or  updates  an  existing  one.  A  new  SOCS  is 
prepared  whenever  an  initial  5-year  period  of  record  becomes  available.  Existing  SOCS/RUSSWOs 
are  updated  whenever  5  additional  years  of  data  are  added  to  the  original  database.  For  a  brief 
period  in  1988,  AWS  Climatic  Briefs  were  produced  manually,  using  data  provided  by  OL-A. 
These  products  spanned  the  breech  bet^veen  the  older  AWS  Climatic  Brief  and  the  fully  automated 
version  now  being  produced  as  a  part  of  each  SOCS. 

Operational  CUmatk  Data  Summary:  A  four-page  typewritten  summary  of  monthly  and  annual 
climatic  data  prepared  by  USAFETAC/DOC  when  the  creation  of  a  standard  climatic  brief  is 
impractical  because  of  lack  of  data  (period  of  record  too  short  for  SOCS  creation,  no  "summary 
of  day"  data  available)  or  to  answer  a  short-notice  request.  DOC  normally  uses  the  latest  10-year 
period  of  record  (hourly  data),  more  if  available.  These  data  are  supplemented  from  other  sources 
such  as  earlier  periods  of  record,  data  from  contemporary  and/or  earlier  stations,  and  published  data 
from  other  sources.  All  sources  are  given  in  the  legend.  A  tw'o-page  "Operational  Climatic  Data 
Summary  Supplement"  may  follow  either  of  the  two  preceding  data  types.  OCDSs  are  not  routinely 
updated. 


Which  Product  to  Use?  Normally,  only  one  of  the  two  products  described  above  is  prepared  for  a  given 
station;  however,  when  a  station  has  both  an  "AWS  Climatic  Brief  and  an  "Operational  Climatic  Data 
Summary,"  users  should  decide  (from  data  source  and  FOR)  which  is  the  better  product  for  a  particular 
application. 

Oats  Included.  The  datasets  described  above  normally  include  monthly  and  annual  climatic  data  for  at 
least  the  following  elements;  Temperature  (means  and  extremes,  daily  and  monthly);  relative  humidity, 
vapor  pressure,  and  dew  point;  pressure  altitude,  surface  winds,  precipitation,  and  mean  cloud  cover; 
thunderstorm  and  fog  occurrence  (mean  number  of  days);  and  flying  weather  by  ceiling  and  visibility 
categories. 

Questions  or  Comments:  Contact  USAFETAC/DOC,  Scott  AFB,  IL  62225-5116,  DSN  576-3158. 
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Regional  collections  of  climatic  summaries  are  published  as  "data  summaries"— numbered  as  below— for 
each  of  the  seven  major  geographical  areas  listed  and  shown  on  the  map.  Each  collection  is  revised  when 
and  as  required.  When  a  revision  is  issued,  the  "DS"  end  number  remains  the  same  (i.e..  North  America 
is  031,  Europe  is  033,  and  so  on);  only  the  year  of  issue  changes.  The  map  shows  regional  boundaries 
that  correspond  to  the  numbers  assigned  each  volume. 

USAFETAC/DS-XX/031  North  America  USAFETAC/DS-XX/033  Europe 

Volume  I  Contiguous  United  States  USAFETAC/DS-XX/034  Africa 

Volume  2  A  laska  Canada,  and  Greenland  USAFETAC/DS-XX/035  Asia 

USAFETAC/DS-XX/032  Latin  America  USAFETAC/DS-XX/037  USSR,  Mongolia,  and 

Volume  1  Mexico  and  Central  America  China* 

Volume  2  Caribbean  Islcnds  and  West  Indies  USAFETAC/DS-XX/038  Antarctica,  Australia, 

Volumes  South  America  and  Oceania 

♦USAFETAC/DS-XX/036,  China,  was  merged  with  USAFETAC/DS-XX/037  in  1990 
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CHERRY  POINT  MCAS  723090  7201  (CB)  .  267 

ELIZABETH  CITY  CGAS,  NC  746941  8804  (CB)  .  268 

FORT  BRAGG  (SIMMONS  AAF)  746930  9202  (CB)  .  270 

NEW  RIVER  MCAS  (JACKSONVILLE)  723096  7201  (CB)  .  272 

POPE  AFB  (FAYETTEVILLE)  723030  8503  (CB)  .  173 

SEYMOUR-JOHNSON  AFB  (G’BORO)  723066  8505  (CB)  .  274 

WILMINGTON  (NEW  HANOVER  CO)  723010  7201  (CB)  .  275 


X 


NORTH  DAKOTA 

FARGO  (HECTOR  FLD)  727530  8801  (CB)  .  276 

GRAND  FORKS  AFB  727575  8712  (CB)  .  278 

MINOT  AFB  727675  8712  (CB)  .  280 

OHIO 

CLINTON  CO  AFB  (WILMINGTON)  724296  7107  (CB)  .  282 

MANSFIELD  (LAHN  MAP)  725246  8208  (CB)  .  283 

RICKENBACKER  ANGB  (COLUMBUS)  724285  8203  (CB)  .  284 

TOLEDO  EXPRESS  APRT  725360  7704  (CB)  .  285 

WRIGHT-PATTERSON  AFB  745700  8508  (CB)  .  286 

YOUNGSTOWN  MAP  725250  8710  (CB)  .  287 

YOUNGSTOWN  MAP  725250  9208  (OCDS)  .  289 

OKLAHOMA 

ALTUS  AFB  723520  9002  (CB)  .  293 

CLINTON  SHERMAN  AFB  723526  7103  (CB)  .  295 

CLINTON-SHERMAN  FAA  723526  8802  (OCDS) .  296 

FT  SILL  (POST  AAF)  723550  9207  (CB)  .  300 

HOBART  MAP  723525  8802  (OCDS)  .  302 

TINKER  AFB  (OKLAHOMA  CITY)  723540  8506  (CB)  .  306 

VANCE  AFB  (ENID)  723535  9209  (CB)  .  307 

WILL  ROGERS  lAP  (OKC)  723530  8210  (CB)  .  309 

OREGON 

ASTORIA  W8AS  (CLATSOP  CO)  727910  7101  (CB)  .  310 

KLAMATH  FALLS  (KINGSLEY  FLD)  725895  8703  (CB)  .  311 

PORTLAND  lAP  726980  9105  (CB)  .  312 

PENNSYLVANIA 

OLMSTEAD  STATE  725115  7107  (CB)  .  314 

GREATER  PITTSBURGH  lAP  725200  8002  (CB)  .  315 

GREATER  PITTSBURGH  lAP  725200  9208  (OCDS)  .  316 

MUIR  AAF  (INDIANTOWN  GAP)  725144  9210  (CB)  .  320 

WILLOW  GROVE  ARF  720486  9208  (OCDS)  .  322 

SOUTH  CAROUNA 

CHARLESTON  MAP/AFB  722080  8008  (CB)  .  326 

MCENTIRE  ANGB  (COLUMBIA)  723105  8910  (CB)  .  327 

MYRTLE  BEACH  AFB  747910  9202  (CB)  .  329 

SHAW  AFB  (SUMTER)  747900  8910  (CB)  .  331 

SOUTH  DAKOTA 

ELLSWORTH  AFB  (RAPID  CITY)  726625  8712  (CB)  .  333 

TENNESSEE 

MCGHEE-TYSON  (KNOXVILLE)  723260  8803  (CB)  .  335 

MEMPHIS  NAS  723345  7104  (CB)  .  337 

SEWART  AFB  (SMYRNA)  -  7104  (CB)  .  338 


Xi 


TEXAS 

AMARILLO  MAP  723630  8202  (CB)  339 

BERGSTROM  AFB  (AUSTIN)  722545  9204  (CB)  340 

BIGGS  AAF  (EL  PASO)  722700  8701  (CB)  .  342 

CARSWELL  AFB  (FT  WORTH)  722595  8801  (CB)  .  343 

CHASE  NAS  (BEEVILLE)  722556  7104  (CB)  345 

DYESS  AFB  (ABILENE)  722665  8801  (CB)  .  346 

ELLINGTON  AFB  (HOUSTON)  722436  8605  (CB)  348 

FT  HOOD  (HOOD  AAF)  722570  9203  (CB)  349 

FT  HOOD  (ROBT  GRAY  AAF)  722576  9203  (CB)  .  351 

JAMES  CONNALLY  (WACO)  -  7103  (CB)  .  353 

KELLY  AFB  (SAN  ANTONIO)  722535  9008  (CB)  354 

KINGSVILLE  NAS  (NORTH)  722516  7107  (CB)  356 

LAREDO  AFB  722520  7008  (CB)  357 

LAUGHLIN  AFB  (DEL  RIO)  722615  9208  (CB)  358 

LUBBOCK  REGIONAL  APRT  722670  8210  (CB)  360 

MINERAL  WELLS  722597  7103  (CB)  361 

PERRIN  AFB  (SHERMAN)  722586  7102  (CB)  362 

RANDOLPH  AFB  (SAN  ANTONIO)  722536  8705  (CB)  363 

REESE  AFB  (LUBBOCK)  722675  9003  (CB)  364 

SHEPPARD  AFB  (WICHITA  FALLS)  723510  8706  (CB)  366 

WEBB  AFB  (BIG  SPRING)  722655  7609  (CB)  367 

UTAH 

HILL  AFB  725755  8409  (CB)  368 

DUGWAY  PROVING  GROUND  (MICHAELS  AAF)  725814  9008  (CB)  369 

WENDOVER  AF  AUX  725810  7011  (CB)  371 

VERMONT 

BURLINGTON  lAP  726170  8710  (CB)  372 

VIRGINIA 

FT  BELVOIR  (DAVIDSON  AAF)  724037  8509  (CB)  374 

FT  EUSTIS  (FELKER  AAF)  723087  9205  (CB)  375 

LANGLEY  AFB  (HAMPTON)  745980  9004  (CB)  377 

OCEANA  NAS  723075  7911  (CB)  379 

QUANTICO  MCAS  (TURNER  FLD)  724035  7106  (CB)  380 

WASHINGTON 

FAIRCHILD  AFB  (SPOKANE)  727855  9004  (CB)  381 

FT  LEWIS  (GRAY  AAF)  742070  8710  (CB)  383 

MCCHORD  AFB  (TACOMA)  742060  8404  (CB)  385 

MOSES  LAKE/GRANT  CO  727827  8609  (CB)  386 

PAINE  FIELD  (EVERETT)  727937  7004  (CB)  387 

SEATTLE  (BOEING  FIELD)  727935  8805  (CB)  388 

SEATTLEn’ACOMA  lAP  727930  8207  (CB)  .  390 

SPOKANE  lAP  727850  7106  (CB)  391 

WHIDBEY  ISLAND  NAS  727975  7108  (CB)  392 

YAKIMA  MAP  727810  7910  (CB)  393 


Xii 


WISCONSIN 


AUSTIN  STRAUBEL  FLD 

726450 

8203  (CB)  . 

.  394 

GENERAL  BILLY  MITCHELL  lAP 

726400 

8501  (CB)  . 

.  395 

GENERAL  BILLY  MITCHELL  lAP 

726400 

9208  (OCDS) . 

.  396 

LA  CROSSE  MUNI  (VOLK  FLD) 

726430 

8602  (CB)  . 

.  400 

TRUAX/MADISON  FLD 

726410 

8603  (CB)  . 

.  401 

WYOMING 

F  E  WARREN  AFB  (CHEYENNE) 

725640 

8705  (CB)  . 

.  402 

NATRONA  COUNTY  lAP  (CASPER) 

725690 

8209  (CB)  . 

.  403 

xiii 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  Anniston,  AL  STATION  #:  722287  ICAO:  ANB 

LOCATION:  33°35'N,  85°51'W  ELEVATION:  (FEET)  607  LST  -  GMT  -  6 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  JAN  1989  PERIOD:  7301-8612 


SOURCE 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 
EXTREME  MAX 

(° 

1 

F) 

77 

84 

88 

92 

94 

100 

106 

104 

99 

92 

88 

78 

106 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

52 

58 

68 

75 

82 

88 

90 

89 

83 

75 

66 

56 

74 

MEAN 

1 

41 

45 

55 

62 

69 

76 

79 

78 

72 

62 

54 

45 

62 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

32 

35 

44 

50 

58 

66 

69 

69 

63 

51 

44 

35 

51 

EXTREME  MIN 

1 

-4 

12 

12 

26 

38 

46 

48 

56 

41 

26 

15 

4 

-4 

#  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

# 

3 

13 

21 

17 

6 

# 

0 

0 

61 

#  DAYS  LE  32 

1 

16 

12 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

13 

54 

«  DAYS  LE  0 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2.  PRECIPITATION 
MAXIMUM  2 

(INCHES) 
12.7  15.9 

18.1 

17.3 

8.6 

9.3 

13.0 

12.7 

9.0 

6.3 

15.1 

12.2 

69.9 

MEAN 

2 

5.0 

4.9 

6.1 

5.2 

4.1 

3.8 

4.6 

3.8 

3.8 

2.6 

3.7 

4.8 

51.7 

MINIMUM 

2 

0.9 

1.2 

1.4 

0.2 

0.9 

0.4 

0.8 

0.3 

0.3 

0 

0.6 

0.7 

27.9 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

#  DAYS  GE  0.01 

2 

14 

12 

13 

11 

11 

11 

14 

11 

10 

8 

11 

14 

139 

#  DAYS  GE  0.5 

2 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

36 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 
MEAN  2  0.4 

0.3 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0.2 

0.9 

MAXIMUM 

2 

3.5 

4 

0.8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.8 

6 

6.3 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

t  DAYS  GE  0.5 

2 

# 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

?  DAYS  GE  1.0 

2 

# 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

4.  mean  RELATIVE  HUMIDITY  (X)  /  VAPOR  PRESSURE  ("HG)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (15  LST) 

1 

57 

50 

48 

44 

53 

51 

55 

55 

55 

50 

52 

55 

52 

RH  (05  LST) 

1 

81 

81 

82 

84 

90 

92 

93 

93 

91 

90 

87 

83 

87 

VAPOR  PRESS 

1 

.21 

.23 

.30 

.37 

.53 

.67 

.76 

.74 

.62 

.43 

.33 

.24 

.45 

DEWPOINT 

1 

32 

34 

42 

49 

59 

66 

70 

69 

64 

52 

44 

36 

51 

3.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95X  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

$ENE 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

7 

7 

(ALL  OBS) 

1 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

5 

MAX  (PK  GST) 

1 

55 

45 

45 

51 

48 

44 

47 

45 

45 

37 

46 

40 

55 

PRESSURE  ALT 

1 

1340 

1050 

1380 

1090 

1200 

850 

700 

700 

1000 

1090 

1190 

990 

1380 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG 

CLD  COVER 

1 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

DAYS  TSTMS 

1 

1 

2 

4 

5 

7 

8 

11 

10 

4 

1 

2 

1 

56 

DAYS  FOG  LT  7 

1 

16 

13 

14 

11 

17 

16 

22 

22 

20 

17 

15 

13 

196 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  I  -  LT  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  GT  PVLGN  DRCTN 

C  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONTH/YR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8612 

2.  US  WEST  OPTICAL  PUBLISHING,  TD  3200  SUMMARY  OF  DAY  POR  4806-8612 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

32 

24 

18 

10 

9 

6 

11 

12 

13 

13 

21 

25 

16 

03-05  LST 

33 

24 

19 

12 

10 

6 

14 

14 

15 

14 

23 

25 

18 

06-08  LST 

35 

28 

22 

15 

17 

12 

20 

21 

23 

19 

26 

30 

22 

09-11  LST 

41 

32 

30 

20 

28 

22 

32 

36 

35 

29 

30 

36 

31 

12-14  LST 

42 

37 

33 

24 

32 

29 

44 

46 

41 

33 

37 

38 

36 

15-17  LST 

40 

36 

33 

22 

26 

23 

33 

33 

32 

28 

35 

36 

31 

18-20  LST 

35 

30 

28 

21 

24 

24 

29 

28 

28 

23 

30 

31 

28 

21-23  LST 

31 

25 

22 

12 

13 

11 

18 

16 

16 

15 

23 

25 

19 

ALL  HOURS 

36 

29 

26 

17 

20 

17 

25 

26 

25 

22 

28 

31 

25 

8.  X  FREQ 

OF 

CIG/VIS  LT 

1500/3  Ml 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

21 

15 

10 

5 

3 

2 

6 

6 

8 

7 

14 

16 

9 

03-05  LST 

24 

14 

10 

7 

6 

4 

10 

10 

11 

9 

14 

16 

11 

06-08  LST 

26 

17 

13 

9 

11 

9 

17 

19 

19 

14 

16 

19 

16 

09-11  LST 

32 

21 

20 

13 

21 

19 

30 

33 

30 

23 

22 

23 

24 

12-14  LST 

32 

27 

22 

18 

28 

26 

41 

43 

37 

28 

26 

28 

30 

15-17  LST 

31 

28 

21 

14 

18 

14 

25 

24 

24 

23 

25 

24 

23 

18-20  LST 

25 

19 

13 

8 

7 

6 

11 

9 

11 

13 

19 

18 

13 

21-23  LST 

22 

15 

10 

5 

4 

3 

7 

4 

7 

9 

15 

15 

10 

ALL  HOURS 

27 

19 

15 

10 

12 

10 

18 

19 

18 

16 

19 

20 

17 

9.  X  FREQ 

OF 

CIG/VIS  LT 

1000/2  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

10 

6 

4 

2 

1 

2 

2 

5 

5 

8 

11 

6 

03-05  LST 

17 

9 

5 

4 

2 

1 

3 

3 

5 

4 

9 

11 

6 

06-08  LST 

19 

12 

7 

5 

4 

3 

9 

7 

10 

8 

11 

13 

9 

09-11  LST 

22 

15 

12 

7 

11 

10 

18 

19 

18 

14 

15 

15 

15 

12-14  LSI 

22 

19 

14 

11 

19 

18 

29 

30 

25 

20 

20 

18 

20 

15-17  LST 

23 

19 

13 

7 

9 

7 

12 

11 

13 

15 

17 

17 

14 

18-20  LST 

19 

13 

8 

4 

3 

1 

4 

2 

5 

8 

12 

13 

8 

21-23  LST 

15 

11 

7 

3 

2 

1 

2 

1 

3 

5 

10 

10 

6 

ALL  HOURS 

19 

13 

9 

6 

6 

5 

10 

9 

11 

10 

13 

13 

10 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

200/0.5  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

# 

# 

0 

# 

# 

1 

# 

0 

# 

# 

# 

03-05  LST 

3 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

06-08  LST 

4 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

09-11  LST 

6 

2 

2 

2 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

4 

12-14  LST 

6 

3 

1 

2 

4 

3 

5 

8 

5 

5 

5 

4 

4 

15-17  LST 

3 

2 

1 

# 

« 

« 

« 

# 

0 

1 

1 

2 

1 

18-20  LST 

1 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

# 

21-23  LST 

1 

# 

# 

1 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

1 

# 

ALL  HOURS 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  Anniston,  AL 
LOCATION:  33°35'N,  85°51'M 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  JAN  1989 


STATION  #:  722287 
ELEVATION:  (FEET)  607 
PERIOD:  7301-8612 


ICAO:  ANB 
LST  -  GMT  -  6 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

1 

1 

2 

2 

4 

6 

7 

3 

1 

# 

# 

2 

03-05 

LST 

# 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

# 

0 

1 

1 

06-08 

LST 

# 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

# 

1 

I 

# 

# 

1 

09-11 

LST 

# 

1 

3 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

# 

1 

12-lA 

LST 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

1 

I 

I 

# 

0 

1 

1 

15-17 

LST 

« 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

18-20 

LST 

« 

# 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

I 

# 

# 

1 

21-23 

LST 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

7 

6 

3 

I 

0 

# 

2 

ALL  HOURS 

# 

# 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

# 

# 

# 

1 

2.  Z 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

11 

8 

9 

5 

5 

3 

4 

5 

7 

5 

7 

7 

6 

03-05 

LST 

11 

9 

8 

6 

5 

4 

4 

5 

6 

4 

8 

7 

6 

06-08 

LST 

10 

8 

9 

7 

5 

2 

4 

2 

4 

5 

8 

9 

6 

09-11 

LST 

9 

7 

10 

7 

5 

2 

3 

2 

5 

6 

7 

10 

6 

12-14 

LST 

9 

11 

9 

7 

7 

3 

3 

2 

6 

7 

9 

11 

7 

15-17 

LST 

10 

9 

9 

7 

6 

3 

3 

2 

5 

6 

8 

9 

6 

18-20 

LST 

10 

8 

7 

6 

6 

3 

5 

4 

6 

4 

6 

8 

6 

21-23 

LST 

11 

8 

9 

6 

5 

4 

6 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

ALL  HOURS 

10 

8 

9 

6 

5 

3 

4 

3 

5 

5 

7 

9 

6 

3.  Z 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

03-05 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

06-08 

LST 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

09-11 

LST 

1 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

# 

# 

12-14 

LST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

15-17 

LST 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

# 

18-20 

LST 

2 

1 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

21-23 

LST 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

ALL  K'^URS 

1 

1 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

I 

# 

# 

# 

4.  Z 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  GT  25 

KTS. 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

03-05 

LST 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

f 

# 

06-08 

LST 

# 

1 

I 

f 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

# 

1 

09-11 

LST 

1 

I 

1 

1 

# 

0 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

12-14 

LST 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

1 

# 

# 

# 

15-17 

LST 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

18-20 

LST 

1 

2 

3 

2 

# 

« 

# 

# 

1 

# 

# 

2 

1 

21-23 

LST 

2 

2 

3 

2 

1 

I 

# 

# 

# 

I 

# 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

« 

1 

# 

# 

I 

1 

1 

3 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  0.0  LT  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

C  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONTH/YR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8612 

2. 

3. 


5.  Z  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  LT  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

12 

9 

4 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

6 

9 

5 

03-05  LST 

15 

8 

4 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

7 

9 

5 

06-08  LST 

17 

10 

5 

4 

3 

3 

7 

7 

8 

7 

9 

11 

8 

09-11  LST 

20 

13 

9 

6 

9 

8 

16 

18 

15 

12 

11 

13 

12 

12-14  LST 

20 

14 

10 

8 

17 

14 

26 

27 

21 

17 

16 

15 

17 

15-17  LST 

19 

14 

9 

4 

6 

3 

7 

6 

9 

11 

12 

14 

9 

18-20  LST 

15 

9 

5 

3 

2 

1 

3 

1 

4 

5 

7 

9 

5 

21-23  LST 

13 

8 

5 

2 

I 

1 

1 

1 

3 

4 

7 

8 

5 

ALL  HOURS 

16 

11 

6 

4 

5 

4 

8 

8 

8 

8 

9 

11 

8 

6.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS  LT 
JAN  FEB 

500/1 

MAR 

.5  Ml 
APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

4 

2 

1 

3 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

03-05  LST 

8 

4 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

3 

4 

2 

06-08  LST 

10 

6 

2 

3 

2 

1 

3 

4 

5 

4 

4 

7 

4 

09-11  LST 

13 

7 

5 

5 

6 

5 

9 

11 

11 

9 

6 

7 

8 

12-14  LST 

13 

9 

5 

5 

9 

8 

17 

19 

14 

10 

10 

9 

11 

15-17  LST 

12 

7 

4 

2 

2 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

5 

18-20  LST 

8 

4 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

2 

21-23  LST 

8 

3 

2 

1 

1 

# 

1 

# 

1 

1 

3 

4 

2 

ALL  HOURS 

10 

5 

3 

2 

3 

2 

4 

5 

5 

4 

5 

6 

4 

7.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS  LT 
JAN  FEB 

300/1  MI; 
MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

2 

1 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

03-05  LST 

5 

2 

1 

# 

« 

« 

« 

« 

1 

« 

0 

2 

1 

06-08  LST 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

3 

2 

5 

3 

09-11  LST 

10 

5 

2 

3 

4 

4 

6 

8 

9 

7 

4 

5 

5 

12-14  LST 

9 

6 

2 

4 

5 

5 

10 

13 

9 

7 

7 

6 

7 

15-17  LST 

7 

4 

2 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

18-20  LST 

3 

1 

# 

1 

1 

# 

# 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

21-23  LST 

3 

1 

1 

1 

# 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

8.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS  LT 
JAN  FEB 

100/. 

MAR 

25  MI 
APR 

• 

• 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

# 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

# 

0 

# 

# 

# 

03-05  LST 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

# 

# 

# 

06-08  LST 

3 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

09-11  LST 

4 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

1 

2 

3 

12-14  LST 

4 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

15-17  LST 

2 

1 

# 

# 

0 

0 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

18-20  LST 

# 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

21-23  LST 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 


5 


CRAtC  ilABAMAfSfLNA) 
2 1  M0I6  99 


JUk  7ft  ft 

Iftft 


fft  7ft  ft  truLTn  sft" 

■  ftAMHO  llftJO 

MONO 


mttm  MuaM •  Of  e*TI  OCCWfIMMCI  99 


KlKllElBSBlBieJKU 


IKU  UJtUtiiJKUl 

mmamKEtai 


*•**•■*  RUSSWO  POH; 

HRLY  ObS:  JUL  41-r£B  46.  OCT  4<>-PeB  7(, 


DRILY  OBS:  JAN>rC8  46,  (XT  46-Fr8  76 


CIILWft  kfU 
TNAM  NMRY 
Mft'M 
LIM  THAU  3M 


CIILIMB  LIM 
TNAM  MPT 
AMQ/M  VIMNLITT 
kill  TMAM  t/|  ai 


6 


BDirrSVILU  HDMI  \  iUBMU 


TEMPERATURE^F)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


PERIOD  199D-67 


moj)  ELEVATION:  619  f 


MEANNUMKROF  OATS 


S  iiliil  sl 


50 


I  d||i|  5  I 

I  is s  sS  oh  8  II 


[QEai 


i  2  i  i 

90  80  32  0 


JUH  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  UIH 
Nuabar  Obaarvad  Within:  i/B  A/&  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

(PCR:  1900-1970)  60  NM  1/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  1/0 

(A)  Hurrieanaa/Tropleal  Storaa  120  NM  3/0  1/0  S/0  A/O  0/0  0/0  10/0 

(B)  Hurrleanas  Onljr  240  KK  10/0  6/1  11/3  2V4  10/1  1/0  60/9 

RUSSWO  FOR:  Hrly  Oba:  5809^12:  Dally  Oba:  5809-6712.  ‘Cloaad.  "Hlghaat  hourly 


dad  apaad  elaaa  Intarral 


»DATA  NOT  AVAIIABU.  ILESS  THAN  0.5  OAT.  0.5  OR  0.0$  INCH,  OR  0.5  PERCENT  C%)  AS  APPLICABLE. 


Firm  WEATHER  (%FRE0) 

HOURS  (LST) 

E 

00-02 

CIG 

last  than 

0>05 
■  0^8 

i 

3000  feet 

09^11 

K 

and/or 

12.114  ■ 

K 

VSBT 

..  V5-I7 

E 

less  than 

18-20 

K 

3  Biles 

21-23 

R 

H 

CIG 

lasa  than 
1500  faat 
and/or 
VSBY 

lasa  than 
3  alias 


CIG 

loss  than 

1000  fast 
loi/er 
VSBT 

lass  than 
2  aUas 


iKElBaKnKEil 


CIO 

Isas  than 

200  fast 
anVar 
VSBT 

lass  thM 
t  aUs 


21-2 


AU  RODRS 


8 


I80H  CCCim  JETPCM/CIRL  T.  PERIOD^  1967-,70 


TEMPOUTUNCPf )  PRCCmiMnON  On) 


MEAN  NUMBEAOF  OAVS 


5  I  « 

I!  Ill 

>i  lis 


Inn 


if  S  S 
U  3 ! 


m 


M 
O 

C  K 

O  M  M 
K  M  w 

ill 


2  I 

Al  I  W  fe 


■ESUBill 

_ mmr~ 

IP® 


le 


m 


if3QI 


||gsi! 


1^1031 


mi 


]Eai 


2m9BnDDj 

EBdHdu 

mmmmmmnm 


^Fut«st  alia  eonvertad  to  knota. 

•Sunriaa  to  Sunsat  only. 

All  data  taken  Cram  19TO  NQAA/EOfi  local  Cllnatologieal  Data  Annual  Suniuuy, 
AUS  CUoatlo  Brief  for  ttmtarllla  Municipal  Airport  (eloaed' 


mote;  »DATA  not  available.  ILESS  than  O.S  OAY^  0.5  OR  0.05  INCH.  OR  0.5  PERCENT  C%)  AS  APPLICABLE 


FLYING  WEATHER  (%FRE0)  HOURS  (LST)  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  |  OCT  NOV 


issdai 


iSBS 


8A 


1  A  W  S  1  STATION  NAME:  MAXWELL  AFB  AL 

1  1  LATITUOE/LONGITUOE:  32  23  N  086  22  U 

1  CLIMATIC  BRIEF  j  HOURLY  OSS  FOR:  SEP  79  •  AUG  89 

1  (LIMITED)  1  SUMMARY  OF  DAY  FOR:  3510-3608,  3701-7203,  8508-8908  (FULL 

1  1  HOURS  SUMMARIZED:  00-23  LST  (EXCEPT  06-23  LST  7204-8507) 

1  FEB  90  1  LST  TO  UTC:  *06 

TIME), 

FIELD  ELEV:  168  FT 
STATION  MSC:  722265 
CALL  SIGN:  KHXF 
7204-8507  (PART  TIME) 

SUPERSEDES:  SEP  82 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  MONTH 

1  JAN  1 

FEB  1 

MAR  1 

APR 

MAY 

JUN  1 

JUL  1 

AUG  1 

SEP 

OCT  1 

NOV  1  DEC 

ANN  1 

YOR  1 

1  EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

1  B2  I 

85  1 

88  1 

93 

98 

104  1 

105  j 

103  1 

101 

86  1 

88 

84 

105  1 

5A  1 

1  MEAN  MAX  TEMP  (F) 

1  57 

61  j 

68  1 

77 

84 

90  1 

91  1 

91  I 

86 

78  1 

67 

59 

76 

5A  1 

1  MEAN  TEMP  (F) 

1  AS  1 

51  1 

58  1 

66 

74 

80  j 

82  1 

82  j 

77 

67  j 

56 

50 

66 

5A  1 

1  MEAN  MIN  TEMP  (F) 

1  58  1 

A1  1 

48  1 

55 

63 

78  I 

73  1 

72  1 

68 

56  1 

46 

40 

56  1 

5A  1 

1  EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

1  3  1 

12  1 

20  j 

30 

43 

58  j 

61  j 

60  1 

42 

32  1 

14 

7 

3  1 

5A  1 

1  D/U  TEMP  CE  95  (F) 

1  0  1 

8  1 

0  1 

0 

1 

6  1 

8  1 

8  1 

2 

«  1 

0 

0 

23  1 

5A  1 

1  D/U  TEMP  GE  90  (F) 

1  0  1 

0  j 

0  1 

1 

7 

18  1 

21  1 

21  1 

11 

1  1 

0 

0 

80 

5A  1 

1  D/W  TEMP  LT  33  (F) 

10 

6  j 

1 

# 

0 

8  j 

8  j 

0  j 

0 

«  j 

3 

8 

28  1 

5A  1 

1  D/U  TEMP  LT  20  (F) 

1  1  I 

1  1 

0  1 

0 

0 

8  I 

0  1 

0  1 

0 

8  1 

« 

1 

3  1 

54  1 

1  HEATING  DEGREE  DAYS 

I  514  1 

378  1 

245  1 

62 

6 

0  1 

8  1 

8  i 

2 

5A  1 

265 

464 

1990  1 

39  1 

I  COOLING  DEGREE  DAYS 

1  7  j 

11  1 

57  1 

115 

308 

483  j 

553  1 

541  1 

384 

135  1 

23 

7 

2604  1 

39  1 

1  MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

1  54  1 

38  1 

44  1 

50 

60 

68  1 

71  1 

71  1 

65 

5A  1 

48 

y 

54  1 

18  1 

1  MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

1  A1  j 

A5  1 

52  j 

57' 

65 

72  1 

75  1 

74  1 

69 

60  j 

54 

46 

59  1 

10  1 

1  99.95*  WCPA  (FT) 

1  ASO  j 

650  j 

650  j 

550 

400 

400  j 

300  1 

350  1 

400 

400  I 

500 

450 

500  1 

18  1 

1  MEAN  REL  HUH  07  L$T(X) 

1  76.0  1  77.3  1 

76.3  1 

75.8  1 

77.6  1  79.4  1  81.6  1 

83.3  1 

80.0 

80.5  1  80.1  1 

76.2  1 

78.7  1 

18  1 

1  MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

1  53.5  1 

53.1  1 

48.5  1  46.3  1  50.1  |  52.6  | 

57.0  1 

56.2  1  52.5  j  49.5  j 

52.6  j  53.5  j  52.1  | 

18  1 

1  MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

1  5.331 

5.091 

6.001 

4.34 1 

4.00| 

6.28| 

4.681 

5.60| 

5.39] 

3.30| 

5.85| 

3.611 

6.281 

44  1 

1  MAX  PRECIP  (IN) 

j  11.601 

9.021 

14.041 

11.231 

12.881 

11.771 

10.731 

15.391 

10.361 

8.271 

19.341 

10.121  85.861 

44 

1  MEAN  PRECIP  (IN) 

1  A.541 

4.86| 

5.99| 

4.47| 

3.96| 

4.24| 

S.50| 

4.051 

4.01 

1.991 

3.851 

5.371 

52.971 

AA  1 

1  MIN  PRECIP  (IN) 

1  -851 

1.59| 

1.60j 

•271 

■A7| 

-581 

1.651 

.951 

.131 

-821 

.131 

.891  30.161 

AA  1 

1  D/U  PRECIP  CE  .01  (IN) 

1  11  I 

10  j 

10 

8  1 

9  j 

9  j 

12  1 

8  1 

8  1 

5  j 

8  1 

10  j 

109 

AA  1 

1  0/U  PRECIP  GT  .50  (IN)  j  3  | 

3  1 

A  1 

3  1 

3  1 

3  I 

3  1 

3  1 

2  1 

1  1 

3  1 

A  1 

35  1 

AA  1 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

I  3,0  I 

1.5  1 

*  1 

1.6  i 

8  1 

8  i 

8  i 

8  1 

8  i 

8  1 

*  1 

1-0  1 

3.0  1 

5A  i 

MAX  SNFL  (IN) 

!  5.9  I 

1.5  1 

* 

1.0  1 

8  j 

8  i 

8 

8  j 

8 

8 

* 

1.0  1 

5.9  1 

5A  1 

MEAN  SNFL  (IN) 

I  .1  1 

« 

* 

^  1 

8  1 

8 

8  1 

8 

8 

8 

* 

# 

.1  i 

54  1 

0/U  SNFL  GE  ,1  (IN) 

1  1  1 

« 

0 

«  1 

8  j 

8 

8  1 

8 

8  1 

0  1 

8 

«  1 

1  1 

54  1 

0/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1  »  1 

»  j 

0  1 

8  I 

8  I 

8  j 

0  1 

8  1 

8  1 

8  j 

8  1 

8  1 

*  1 

54  j 

1  MAX  OLY  SNO  DEPTH  (IN) 

1  3  1 

*  1 

*  1 

1  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

0  1 

8  1 

8  1 

1  1 

3  1 

54  1 

1  PRVLNG  UNO  DIR  (DEG) 

|S32-3A|*32-341S32-34|*26-28|$17-19|*20-22j$23-25  • 

T8-10|S05-07|S02-04|S02-04js35-01|S02-04| 

18  1 

MEAN  UNO  SPO  (KTS) 

1  A  1 

5  1 

5  1 

A  1 

A  1 

3  1 

3  . 

3  1 

3  1 

3  1 

A  1 

A  1 

A  1 

10  1 

1  MAX  UNO  SPD  (KTS) 

1  A4  I 

5A  1 

61  1 

65  1 

58  1 

59  1 

5:  ! 

52  1 

A7  1 

51  1 

A7  1 

A2  1 

65  1 

31  1 

1  SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

1  56.0  1  60.0  1 

55.0  1  48.2  1 

50.0  1  48.2  j 

49.0  1  46.8  1 

43.0  j 

42.0  1  54.0  1 

53.8  1 

50.6  1 

10  1 

i  D/U  THUNDERSTORMS 

1  1  I 

2  1 

A  1 

5  1 

8  1 

’  1 

13  1 

8  1 

A  1 

1  1 

1  1 

1  1 

56  j 

40 

1  0/U  FOG  (VSBY  LT  7  MI ) 

1  15  1 

12  1 

13  1 

12  1 

1A  1 

13  1 

16  1 

17  1 

15  1 

15  1 

15  1 

1A  1 

171  1 

48  1 

1  LEGEND:  ANN  a  ANNUAL 

POR/YOR  » 

PERIQD/YEARS  OF  RECORD 

1 

1  O/U  «  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 

UCPA  c 

UORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE 

ALTITUDE 

1 

S  <  BASED  ON 

LESS  THAN 

FULL  MONTHS 

«  ■ 

LESS  THAN  D.5  DAYS  OR 

trace  as  applicable 

1 

••  *  INSTANTANEOUS  PEAK 

WINDS 

*  = 

PERCENTAGE  OF 

CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

1 

*  »  DATA  NOT 

AVAILABLE 

WIND  DIRECTION 

1 

9 


1 

PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  OF 

:eilinc  and  visibiliti 

f 

MONTH 

1  JAN 

FEB 

1  MAR 

1 

APR 

1 

NAY 

JUN 

1 

JUL 

AUG 

1 

SEP 

1 

OCT 

NOV 

1  DEC 

1 

ANN  1 

YOR 

1 

LST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

00 

•  02 

23.9 

33.6 

1 

24.2 

1 

8.6 

1 

5.1 

3.9 

1 

3.8 

5.8 

1 

10.3 

1 

14.0 

26.7 

1 

22.3 

1 

15.2 

04 

1 

03 

-  05 

28.4 

39.4 

1 

32.3 

1 

16.2 

1 

21.1 

18.5 

1 

17.7 

18.2 

1 

20.4 

1 

23.9 

37.3 

1 

27.6 

1 

25.1 

04 

CIG 

1 

06 

■  08 

36.0 

35.5 

1 

32.5 

1 

23.4 

1 

23.4 

22.8 

1 

22.8 

25.3 

1 

27.1 

1 

27.6 

34.8 

1 

34.4 

1 

28.8 

10 

LT  3000  FT 

1 

09 

-  11 

32.2 

34.5 

1 

28.2 

1 

19.4 

1 

15.5 

14.4 

1 

16.9 

13.8 

1 

22.3 

1 

23.0 

31.5 

1 

30.4 

1 

23.5 

10 

AND/OR 

1 

12 

■  14 

27.0 

28.5 

1 

19.6 

1 

11.6 

1 

8.6 

6.0 

1 

7.2 

5.8 

1 

14.8 

1 

14.9 

24.5 

1 

21.6 

1 

15.8 

10 

VSBT 

1 

15 

•  17 

22.7 

24.7 

1 

16.1 

1 

6.6 

1 

3.7 

3.6 

1 

4.0 

4.7 

1 

7.4 

1 

10.9 

20.2 

1 

18.0 

1 

11.9 

10 

LT  3  MI 

1 

18 

•  20 

21.5 

24.1 

1 

14.8 

1 

6.8 

1 

3.4 

2.0 

1 

3.5 

3.1 

1 

7.0 

1 

10.5 

18.1 

1 

17.7 

1 

11.0 

10 

1 

21 

•  23 

23.6 

21.8 

1 

17.4 

1 

9.1 

1 

3.0 

1.7 

1 

2.2 

3.1 

1 

6.6 

1 

11.6 

19.8 

1 

17.8 

1 

11.5 

10 

1 

ALL 

27.1 

29.2 

1 

22.3 

1 

12.9 

1 

10.6 

9.2 

) 

10.1 

10.1 

1 

14.7 

1 

17.0 

25.7 

1 

23.6 

1 

17.5 

10 

1 

00 

-  02 

15.2 

21.8 

1 

14.0 

1 

4.4 

1 

4.0 

1.4 

1 

3.5 

4.1 

1 

7.2 

1 

9.9 

15.3 

1 

15.8 

1 

9.7 

04 

1 

03 

•  05 

20.8 

28.2 

1 

21.5 

1 

11.5 

1 

16.7 

13.9 

1 

14.5 

16.0 

1 

17.6 

1 

17.9 

27.3 

1 

22.0 

1 

19.0 

04 

CIG 

06 

■  08 

26.5 

23.9 

1 

18.2 

16.9 

1 

16.9 

16.4 

1 

19.6 

21.8 

1 

21.3 

1 

20.9 

24.9 

1 

24.3 

1 

21.0 

10 

LT  1500  FT 

1 

09 

-  11 

21.7 

23.7 

1 

13.5 

1 

9.2 

1 

4.7 

5.2 

1 

6.7 

7.5 

1 

10.3 

1 

14.0 

18.1 

1 

17.7 

1 

12.7 

10 

AND/OR 

1 

12 

-  14 

15.2 

17.0 

1 

7.4 

1 

3.0 

1 

1.3 

1.2 

1 

2.4 

2.7 

1 

4.4 

1 

6.6 

9.8 

1 

9.0 

1 

6.7 

10 

VSBY 

1 

15 

•  17 

13.4 

12.8 

1 

7.6 

1 

1.8 

1 

.5 

1.3 

1 

1.5 

2.4 

1 

3.0 

1 

5.3 

6.1 

1 

8.7 

1 

5.4 

10 

LT  3  MI 

1 

18 

-  20 

12.0 

13.0 

1 

7.9 

1 

1.8 

1 

.9 

.4 

1 

.9 

2.0 

1 

2.9 

1 

5.7 

7.7 

1 

8.3 

1 

5.3 

10 

1 

21 

-  23 

14.6 

13.9 

1 

10.2 

1 

2.5 

1 

1.0 

.7 

1 

.7 

1.9 

1 

3.9 

1 

5.6 

9.3 

1 

10.2 

1 

6.2 

10 

1 

ALL 

17.3 

18.3 

1 

11.6 

1 

6.2 

1 

5.4 

5.0 

i 

6.1 

7.3 

1 

8.6 

1 

10.5 

13.7 

1 

13.8 

1 

10.2 

10 

'  1 

00 

-  02 

9.8 

15.3 

1 

9.1 

r 

2^2 

1 

3.0 

1.1 

1 

1.6 

3.0 

1 

5.0 

1 

6.7 

11.1 

1 

10.9 

1 

6.6 

04 

1 

03 

-  05 

14.6 

22.4 

1 

12.1 

1 

7.9 

1 

11.1 

9.3 

1 

9.5 

10.3 

1 

11.9 

1 

12.1 

20.4 

1 

15.4 

1 

13.1 

04 

CIG 

1 

06 

•  08 

20.4 

18.5 

1 

12.0 

1 

9.9 

1 

8.5' 

9.3 

1 

12.2 

13.5 

1 

12.9 

1 

14.6 

17.4 

1 

17.0 

1 

13.8 

10 

LT  1000  FT 

1 

09 

-  11 

15.8 

16.0 

1 

7.2 

1 

3.3 

1 

1.6 

1.9 

1 

1.7 

2.4 

1 

4.7 

1 

5.9 

9.8 

1 

12.1 

1 

6.9 

10 

AND/OR 

1 

12 

-  14 

10.7 

11.5 

1 

4.8 

1 

.9 

1 

.6 

.6 

1 

1.0 

.9 

1 

2.6 

1 

1.6 

3.8 

1 

5.6 

1 

3.7 

10 

VSBY 

1 

15 

•  17 

8.4 

7.2 

1 

4.7 

1 

.4 

( 

.1 

.3 

1 

.5 

.9 

1 

1.6 

1 

2.2 

3.6 

1 

5.8 

I 

3.0 

10 

LT  2  MI 

1 

18 

•  20 

9.4 

8.3 

1 

4.7 

1 

.9 

1 

.2 

.3 

1 

.5 

.6 

1 

1.6 

1 

2.7 

5.2 

1 

6.0 

1 

3.4 

10 

1 

21 

-  23 

10.7 

9.6 

1 

5.6 

1 

1.0 

1 

.5 

.0 

1 

.3 

.6 

1 

2.2 

1 

3.3 

6.7 

1 

6.9 

1 

3.9 

10 

1 

ALL 

12.5 

12.7 

1 

7.0 

1 

3.1 

1 

2.9 

2.7 

1 

3.3 

3.9 

1 

5.0 

1 

5.8 

8.7 

1 

9.5 

1 

6.3 

10 

1 

00 

-  02 

.8 

.6 

1 

1.1 

.6 

1 

.3 

.0 

i 

.0 

.0 

1 

.3 

i 

1.1 

.0 

i 

3.0 

i 

.6 

04 

1 

03 

•  05 

1.9 

1.5 

1 

3.0 

1.8 

1 

.4 

1.3 

1 

.7 

1.8 

1 

.7 

1 

1.7 

3.0 

1 

5.4 

1 

1.9 

04 

CIG 

! 

06 

•  08 

3.6 

1.1 

i 

1.9 

1.3 

1 

.5 

.6 

1 

.4 

1.0 

1 

.7 

1 

1.4 

3.5 

1 

4.4 

1 

1.7 

10 

LT  200  FT 

1 

09 

-  11 

.8 

.8 

1 

.0 

.0 

1 

.0 

.0 

1 

.0 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

.2 

1 

.6 

1 

.2 

10 

AND/OR 

1 

12 

•  14 

.0 

.1 

1 

.0 

.0 

1 

.1 

.1 

1 

.0 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

.1 

1 

.0 

1 

.0 

10 

VSBY 

1 

15 

•  17 

.3 

.0 

1 

.0 

.0 

1 

.0 

.1 

1 

.0 

.2 

1 

.0 

1 

.0 

.0 

1 

.4 

1 

.1 

10 

LT  1/2  HI 

1 

18 

•  20 

.1 

.0 

1 

.0 

.0 

1 

1 

.0 

1 

.0 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

.0 

1 

.4 

1 

.0 

10 

1 

21 

•  23 

.7 

.6 

1 

.4 

.0 

1 

.0  1 

.0 

1 

.0 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

.3 

1 

.6 

1 

.2 

10 

1 

ALL 

1.0 

.5 

1 

.6 

.3 

1 

-2 

.2 

1 

.1 

.3 

1 

.2 

1 

.4 

.8 

1 

1.5 

1 

.5  1 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOF 

THE 

PERIOD 

1900  - 

986: 

HR/TS 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

60NM 

0/0 

0/2 

0/0 

0/1 

0/3 

0/3 

0/0 

0/9 

120NM 

0/0 

0/6 

1/3 

4/7 

4/8 

1/6 

0/0 

10/3C 

240NH 

0/3 

3/16 

2/7 

11/21 

15/30 

3/18 

1/0 

35/95 

I  REMARKS  :  ALL  SUMMARY  OF  DAY  (SOO)  DATA  DERIVED  EXCLUSIVELY  FROM  MAXWELL  AFB  AL. 


A  U  S  1  STATION  MAKE;  OAVIS-HOMTHAN  AF8  AZ  FIELD  ELEV:  2705  FT 

I  LATITUOE/LONCITUOE:  32  10  N  110  53  U  STATION  HSC:  722745 

CLIMATIC  BRIEF  j  HOURLY  DBS  POR:  HAY  79  -  APR  89  CALL  SIGN:  KDHA 

I  SUMMARY  OF  DAY  POR:  JUL  41  -  JAN  46,  JAN  48  -  APR  89 

1  HOURS  SUMMARIZED:  0000  •  2300  LST  SUPERSEDES:  NOV  86 

MAY  90  I  LST  TO  UTC:  +07 


MONTH 

1  JAN 

FEB  1 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1  ANN  { 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

1 

88 

89  1 

97 

102 

106 

112 

111 

111 

108 

101 

91 

84 

112 

48 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

1 

63 

67 

71 

80 

88 

98 

98 

96 

93 

84 

72 

65 

81 

48 

MEAN  TEMP  (F) 

1 

52 

ss 

58 

66 

74 

83 

86 

84 

81 

71 

60 

53 

69 

48 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

1 

40 

42  1 

45 

52 

59 

69 

74 

73 

69 

59 

47 

41 

56 

48 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

1 

17 

23  1 

22 

31  . 

37 

50 

63 

63 

51 

31 

26 

20 

17 

48 

D/U  TEMP  GE  100  (F) 

1 

0 

0  1 

0 

« 

1 

13 

13 

6 

* 

• 

0 

0 

37 

48 

0/U  TEMP  GE  90  (F) 

1 

0 

0  1 

1 

4 

15 

27 

28 

27 

23 

«  1 

0 

0 

133 

48 

O/U  TEMP  LT  40  (F> 

1 

14 

10  1 

6 

1 

» 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

12 

48 

48 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

1 

4 

2  1 

1  ■ 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

1 

3 

11 

48 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1 

388 

293  1 

222 

70 

11 

0 

0 

0 

# 

23  1 

175 

356 

1538 

42 

COOLING  DECREE  DAYS 

1 

« 

4  1 

17 

106 

295 

561 

653 

608 

486 

229 

26 

1 

2986 

42 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

1 

31 

31  1 

31 

31 

33 

38 

55 

59 

so 

40  1 

31 

31 

38 

10 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

1 

42 

44  1 

46 

50 

54 

60 

67 

68 

63 

55  i 

46 

43 

53 

10 

99.95X  WCPA  (FT) 

1 

2800 

2850  1 

2900 

2850 

285U 

2850 

2800 

2800 

2800 

2800 

2800 

2850 

2900 

10 

MEAN  REL  HUH  07  LST(X) 

i 

57.7 

56.0  1 

50.9 

39.4 

33.6 

28.4 

50.8 

60.7 

51.1 

49.0  1 

49.4 

55.7 

48.6 

10 

MEAN  REL  HUH  13  LST(X) 

1 

iSA 

32.0  1 

27.5 

20.2 

17.1 

15.7 

28.9 

34.3 

28.2 

27.6 

29.5 

35.1 

27.6 

10 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

7 

1.18 

1.S6| 

i.95 

1.04 

.66 

.67 

2.29 

2.16 

2.53 

3.01 1 

i.25 

1.45 

3.01 

48 

MAX  PRECIP  (IN) 

1 

3.00 

3.241 

2.32 

1.78 

1.08 

1.15 

6.18 

4.89 

4.35 

5.26| 

2.10 

5.81 

23.32 

48 

MEAN  PRECIP  (IN) 

1 

.94 

.77| 

.79 

.33 

.17 

.27 

2.06 

1.92 

1.27 

.931 

.67 

1.031 

11.22 

48 

MIN  PRECIP  (IN) 

1 

.00 

.ooj 

.00 

.00 

.00 

.00 

.23 

.15 

.00 

.00 

.00 

.001 

5.67 

48 

O/U  PRECIP  GE  .01  (IN) 

1 

4 

4  j 

4 

2 

1 

2 

10 

8 

* 

3  1 

3 

4 

1 

49 

48 

D/U  PRECIP  CT  .50  (IN) 

1 

1 

1  1 

1 

« 

« 

« 

1 

1 

1 

1  1 

1 

1 

1 

9 

48 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

1 

2.9 

3.1  i 

2.2 

.5 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

6.6 

6.0 

6.6 

41 

MAX  SNFL  (IN) 

1 

4.9 

3.5 

4.1 

.5 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

6.6 

6.0 

6.6 

41 

MEAN  SNFL  (IN) 

1 

.3 

.1  1 

.1 

t 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

.2 

.3 

1,1 

41 

O/U  SNFL  GE  .1  (IN) 

1 

1 

1 

« 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

41 

D/U  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

» 

«  1 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

« 

« 

41 

MAX  OLY  SNO  DEPTH  (IN) 

1 

1 

1  1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

1 

4 

41 

PRVLNG  UNO  DIR  (DEG) 

1 

11-13 

11-131 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

11-131 

14-16 

10 

MEAN  UNO  SPO  (KTS) 

1 

4 

G 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

* 

4 

4 

4 

1 

4 

10 

MAX  WND  SPO  (KTS) 

1 

41 

50  1 

47 

56 

47 

60 

68 

70 

46 

49 

46 

50 

1 

70 

40 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

1 

39.0 

41.4  1 

35.0 

31.6 

22.0 

20.7 

47.0 

45.9 

24.0 

25.2 

27.0 

36.9 

i 

33.3 

10 

O/U  THUNDERSTORMS 

1 

1 

1  1 

1 

2 

3 

15 

14 

5 

2 

1 

1 

1 

47 

40 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  HI) 

1 

1 

1  1 

1 

« 

0 

» 

» 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

40 

LEGEND:  ANN  >  ANNUAL  POR/YOR  o  PERiOO/YEARS  OF  RECORD 

D/U  »  MEAN  NUMBER  OF  OATS  UITH  WCPA  a  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

&  =  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  »  *  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

**  a  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  S  «  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

*  a  data  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 


PERCENT  OCCURRENCE  TREOUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


1  MONTH 

1 

JAN  1 

FEB  1  MAR  1  APR  | 

MAY  1 

JUN  1 

JUL  1 

AUG  1 

SEP  1 

OCT  1 

NOV  1 

DEC  1 

ANN  { 

YOR 

1 

1 

■  ST 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

00 

02 

1 

.3 

2.0  1 

.0  1 

■2  1 

•0 

.0 

.0  1 

•  1  1 

•  1 

.0  1 

.4  { 

1.9 

.4 

10 

1  03 

05 

1 

1.0 

1.2 

•  1 

■2 

-0 

.0  1 

.0  1 

•0  1 

•0  1 

•  1 

.8  1 

2.5  1 

.5 

10 

CIC 

1  06 

08 

1 

1.6 

1.5 

1.2 

•0 

•0 

•0  1 

■3 

■  1  1 

■  1 

.2  1 

1.1  1 

2.0  1 

.7 

10 

LT  3000  FT 

09 

11 

1 

1.6 

.9  1 

.0 

.0  i 

•0  I 

.0 

■0  1 

•0  1 

.3  1 

•S  1 

1.4  1 

.5 

10 

AND/OR 

12 

14 

1 

1.1 

.8  1 

•2 

•0  1 

•  1 

•  1  1 

.0  1 

•  1  1 

•2  1 

.5  1 

.4  1 

1.1  1 

.4 

10 

VSBY 

1  15 

17 

1 

.4 

1.1 

.6  1 

•1 

•0 

.0  1 

■1  1 

■2  1 

.6  1 

.1  1 

■3  1 

6  1 

.3 

10 

LT  3  MI 

IS 

20 

1 

1.2 

1.5  1 

•3  1 

.0 

•0 

.0 

•2  1 

•0  1 

.4  1 

.0  1 

•3  1 

.9  1 

.5 

10 

1  21 

23 

1 

.9 

2.1 

1 

•3  1 

.0 

■0 

•  1 

■0  1 

.1  1 

.0  1 

.6  1 

1.6  1 

.5 

10 

1 

L 

1 

1.0 

1.4  1 

•3  1 

•1  1 

•0  1 

.0  1 

-1  1 

•  1  1 

•2  1 

.2  1 

•S  1 

1.6  1 

.5 

10 

1  00 

02 

T 

.2 

.6  1 

•0  1 

.0  1 

•0  1 

•0  1 

.0  1 

•  1  1 

•  1  1 

.0  1 

.3  1 

.9  1 

.2 

10 

1  03 

05 

1 

.8 

1 

•0 

•0  t 

•0 

•0  1 

.0 

•0  1 

.0  1 

•0  1 

.7  j 

1-1  i 

.2 

10 

CIG 

1  06 

08 

1 

.8 

•3  1 

-0 

•0  1 

•0 

•2 

■  1 

■  1 

.0  1 

.7  1 

1.0  j 

.3 

10 

LT  1500  FT 

1  09 

11 

1 

.8 

•2  1 

•2  1 

-0 

•0  1 

•0 

.0 

•0  1 

■0  1 

•2 

.3  1 

1.1  1 

.2 

10 

AND/OR 

12 

14 

1 

.5 

•1  1 

.0  1 

•  1  1 

•  1  1 

.0  1 

■  1  1 

•7  I 

1 

•3  1 

.6  j 

.3 

10 

VSBY 

1  13 

17 

1 

.3 

•1  1 

■1 

.0 

.0 

•1  1 

•  1  1 

-3  1 

.1 

.3  1 

•3  1 

.2 

10 

LT  3  MI 

18 

20 

1 

.6 

.8  1 

•1  1 

•0 

•0 

•0  1 

•2  1 

•0  1 

•3  1 

.0  1 

.1  1 

.8  1 

•2 

10 

1  21 

23 

1 

.4 

•9  1 

•1  1 

.0  1 

•0 

.0  1 

•  1  1 

■0  1 

•0  I 

.0  I 

.1  1 

1 

•2 

10 

i  *1- 

L 

1 

.6 

•5  1 

•1  1 

.0  I 

•0  I 

•0  1 

.1  1 

•  1  1 

•2  I 

.1  1 

.4  1 

.8  1 

.2 

10 

1  00 

02 

T 

.2 

•2  1 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

•0  1 

.0  1 

■0  1 

■0  1 

■0  1 

■2  1 

.8  1 

.1 

10 

1  03 

05 

1 

.8 

•4  1 

.0  1 

.0  1 

•0 

•0  1 

■0  1 

.0  1 

.0 

•0 

•7  1 

•9 

.2 

10 

CIG 

06 

08 

1 

.4 

•0 

.0 

■0  1 

•0  1 

•  1 

•0  1 

•0  I 

•0  I 

.7  1 

.9  1 

.2 

10 

LT  1000  FT 

09 

11 

1 

.3 

.0  1 

.0 

.0 

.0  1 

•0  1 

.0  1 

•0  1 

•0  1 

•1  1 

.0  1 

.8  1 

10 

AND/OR 

12 

14 

1 

.1 

•2 

•0  1 

.0 

.0 

•  1 

.0  1 

.0  1 

■3  1 

•1  1 

.1  1 

-2  1 

10 

VSBY 

1  IS 

17 

.3 

.0  1 

•0  1 

.0  1 

.0 

•0  1 

•  1  1 

.0  1 

•3  1 

•0  1 

.3  1 

•5  1 

10 

LT  2  MI 

1  IS 

20 

1 

.5 

•2 

•0  1 

.0  1 

•0  1 

•0 

•2  1 

.0  1 

•2  1 

•0  1 

.0  1 

■3 

10 

1  21 

23 

1 

.3 

•0  1 

.0  i 

.0  1 

.0  1 

•  1 

.0  1 

■0  1 

.0 

.0  1 

•3  1 

10 

I  al 

L 

1 

.4 

•2  1 

.0  1 

•0  1 

•0  1 

•0  i 

.1  1 

•0  1 

•  1  1 

■0  1 

•2  1 

.6  j 

10 

1  00 

02 

i 

.1 

•1  1 

•0  1 

.0  i 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

•0  1 

•0  1 

.0  1 

•2  1 

•2  1 

.0 

10 

1  03 

05 

1 

.0 

•0  1 

.0 

.0 

•0  1 

.0  1 

.0 

•0 

.0  1 

.4  1 

.0  j 

.1 

10 

CIG 

1  06 

08 

1 

.1 

.0 

.0  1 

•0 

•0 

•0  1 

•  1 

•0 

.0  1 

.0 

.1  1 

•2  j 

.0 

10 

LT  200  FT 

09 

11 

1 

.1 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0 

•0  I 

.0 

.0  1 

•0 

.0  I 

.0  1 

.1  1 

.0 

10 

AND/OR 

12 

14 

1 

.0 

.0 

.0  1 

.0 

.0  1 

.0 

.0 

.0  1 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0  j 

.0 

10 

VSBY 

15 

17 

1 

.0 

.0 

.0  1 

.0 

.0 

.0  1 

.0 

.0  1 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0  j 

.0 

10 

LT  1/2  MI 

1  IS 

20 

1 

.0 

.0 

.0  1 

.0 

.0  1 

.0  1 

•2  i 

.0  1 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0  j 

.0 

10 

1  21 

23 

1 

.0 

.0  1 

.0 

.0  1 

.0 

>0 

.0 

.0  1 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

.0 

10 

i  ALL 

1 

.0 

•1  1 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

.0  I 

.0  1 

.0  I 

.0  1 

.0  1 

.1  1 

.1  1 

.0 

10 

1 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  196S  •  1986: 


HR/TS 

AUG 

SEP 

ANN 

60NH 

0/0 

0/0 

0/0 

120NH 

0/0 

0/0 

0/0 

240NH 

1/1 

0/1 

1/2 

REMARKS  : 

:  a 

12 


13 


I  A  U  S  I  STATION  NAME:  GILA  BEND  AAF  A2 
I  I  LATITUDE/LONGITUDE:  32  53  N  112  43  U 

I  CLIMATIC  BRIEF  j  HOURLY  OBS  POR:  JUN  79  -  HAY  89 

I  j  SUMMARY  OF  DAY  POR:  4811-6302  (FULL  TIME),  6303-7111,  8207-8905  (PART  TIME) 

1  j  HOURS  SUMMARIZED:  00-23  LST  (4811-6302),  06-22  LST  (6303-7111,  7906-8905) 

NOV  89  LST  TO  UTC:  +07 


FIELD  ELEV:  858  FT 
STATION  MSC:  747240 
CALL  SIGN:  KGBN 


SUPERSEDES:  DEC  75 


1  MONTH 

1  '^AN  I 

FEB  1 

NAR  1 

APR  I  MAY  j  JUN  I 

JUL  1  AUG  1  SEP  1 

OCT  1  NOV  1 

DEC 

ANN  1 

YOR  1 

1  a  EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

1  87  1 

92  I 

98  1 

110  1 

115  1 

118  1 

121  1 

120  1 

118  1 

114  1 

96  1 

87 

121  1 

39  1 

j  a  MEAN  MAX  TEMP  (F) 

I  68.1  j 

73.01 

78.0 1 

86. 7| 

95. 9| 

105.61 

109. 3j 

106. Sj 

102.91 

91. 8j 

77.6| 

69. lj  88. 7| 

30  j 

a  MEAN  TEMP  (F) 

1  83. 0| 

57.11 

61.81 

69.2 1 

78.2| 

87.31 

94. Oj 

91. 8| 

86.4| 

74.8] 

61. 8j 

53. 9i  72. 4| 

30  1 

1  a  MEAN  MIN  TEMP  (F) 

1  37.91 

41. 1| 

45.41 

51. 7| 

60.4 1 

68.91 

78.7 

77.0 

69.91 

57.8j 

45. 9| 

38.6  56.1 

30  j 

j  a  EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

1  18  j 

2A  1 

25  1 

37  1 

40  j 

53  1 

81  j 

57  I 

49  1 

31  j 

28  i 

20 

18  1 

39  j 

1  0/W  TEMP  GE  100  <F) 

1  0  1 

0  1 

0  1 

2  1 

10  1 

23  1 

29  1 

27  1 

19  1 

3  I 

0  1 

0 

113  1 

39  1 

1  D/W  TEMP  GE  90  (F) 

1  8  1 

1  1 

2  j 

12  1 

23  1 

29  1 

31  1 

31  1 

28 

18  j 

1  1 

0 

176  j 

39  j 

1  0/W  TEMP  LT  40  (F) 

1  18  1 

9  1 

A  1 

1 

0  1 

0  1 

0 

0 

0 

1  j 

5  1 

14 

50  1 

39  j 

1  D/W  TEMP  LT  33  (F) 

1  8  1 

2  j 

1  j 

0  i 

0  j 

0  j 

0  j 

0  I 

0  j 

*  1 

1  j 

3 

12  1 

39  t 

1  a  HEATING  DEGREE  DAYS 

1  376  1 

242  1 

150  1 

33  1 

8  1 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1 

11  1 

132  1 

351 

1301  1 

30  1 

j  a  COOLING  DEGREE  DAYS 

1  j 

20  1 

SO  1 

159  1 

415  1 

669  I 

899  j 

831  1 

642  j 

315  1 

36  1 

7 

4043  1 

30  1 

1  MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

1  36.5  1 

35.9  1 

36.0  1 

35.0  1  37.7  1 

40.7  1 

56.9  1 

60.1  1 

52.2  1 

43.9  1 

36.3  1 

36.6 

42.4  1 

10  1 

I  MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

1  A7.2  1 

49.0  j 

51.8  1  55.3  1 

59.5  1  64.3  1 

71.8  j 

72.5  i 

67.0  1 

59.2  j 

51.1  1 

47.1  1  58.2  1 

10  1 

1  99.95X  WCPA  (FT) 

1  1100  1 

1150  1 

1200  1 

1200  j 

1200  j 

1200  1 

1200  j 

1200  i 

1200  j 

1200  i 

1150  1 

1150 

1300  1 

10  j 

1  MEAN  REL  HUM  07  LST(X) 

I  71.0  1 

64.4  1 

56.1  1 

38.1  I  31.1  1  25.9  1  42.5  | 

51.2  1 

45.8  1 

49.6  1 

56.3  1 

69.8 

50.0  1 

10  1 

1  MEAN  REL  HUH  13  LST(X) 

1  AO-1  1 

33.9  1 

29.1  1 

20.2  1 

17.0  1 

13.9  1 

25.4  1 

28.2  1 

25.3  j 

26.5  1 

30.3  1 

42.1  1  27.6  1 

10  1 

1  a  MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

i  i-Tsj 

i.3S| 

1.631 

.601 

•93  i 

.40| 

t.43| 

3.00| 

2.75 1 

I.IOj 

1.58! 

1.23 

3.00| 

39  ) 

1  a  MAX  PRECIP  (IN) 

1  2.611 

1.83| 

2.55] 

1.891 

1.33| 

.571 

2.051 

5.61  j 

2.85  j 

1.88| 

2.15! 

3.81 

lO.S&j 

39  1 

j  MEAN  PRECIP  (IN) 

1  -861 

.481 

-47] 

.15| 

.loj 

•03 1 

•67  j 

1.36i 

.60i 

•All 

.391 

.64 

6.031 

39  1 

I  MIN  PRECIP  (IN) 

1  -001 

.ooj 

.ooj 

.ooj 

.ooj 

.ooj 

0  j 

•03 1 

.00 

.001 

.001 

.00 

1.30| 

39  1 

1  0/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

1  A  1 

2  1 

3  I 

1 

1 

1 

A  1 

5  j 

2  1 

2  1 

2  1 

3 

30 

39  j 

1  0/W  PRECIP  CT  .50  (IN) 

1  1  1 

1  1 

1  j 

*  1 

«  1 

0  i 

1  j 

1  1 

1  j 

1  j 

1  1 

1 

9  i 

39  j 

1  8  MAX  24HR  SNFL  (IN) 

1  0  1 

-1  1 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1 

0  i 

0  i 

0  i 

0  1 

0  1 

2.5 

2.5  1 

39  1 

j  a  MAX  SNFL  (IN) 

0 

•1  1 

0  1 

0  I 

0 

0  1 

0 

0 

0 

0  1 

0  1 

2.5 

2-5  1 

39  1 

a  MEAN  SNFL  (IN) 

I  0 

0  j 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  1 

0  1 

.1 

•1 

39  1 

1  a  0/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

0 

*  I 

0  1 

0  i 

0 

0  1 

0 

0 

0  1 

0  1 

0  1 

0 

* 

39  1 

1  a  D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1  0  1 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1 

0  j 

0  j 

0  i 

0  j 

0  1 

0 

*  1 

39  1 

1  MAX  OLY  SNO  DEPTH  (IN) 

1  0  1 

0  1 

0  i 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1 

0  i 

0  1 

0  1 

0 

0-  1 

39  i 

1  MEAN  SFC  WNO  DIR  (DEG) 

1  $030  1  $030  1 

$240  1 

$240  1  $240  1 

$240  1 

$240  1 

$240  1 

$270  1 

$030  1 

$030  1 

$030 

$240  1 

10  1 

j  MEAN  WND  SPD  (KTS) 

1  3.5  1 

3.6  1 

4.4  1 

5.0  1 

5.1  1 

4-7  1 

4.4 

3.7  j 

3.9  1 

3.5  j 

3.6  1 

3.3 

4-1 

10  1 

jaa  MAX  WNO  SPD  (KTS) 

1  A2  I 

38  1 

50  1 

40  1 

38  i 

46  1 

52  j 

48  1 

A2  i 

40  j 

40  j 

34 

52  j 

29  1 

1  SKY  COVER  GT  1/2  (X) 

1  39.0  1 

47.4  1 

36.0  1  32.2  1 

23.0  1 

16.4  1 

29.0  1  28.7  1 

21.0  1 

28.3  1 

29.0  1 

40.2 

30.9  1 

10  1 

j  0/W  THUNDERSTORMS 

1  1  1 

1  1 

1  I 

1  1 

1  1 

1 

8  1 

8  1 

2 

1  j 

1  i 

1 

23  j 

30  j 

j  D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

1  1  1 

1  1 

*  I 

0  1 

0  1 

0  1 

*  1 

1  1 

0  j 

0  1 

1  j 

1 

5  j 

30  I 

LEGEND;  ANN  •  ANNUAL 

D/U  >  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  UITH 
(  <  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
**  »  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 
*  <  DATA  NOT  AVAILABLE 


POR/YOR  >  PERIOO/YEARS  OF  RECORD 

UCPA  ■  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 
«  >  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
S  >  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 


li* 


MONTH  1 

JAN 

FEB  1 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING 
MAR  1  APR  1  HAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG 

AND  VISIBILITY 
SEP  1  OCT  1 

NOV  1 

DEC  I 

ANN  1  YOR 

1  >-ST  1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1  00  -  05  1 

* 

* 

« 

* 

*  1 

*  j 

*  1 

• 

*  1 

*  1 

«  1 

•  I 

*  1 

10 

CIG 

1  06  -  08  1 

.5 

2.0  1 

.4  1 

.0 

.0  1 

-0  1 

.0  1 

.0 

•0  1 

•0  1 

.7  1 

1.1  1 

.4  1 

10 

LT  3000  FT 

1  09  -  11  1 

1.1 

2.2  1 

•5 

.4 

-0  1 

-0 

-2  j 

.0 

•0 

.0 

.9  j 

2.2  j 

•6  1 

10 

AND/OR 

1  12  -  U  1 

1.0 

1.7 

1 

.3 

-0  1 

-0  1 

-0  j 

.0 

-0  1 

-0  j 

1.4  1 

3.3  1 

-7  1 

10 

VSBY 

1  15  -  17  1 

.3 

2.0  1 

•7  1 

.2 

•0  1 

-0  1 

.0  i 

.0 

-2 

-2 

.7  1 

3.0  1 

.6  1 

10 

LT  3  HI 

1  18  •  20  1 

.0 

2.2 

.0  1 

.0 

-0  1 

.5  1 

.2 

•0 

.0 

•0  1 

•3  1 

10 

1  21  -  22  1 

.0 

•’ 

.0  j 

.0 

.0  1 

•0  I 

-0  j 

.0 

•0 

•0 

•0  1 

•0  1 

-1  1 

10 

1  all  1 

.6 

2.0  1 

.5  1 

.2 

•0  1 

RH 

-1  1 

.0 

-0  1 

-0  j 

.8  1 

2.2  j 

.3  1 

10 

1  00  -  05  1 

*  t 

«  1 

* 

*  1 

*  1 

*  1 

* 

•  1 

■n 

•  1 

«  1 

•  1 

10 

CIG 

1  06  -  OR  1 

.2 

-3  1 

.0  1 

.0 

.0  1 

-0  1 

-0  1 

.0 

-0  1 

•5  1 

•3  1 

•1  1 

10 

LT  1500  FT 

1  09-11  1 

1.0  j 

.1  j 

.0 

.0  I 

•0  1 

-0  1 

.0 

-0 

■u 

-3  1 

t-  1 

-3  1 

to 

I 

AND/OR 

1  12  -  1A  1 

.6 

-2 

•3  1 

.1 

•0  1 

-Q 

-0  j 

.0 

-0 

■ni 

1.1  1 

.3  1 

10 

VSBY 

1  15  -  17  1 

.0 

•0 

.0  1 

.0 

•0 

-0  1 

-0  j 

.0 

.2  1 

.2  1 

.3  1 

•5  1 

•1  I 

10 

LT  3  MI 

1  18  -  20  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  1 

-0  1 

■3  i 

.2 

-0  1 

■n 

.0  1 

.6  j 

-1  1 

10 

1  21  -  22  1 

.0 

-0  1 

.0  1 

.0 

-0  1 

-0  1 

-0  j 

.0 

-0 

111 

.0  j 

■0  1 

.0  1 

10 

1  all  1 

.2 

-3  1 

-1  1 

.0 

-0  1 

-0  1 

-1  1 

.0 

.0  1 

mm 

•3  1 

-8  j 

■2  1 

10 

1  00  -  05  1 

* 

*  1 

•  1 

* 

*  1 

*  1 

*  ] 

* 

*  1 

*  1 

*  1 

*  1 

*  1 

10 

CIG 

1  06  -  08  1 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0 

Bu 

•0  1 

-0  1 

.0 

.0  1 

.0  1 

■3  1 

-2  1 

•1  1 

10 

LT  1000  FT 

1  09  -  11  1 

.3 

-1  1 

.1  j 

.0 

■EH 

•0  1 

-0  1 

.0 

-0  1 

■0  j 

-3  1 

•3  1 

.1  1 

to 

ANO/OR 

1  12  -  U  1 

.3 

-0  1 

.1 

-0  1 

-0  j 

.0  j 

.0 

-0  1 

-0  1 

-3  1 

•0  1 

•1  1 

10 

VSBY 

1  15  -  17  1 

.0 

-0 

-0  1 

.0 

Bu 

•0 

.0  I 

.0 

■2  1 

-0 

-2  1 

-2  1 

•0  1 

10 

LT  2  MI 

j  18  •  20  1 

.0 

•0  1 

mn 

.0 

bh 

-0  j 

■2  1 

.0 

•0  1 

.0  1 

•0  1 

•0  1 

•0  1 

10 

1  21  -  22  j 

.0 

•0  i 

.0  j 

.0 

BM 

-0 

.0  1 

.0 

-0 

-0 

.0  j 

•0  1 

.0  1 

10 

1  all  j 

.1 

•0  1 

•  1  1 

.0 

•0  1 

-0  1 

-0  1 

.0 

.0  1 

.0  1 

•  3  1 

.1  1 

.1  1 

10 

i  00  •  05  i 

« 

*  1 

*  1 

* 

*  1 

*  1 

*  1 

* 

*  1 

*  1 

•  1 

*  1 

*  1 

10 

CIG 

1  06  •  08  1 

.0 

•0  1 

•0  1 

.0 

■°  1 

-0  1 

-0  1 

.0 

1 

-0  1 

•3  1 

•0  1 

1 

10 

LT  200  FT 

1  09  •  11  I 

.1 

.0 

■0 

.0 

.0  1 

BU 

.0  j 

.0 

■0  1 

•0 

•2  1 

•0  1 

■0  1 

10 

ANO/OR 

1  12  -  14  1 

.3 

•0  1 

•0 

.0 

Bu 

km 

.0  1 

.0 

•0  1 

•0 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

10 

VSBY 

1  15  -  17  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0  1 

.0  1 

.0 

.0 

•0 

•0  I 

.0  1 

.0  1 

10 

j 

LT  1/2  Ml 

1  18  -  20  i 

.0 

.0  1 

•0 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

.0 

•0 

.0 

.0  j 

•0  1 

.0  1 

10 

I  21  -  22  I 

.0 

.0 

■0 

.0 

.0  1 

-3  1 

.0  1 

.0 

•3 

.0 

.0  1 

.0  j 

.0  1 

10 

1  all  j 

.1 

•0  1 

.0  I 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

.0 

.0  1 

•0  1 

•1  I 

'0  1 

•0  1 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR 

THE  PERIOD  1965  -  1986: 

HR/TS 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

ANN 

60NM 

0/0 

0/0 

0/0  0/0 

0/0 

120NM 

0/0 

0/1 

0/0  0/0 

0/1 

1  * 

240NM  ’ 

•  0/0 

1/1 

0/1  0/0 

1/2 

REMARKS  a  :  SUMMARY  OF  THE  DAY  (SOD)  AND  NEATING/COOLING  DEGREE  DAY  DATA  WERE  SUPPLEMENTED  FROM; 


CLIHATOGRAPHY  OF  THE  UNITED  STATES  (NO.  20)  FOR  GILA  BEND  AZ,  SOD  POR:  JAN  S1  •  DEC  80. 

aa  :  MAX  UND  SPO  DATA  WERE  DERIVED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  (GUSTS)  FOR  POR  AS11'SA12  ,  6809-8601  AND 
FROM  SOD  DATA  (PEAK  WINDS)  FOR  POR  8602-890;. 
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A  W  S 


FIELD  BLEV:  2641  FT 
STATION  MSC:  722740 
CALL  SION:  lOUS 


nmOH  NAIBl  TUCSON  UP  AZ 
LATI1UDB/LOHOITUDB:  32  07  H  110  56  H 
CLIMATIC  BRIEF  BOURLY  OB8  FOR:  DEC  80  -  NOV  90 

SUMMARY  OP  DAY  PORl  JUR  46-ROV  46,  OCT  48-NaV  90 
BOURS  SUtMARIEED:  OOOO  -  2300  LST  SUPERSEDES:  MAY  71 

MAY  91  LST  TO  UTCt  *07 


MONTH 

JAR 

FBB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

mm  MAX  TEMP  (F) 

87 

92 

99 

117 

108 

101 

90 

84 

117 

43 

MEAN  MAX  TDIP  (F) 

64 

68 

73 

mm 

mm 

96 

■9 

84 

73 

65 

82 

43 

MEAN  TEMP  (F) 

52 

54 

59 

mm 

mSm 

84 

mm 

71 

59 

52 

69 

43 

MEAN  MIR  TBIP  (F) 

38 

40 

44 

58 

74 

72 

67 

57 

45 

39 

55 

43 

BAIIM  MU  TEMP  (F) 

16 

20 

20 

33 

38 

62 

61 

44 

26 

24 

16 

16 

43 

D/W  TEMP  SB  100  (F) 

0 

0 

0 

mm 

15 

15 

9 

5 

1 

0 

mm 

46 

43 

D/W  TEMP  OB  90  (F) 

0 

f 

1 

28 

29 

29 

24 

9 

f 

■■ 

141 

43 

D/W  TBIP  LT  40  (F) 

17 

12 

7 

mjM 

mm 

0 

0 

0 

7 

17 

63 

43 

D/W  TBIP  LT  33  (F) 

6 

4 

1 

0 

0 

0 

1 

5 

17 

43 

MBBATIRa  DBORBB  DAYS 

253 

180 

100 

mM 

1 

0 

0 

0 

0 

Bn 

96 

220 

874 

39 

MOOOLIRO  DBORBB  DATS 

0 

0 

0 

mQii 

22 

164 

220 

147 

79 

HHQI 

0 

0 

636 

39 

MEAN  IBWPOIRT  TBIP  (F) 

29 

29 

28 

29 

31 

37 

55 

59 

50 

41 

32 

30 

37 

10 

MBAR  WET  BULB  TBflP  (F) 

41 

43 

46 

50 

54 

60 

67 

66 

62 

54 

46 

42 

53 

10 

99.95%  WCPA  (FT) 

mmi 

2850 

2850 

2800 

2800 

2750 

2700 

2800 

2750 

2800 

2800 

2850 

10 

MBAN  RBL  RUM  07  LST(%) 

61.8 

58.5 

50.7 

40.0 

33.1 

29.6 

54.4 

63.0 

55.3 

54.8 

56.4 

61.9 

51.7 

10 

MBAR  RBL  BUM  13  L8T(%) 

31.3 

27.7 

23.3 

17.5 

13.9 

13.2 

27.6 

31.3 

26.8 

26.3 

27.5 

32.1 

24.9 

10 

MAX  24HR  PRBCIP  (U) 

1.08 

1.28 

1.19 

.74 

.50 

1.27 

3.93 

2.48 

2.85 

2.96 

1.57 

3.93 

43 

MAX  PRBCIP  (IN) 

2.94 

2.90 

2.26 

1.66 

.74 

1.46 

6.17 

7.93 

5.11 

4.98 

1.90 

21.86 

43 

MBAR  PRBCIP  (IN) 

.88 

.66 

.69 

.32 

.15 

.24 

2.49 

2.23 

1.40 

.95 

.61 

.92 

11.49 

43 

MIR  PRBCIP  (IR) 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.37 

.23 

.00 

.00 

.00 

.00 

5.34 

43 

D/W  PRBCIP  01  .01  (IR) 

5 

3 

4 

2 

1 

2 

11 

9 

5 

3 

3 

4 

52 

43 

D/W  PRBCIP  or  .SO  (IN) 

1 

1 

1 

1 

0 

f 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

43 

MAX  34RR  8RFL  (IR) 

4.3 

2.2 

4.0 

2.0 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

6.4 

6.8 

6.8 

43 

MAX  SNFL  (IR) 

4.7 

3.9 

5.7 

2.0 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

6.4 

6.6 

8.3 

43 

MBAR  8RFL  (U) 

.4 

.3 

.3 

.1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

.1 

.3 

Ba 

43 

D/W  SNFL  OB  .1  (IR) 

1 

1 

1 

t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

1 

■B| 

43 

D/W  SNFL  OB  1.5  (IR) 

f 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

1 

43 

MAX  DLT  SRO  DBPTB  (IN)  |  1 

« 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

s 

5 

« 

PRVlRa  NND  DIR  (DEO) 

11-13 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

11-13 

14-16 

10 

MBAR  WRD  8PD  (RTS) 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

8 

7 

7 

7 

7 

10 

MAX  NIB  SPD  (XT8) 

41 

42 

46 

48 

48 

so 

70 

62 

62 

43 

44 

41 

70 

22 

SKY  COVBR  or  5/10  (%) 

38.1 

41.7 

36.8 

34.6 

24.2 

22.8 

52.3 

49.1 

28.6 

28.0 

31.0 

37.4 

35.5 

10 

D/W  TBURDBRSTORMB 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

15 

14 

6 

2 

1 

1 

47 

43 

D/W  FOO  (VSBT  LT  7  MI) 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

( 

1 

1 

1 

1 

5 

43 

LBOBRDt  ANN  -  ANNUAL  POR/YOR  -  PBRIOD/YEARS  OF  RECORD 

D/W  •  MKAR  NUmER  OP  DAYS  WITB  NCPA  -  MORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

6  •  BASED  OR  LESS  THAN  FULL  MONTBS  f  -  LESS  THAN  0.5  DATS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

*•  -  INSTANrARBOUS  PEAK  WINDS  $  -  PRRCENTAOB  OF  CALM  WINDS  OREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  MEAN 

•  -  DATA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 
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A  W  S  STATION  NAME:  WILLIAMS  AFB  AZ 

LAT1TUDE/LON6ITUOE:  33  19  N  111  39  U 
CLIMATIC  BRIEF  HOURLY  OBS  FOR:  APR  81  -  MAR  91 
SUMMARY  OF  DAY  FOR:  MAR  42-MAR  91 
HOURS  SUMMARIZED:  0400  -  2100  LST 
DEC  91  LST  TO  UTC:  +07 

I 


1  MONTH 

1  JAN 

[  FEB 

1  MAR 

APR 

HAY 

1  JUN 

1  JUL 

1  AUG 

1  SEP 

1  OCT 

1  NOV 

DEC 

1  ANN 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

84 

93 

93 

101 

110 

120 

116 

114 

113 

103 

92 

84 

120 

50 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

64 

68 

72 

81 

90 

100 

102 

100 

96 

86 

73 

65 

83 

50 

MEAN  TEMP  (F) 

52 

56 

60 

68 

77 

86 

91 

89 

84 

73 

60 

53 

71 

50 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

39 

43 

47 

55 

63 

72 

80 

78 

72 

60 

47 

4( 

58 

50 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

17 

24 

24 

34 

37 

53 

64 

59 

50 

34 

22 

21 

17 

50 

D/H  TEMP  GE  100  (F) 

0 

0 

0 

# 

3 

16 

22 

17 

9 

1 

0 

0 

68 

50 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

U 

1 

6 

19 

28 

30 

30 

26 

11 

1 

0 

152 

50 

D/H  TEMP  LT  40  (F) 

16 

9 

4 

1 

ft 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

15 

51 

50 

D/H  TEMP  LT  33  (F) 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

13 

50 

1  HEATING  DEGREE  DAYS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

49  1 

1  aaCOOLING  DEGREE  DAYS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

49  1 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

33 

33 

33 

34 

36 

42 

57 

59 

53 

45 

35 

34 

41 

10 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

44 

46 

48 

53 

57 

62 

70 

70 

65 

58 

49 

45 

56 

10 

99.95X  WCPA  (FT) 

1600 

1650 

1700 

1700 

1700 

1700 

1650 

1650 

1650 

1650 

1600 

1650 

1750 

10 

1  MEAN  REL  HUM  07  LSTCX) 

66.7 

^.6 

54.8 

38.9 

31.^ 

26.9 

45. i 

52.5 

51.1 

52.7 

54.3 

64.2 

49.6 

10  1 

MEAN  REL  HUN  13  LST(%) 

41.2 

35.8 

30.8 

21.7 

18.3 

17.5 

29.2 

32.9 

30.5 

31.1 

32.1 

41.6 

30.1 

10  1 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

1.14 

1.88 

1.28 

1.18 

.65 

.53 

1.75 

2.64 

1.76 

2.24 

1,39 

2.36 

2.64 

49 

MAX  PRECIP  (IN) 

3.01 

3.16 

3.52 

1.89 

.72 

.67 

2.87 

5.05 

3.73 

3.78 

3.26 

4.34 

17.59 

49 

MEAN  PRECIP  (IN) 

.82 

.79 

.91 

.36 

.11 

.09 

.74 

1.21 

.92 

.67 

.60 

,73 

7.56 

49 

MIN  PRECIP  (IN) 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.03 

tt 

.00 

.00 

.00 

.00 

2.78 

D/H  PRECIP  GE  .01  (IN) 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

5 

5 

3 

3 

3 

4 

39 

49  1 

0/H  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

1 

1 

1 

n 

It 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

49  I 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

0 

0 

.2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

.2 

43 

MAX  SNFL  (IN) 

0 

0 

.2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

.2 

43 

MEAN  SNFL  (IN) 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

u 

0 

43 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

0 

0 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

43 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

r 

0 

0 

0 

0 

43 

1  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

■ 

0 

43 

PRVLN6  WND  DIR  (DEG) 

$11-13 

$11-13 

11-13 

11-13 

11-13 

26-28 

26-28 

11-13 

11-13 

$11-13 

$08-10 

$08 

$11-13 

10 

MEAN  WND  SPD  (KTS) 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

4 

10 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

44 

46 

46 

43 

59 

74 

70 

71 

64 

46 

50 

51 

74 

45 

1  SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

35.9 

42.5 

37.7 

30.9 

21.7 

16.1 

32.3 

29.8 

23.4 

25.6 

27.8 

36.0 

29.8 

10 

D/H  THUNDERSTORMS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

5 

3 

1 

1 

1 

23 

49 

1  D/H  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

It 

1 

1 

1 

1 

10 

49 

LEGEND:  ANN  >  ANNUAL 

D/W  B  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 
8  »  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
**  B  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 
*  »  DATA  NOT  AVAILABLE 


POR/YOR  =  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

WCPA  =  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

It  s  less  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  -  PERCENTAGE  OF  CALM  HINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 


FIELD  ELEV:  1383  FT 
STATION  MSC:  722786 
CALL  SIGN:  KIHA 

SUPERSEDES:  DEC  87 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 
MONTH  I  JAN  I  FEB  |  MAR  |  APR  |  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


LST 

00  -  02 

* 

* 

* 

it 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

10 

03  -  05 

2.2 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.8 

.5 

10 

CIG 

06  -  OB 

3.2 

1.6 

.4 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.3 

.3 

.6 

1.8 

.7 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

3.0 

1.4 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.0 

.4 

3.1 

.8 

10 

AND/OR 

12  -  14 

1.9 

.8 

1.3 

.0 

.0 

0 

.1 

.3 

.2 

.3 

.4 

2.0 

.6 

10 

VSBY 

15  -  17 

1.3 

.1 

.6 

.1 

.3 

.0 

.4 

.6 

.0 

.7 

.4 

1.2 

.5 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

.6 

.2 

.2 

.2 

.2 

.5 

1.1 

1.1 

.0 

.0 

.4 

.0 

.4 

10 

21  -  23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.3 

.0 

.0 

2.3 

.0 

.3 

10 

ALL 

2.1 

.9 

.6 

.1 

.1 

.1 

.3 

.4 

.1 

.2 

.4 

1.8 

.6 

10 

00-02 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

10 

03  -  05 

1.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.2 

10 

CIG 

06-08 

2.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.3 

.3 

.1 

1.1 

.4 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

1.9 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.0 

.2 

1.9 

.4 

10 

AND/OR 

12  -  14 

1.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.3 

.0 

.8 

.2 

10 

VSBY 

15  -  17 

.8 

.1 

.1 

.1 

.3 

.0 

.4 

.6 

.0 

.6 

.4 

.8 

.3 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

.2 

.2 

.0 

.2 

.2 

.5 

1.1 

1.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.3 

10 

21  -  23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

10 

ALL 

1.3 

.2 

.1 

.1 

.1 

.1 

.3 

.4 

.1 

.2 

.2 

1.0 

.3 

10 

00-02 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

★ 

* 

10 

03  -  05 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

10 

CIG 

06-08 

1.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.1 

.1 

.5 

.3 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

.1 

1.2 

.3 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

,0 

.6 

.1 

10 

VSBY 

15  -  17 

.4 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.6 

.0 

.0 

.1 

.7 

.2 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.5 

.8 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

10 

21  -  23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

10 

ALL 

1.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.3 

.1 

.0 

.1 

.6 

.2 

10 

00-02 

* 

* 

llr 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

t 

10 

03  -  05 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

10 

CIG 

06-08 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.1 

.2 

.1 

10 

LT  200  FT 

09-11 

,7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

VSBY 

15  -  17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

LT  1/2  Ml 

18  -  20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

21  -  23 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

ALL 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  :  NONE 


REMARKS  :  aSI  COOLING  DEGREE  DAYS  CALCUUTED  USING  75  DEGREES  FAHRENHEIT  AS  BASE  TEMPERATURE. 
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OPERATIONAL 

aiMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION:  YUMA,  ARIZONA 

STATION  # 

722800 

ICAO: 

YUM 

LOCATION:  3239N  11436W 

ELEVATION 

(FEET):  207 

LST  = 

GMT 

-7 

0 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECO 

,  MAY 

1989 

PERIOD: 

7301 

-8612 

SOURCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (° 

F) 

EXTREME  MAX  1 

82 

95 

98 

112 

6 

116 

115 

118 

114 

109 

92 

82 

118 

MEAN  DAILY  MAX  1 

69 

74 

77 

'’5 

94 

104 

106 

105 

100 

90 

77 

69 

88 

MEAN  1 

57 

61 

64 

1 

79 

89 

93 

92 

87 

76 

64 

57 

74 

MEAN  DAILY  MIN  1 

46 

48 

52 

57 

65 

74 

81 

80 

75 

63 

52 

46 

62 

EXTREME  MIN  1 

27 

34 

30 

42 

50 

58 

66 

67 

55 

48 

36 

30 

27 

#  DAYS  GE  90  1 

0 

1 

2 

10 

24 

30 

31 

31 

28 

17 

1 

0 

175 

#  DAYS  LE  32  1 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

#  DAYS  LE  0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM  2 

2.8 

1.8 

0.8 

1.2 

0.4 

0.0 

1.1 

1.3 

2.5 

2.7 

1.7 

1.7 

• 

MEAN  2 

0.4 

0.2 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.2 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.3 

2.4 

MINIMUM  2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

• 

MAX  24  HR  2 

1.6 

1.2 

0.6 

1.1 

0.4 

0.0 

0.5 

1.1 

2.4 

1.6 

1.4 

0.5 

2.4 

#  DAYS  GE  0.004  2 

5 

4 

5 

2 

1 

1 

4 

4 

3 

2 

3 

4 

38 

#  DAYS  GE  0.5 

» 

« 

« 

• 

• 

« 

« 

« 

« 

» 

« 

» 

« 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 
MEAN  » 

« 

« 

K 

« 

« 

« 

• 

• 

« 

« 

• 

• 

MAXIMUM 

MAX  24  HR 

« 

« 

II 

« 

« 

« 

« 

* 

» 

• 

• 

« 

« 

» 

» 

K 

• 

• 

« 

« 

« 

» 

« 

• 

» 

#  DAYS  SNOWFALL  2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  GE  1.5 

» 

« 

• 

« 

« 

« 

« 

II 

« 

• 

« 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  ($)  /  VAPOR 

PRESSURE 

[IN  HG)  /  DEWPOINT  (°F) 

RH  (  6  LST)  1 

56 

52 

53 

44 

42 

37 

48 

52 

53 

50 

47 

53 

49 

RH  (16  LST)  1 

28 

23 

22 

16 

15 

12 

21 

22 

22 

21 

22 

28 

21 

VAPOR  PRESS  1 

.21 

.21 

.22 

.22 

.27 

.33 

.54 

.57 

.49 

.33 

.22 

.20 

.32 

DEWPOINT  1 

33 

33 

35 

35 

41 

45 

59 

50 

56 

45 

35 

32 

42 

5.  SURFACE  WINDS 

16  PT/KTS  / 

99. 95$  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  raCTN  1 

N 

N 

W 

W 

S 

o 

S 

S 

S 

$N 

N 

N 

S 

fEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN)  1 

MEAN  SPEED 

8 

8 

8 

8 

•y 

f 

7 

8 

8 

7 

7 

8 

8 

8 

(ALL  OBS)  1 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

6 

6 

MAX  PEAK  GUST  1 

45 

44 

47 

52 

40 

30 

54 

40 

59 

49 

36 

34 

59 

PRESSURE  ALT  1 

470 

550 

770 

640 

640 

620 

560 

600 

670 

550 

630 

650 

770 

1  6.  MEAN  aOUD  COVER  (8THS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

aD  COVER  1 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

DAYS  TSTMS  1 

6 

5 

8 

3 

5 

2 

34 

46 

18 

10 

0 

4 

141 

DAYS  FOG  LT  7  1 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

1 

2 

5 

DAYS  BNBD  LT  7  1 

1 

1 

2 

1 

1 

# 

2 

2 

2 

2 

1 

# 

15 

• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS;  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LT  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  GT  PVLGN  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONTH/YR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE  JAN  73-  DEC  88,  3  HOURLY 

2.  REVISED  UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE 

NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

1 

# 

# 

0 

# 

# 

it 

1 

2 

1 

03-05 

LST 

1 

1 

# 

0 

# 

if 

# 

it 

it 

1 

3 

1 

06-08 

LST 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

it 

1 

2 

4 

1 

09-11 

LST 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

12-14 

LST 

2 

1 

1 

1 

0 

it 

1 

1 

1 

4 

1 

15-17 

LST 

1 

1 

1 

1 

# 

it 

1 

# 

1 

1 

3 

1 

18-20 

LST 

1 

2 

1 

1 

» 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

21-23 

LST 

1 

2 

1 

# 

# 

# 

it 

it 

1 

3 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

# 

it 

1 

# 

1 

1 

3 

1 

8.  $  FREQ  OF 

CIG/VIS 

LT  1500/3 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

it 

it 

1 

it 

03-05 

LST 

1 

# 

# 

0 

# 

it 

it 

0 

it 

1 

2 

» 

06-08 

LST 

1 

# 

» 

» 

# 

it 

it 

it 

1 

3 

1 

09-11 

LST 

1 

1 

# 

# 

if 

if 

it 

1 

2 

1 

12-14 

LST 

1 

# 

1 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

15-17 

LST 

1 

1 

1 

1 

# 

it 

1 

1 

1 

1 

18-20 

LST 

# 

n 

1 

1 

1 

1 

it 

1 

# 

1 

1 

21-23 

LST 

# 

# 

# 

it 

it 

if 

1 

# 

ALL  HOURS 

1 

1 

# 

it 

if 

it 

1 

2 

# 

9.  $  FREQ  OF 

CIG/VIS 

LT  1000/2 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

03-05 

LST 

1 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

1 

2 

# 

06-08 

LST 

1 

0 

# 

0 

# 

0 

1 

2 

09-11 

LST 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

it 

# 

1 

2 

12-14 

LST 

# 

» 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

15-17 

LST 

1 

it 

# 

# 

1 

1 

18-20 

LST 

1 

if 

# 

0 

# 

# 

21-23 

LST 

# 

# 

0 

it 

0 

# 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

if 

9 

it 

it 

# 

1 

1 

# 

10.  % 

FREQ  OF 

■  CIG/VIS  LT 

200/0 

.5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

03-05 

LST 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

06-08 

LST 

* 

» 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

12-14 

LST 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

if 

# 

15-17 

LST 

# 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

if 

0 

0 

# 

0 

# 

18-20 

LST 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

it 

0 

0 

0 

0 

# 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

it 

0 

# 

# 

1 

# 

22 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  YUMA,  ARIZONA  STATION  #:  722800  ICAO;  YUM 

LOCATION;  3239N  11436W  ELEVATION  (FEET);  207  LST  =  GMT  -7 

PREPARED  BY;  USAFETAC/ECO ,  MAY  1989  PERIOD;  7301-8612 


1,  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

# 

it 

# 

0 

0 

if 

it 

03-05  LST 

0 

# 

0 

it 

it 

0 

# 

1 

# 

0 

0 

it 

it 

06-08  LST 

0 

0 

it 

0 

0 

it 

1 

0 

0 

0 

it 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

1 

# 

0 

0 

# 

12-14  LST 

# 

# 

# 

0 

0 

it 

it 

1 

# 

it 

0 

0 

# 

15-17  LST 

n 

it 

it 

# 

1 

1 

it 

1 

0 

it 

it 

18-20  LST 

# 

# 

It 

0 

it 

0 

1 

2 

1 

# 

0 

# 

if 

21-23  LST 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

it 

ALL  HOURS 

* 

it 

it 

it 

# 

1 

1 

0 

it 

it 

2.  %  FREQ  RAIN  AND/OR  DRIZZLE 

JAN  FEB  MAR 

• 

• 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

2 

1 

# 

it 

# 

it 

# 

1 

if 

1 

3 

1 

03-05  LST 

2 

2 

1 

1 

it 

# 

1 

1 

1 

1 

it 

2 

1 

06-08  LST 

3 

2 

1 

» 

it 

# 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

09-11  LST 

2 

2 

2 

1 

it 

it 

1 

1 

2 

# 

1 

1 

1 

12-14  LST 

2 

2 

2 

1 

it 

it 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

15-17  LST 

3 

3 

2 

1 

1 

it 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

18-20  LST 

2 

2 

2 

1 

# 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

21-23  LST 

2 

1 

2 

» 

it 

0 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

2 

1 

it 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3.  %  FREQ 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS; 
JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

# 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

it 

0 

4.  i  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  GT  25  KTS.  (INaUDING  GUSTS); 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

# 

it 

1 

it 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

03-05 

LST 

# 

if 

if 

# 

0 

0 

1 

it 

if 

» 

0 

0 

06-08 

LST 

1 

1 

it 

it 

it 

# 

it 

1 

it 

0 

# 

0 

0 

09-11 

LST 

1 

1 

2 

1 

1 

* 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

12-14 

LST 

2 

3 

3 

2 

2 

# 

1 

2 

1 

1 

1 

15-17 

LST 

1 

2 

3 

3 

2 

# 

it 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

18-20 

LST 

1 

if 

2 

3 

2 

# 

1 

it 

# 

# 

0 

# 

1 

21-23 

LST 

0 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

1 

if 

1 

1 

1 

1 

23 


REMARKS;  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  0.0  LT  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONTH/YR 

SOURCE (S);  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE  JAN  73  -  DEC  86,  3  HOURLY 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

LT  800/2  MI 

• 

.  • 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

// 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

9 

03-05  LST 

1 

# 

# 

# 

0 

it 

9 

9 

0 

0 

1 

2 

9 

06-08  LST 

1 

# 

0 

it 

0 

9 

9 

0 

9 

1 

2 

9 

09-11  LST 

» 

# 

0 

# 

it 

0 

0 

0 

9 

9 

1 

2 

9 

12-14  LST 

# 

# 

# 

# 

ft 

0 

0 

9 

0 

ft 

1 

1 

9 

15-17  LST 

# 

it 

# 

9 

it 

9 

9 

1 

9 

9 

18-20  LST 

# 

# 

ft 

9 

9 

9 

0 

9 

9 

9 

9 

21-23  LST 

0 

# 

0 

9 

9 

0 

9 

9 

9 

1 

9 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

ft 

9 

it 

9 

9 

9 

ft 

1 

9 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

LT 

500/1 

.5  MI 

• 

• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

n 

# 

0 

0 

ft 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

9 

03-05  LST 

// 

» 

» 

0 

9 

9 

9 

0 

0 

1 

1 

9 

06-08  LST 

1 

# 

0 

ft 

0 

9 

9 

0 

9 

1 

2 

9 

09-11  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

1 

9 

12-14  LST 

# 

# 

# 

# 

ft 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

1 

9 

15-17  LST 

# 

# 

# 

# 

ft 

9 

9 

ft 

0 

9 

ft 

9 

9 

18-20  LST 

0 

# 

ft 

9 

9 

9 

0 

0 

9 

9 

9 

21-23  LST 

0 

# 

0 

9 

9 

0 

9 

9 

9 

9 

9 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

# 

ft 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

1 

9 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

LT 

300/1 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

# 

0 

0 

it 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

9 

03-05  LST 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

1 

1 

9 

06-08  LST 

1 

» 

0 

# 

0 

9 

0 

0 

9 

1 

2 

9 

09-11  LST 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

1 

9 

12-14  LST 

0 

ft 

it 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

9 

9 

15-17  LST 

# 

# 

ft 

ft 

0 

9 

ft 

0 

0 

9 

9 

9 

18-20  LST 

0 

ft 

9 

0 

9 

9 

0 

0 

0 

9 

9 

21-23  LST 

0 

ft 

0 

9 

9 

0 

9 

0 

0 

9 

9 

ALL  HOURS 

» 

# 

# 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

1 

9 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

LT 

100/. 

25  MI 

m 

• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

# 

03-05  LST 

# 

# 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

9 

06-08  LST 

# 

# 

It 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

1 

9 

09-11  LST 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

9 

12-14  LST 

// 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

9 

15-17  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

18-20  LST 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

ALI,  HOURS 

n 

# 

n 

9 

0 

0 

9 

0 

9 

9 

9 

9 

24 


A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 

October  1987 

Station  Name:  EAKER  (BLYTHEVILLE)  AFB,  AR  Field  Elev:  255  ft 

Latitude/Longl tilde:  N35  5b  H089  57  Station  HSC:  723408 

Hourly  Obs  PGR:  Jul  77  to  Jwi  87  Call  SI91:  KBYH 

Summary  of  Day  POR:  Sep  42  to  Dec  45 

Not  55  to  May  58 

LST  -  CHT  -6  Dec  59  to  Jui  87  Supersedes:  Jul  1983 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  HAY  1  JUi  1  JUL  I  AUG  1  SEP  1  OCT  1  NOV  1  DEC  1  ANN  1  TOR 

XTRM  MAX  TEMP  "F 

76 

MEAN  MAX  TEMP  "F 

43 

MEAN  TEMP  "F 

36 

MEAN  MIN  TEMP  »F 

28 

XTRM  MIN  TEMP  ®F 

-7 

D/W  TEMP  >  95' F 

0 

D/H  TEMP  >  90'F 

0 

D  •  TEMP  <  32'F 

22 

t  "EMP  <  20' F 

6 

V  PRESS  ("Hg) 

.14 

MEAN  DEWPOINT  'F 

25 

99.95}  WCPA  Ft 

750 

MEAN  RH  07  LST  } 

76  I 

MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 

D/H  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  7  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 

MAX  SNa  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >  0.1" 
D/H  SNFL  >1.5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD«*  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/H  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7iiil 


10 

1  I  59  I  33 
14  166  33 


Legend:  ANN  •  Annual  lOR  <•  Years  of  reoord  POR  >  Period  of  record 

D/W  •  Mean  number  of  days  with...  WCPA  •  "Worst  case"  (maximum)  pressure  alt:  a 

0  ••  Based  on  less  than  full  .x>nths  #  «  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5},  as 
**  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  •  Data  not  available  $  •  Percentage  of  calm  winds  mean  direction 


REMARKS: 


Hurrloanes/troploal  storms  observed  (1900-1985): 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANNUAL 

Within  60NN 

'0/5 

0/0 

0/0 

?7o 

"075 

o75 

*■^76 

Within  120NM 

0/0 

0/0 

0/1 

0/1 

0/0 

0/0 

0/2 

Within  240NM 

0/3 

0/0 

2/6 

0/5 

0/1 

0/1 

2/16 

25 


A  W  S 

Station  Naae: 

EAKER  (BLTTREVILLE)  AFB.  AR 

Field  EleT: 

255  ft 

CLIHATIC  BRIEF 

Lat  1  tude/Longitude : 

■35  58  W089  57 

Stetlon  NSC: 

723408 

Hoirly  Obe  FOR: 

Jul  77  to  JuD  87 

Call  Sl0i: 

KBXH 

October  1987 

SuBary  of  Day  PORt 

Sap  42  to  Doc  45 
■ov  55  to  Nay  56 

LST  •  OIT  -6 

Deo  59  to  JuB  87 

Superaedea: 

Jul  1983 

PBRCnr  OCCURRINCK  FRBQOniCT  OP  CBILnC/VlSIBlLirr 

1  LST  1  JAI 

FB8 

NAR 

00-02 

28 

26 

16 

03-05 

28 

28 

19 

CIG/VSBY 

06-08 

30 

33 

26 

09-11 

29 

33 

25 

LESS  THAN 

12-14 

28 

34 

22 

15-17 

29 

28 

21 

3000/3 

18-20 

26 

24 

17 

21-23 

26 

26 

16 

00-24 

28 

29 

20 

CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1500/3 


09-11 

12-1 

15-17 

18-20 

21-23 

00-24 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1000/2 


00-24 

00-02 

03-05 

CIG/VSBY 

06-08 

09-11 

LESS  THAN 

12-14 

15-17 

200/11 

18-20 

21-23 

00-24 

1  1 


1  1 


1  1 


1  10 


26 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  FT  SMITH,  AR  STATION  #:  723W 

LOCATION:  35®20'N,  9'»*22'W  ELEVATION  (FEET):  ‘•69 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985  PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  FSM 
LST  -  GMT  -6 


SOURCE 


NO 

.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (' 

°F) 

EXTREME  MAX 

1 

75 

81 

94 

68 

105 

101 

106 

104 

100 

94 

85 

77 

106 

MEAN  DLY  MAX 

1 

46 

54 

64 

73 

80 

87 

92 

92 

84 

75 

62 

52 

72 

MEAN 

1 

34 

40 

51 

60 

68 

76 

81 

60 

72 

61 

50 

40 

60 

MEAN  DLY  MIN 

1 

26 

31 

41 

49 

58 

66 

71 

70 

62 

50 

41 

31 

50 

EXTREME  MIN 

1 

-7 

-4 

12 

23 

39 

48 

56 

54 

37 

27 

9 

0 

-7 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

# 

0 

2 

11 

24 

22 

10 

2 

0 

0 

71 

#  DAYS  7  32 

1 

23 

16 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

17 

71 

f  DAYS  7  0 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

ff 

ft 

• 

» 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

« 

MEAN 

2 

2.9 

3.0 

3.1 

4.5 

5.1 

4.3 

2.6 

2.6 

3.7 

3.6 

3.0 

3.1 

41 .1 

MINIMUM 

i 

ft 

» 

» 

• 

» 

1 

■ 

» 

• 

• 

* 

1 

MAX  24  HR 

2 

5.4 

5.6 

3.8 

5.0 

5.8 

8.6 

4.3 

5.1 

4.3 

5.9 

4.2 

6.4 

8.1 

#  DAYS  >0.01 

2 

8 

8 

9 

10 

11 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

8 

100 

#  DAYS  70.5 

• 

ft 

• 

» 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

» 

• 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

3 

2.7 

2.3 

0.5 

« 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0.1 

0.6 

6.1 

MAXIMUM 

ft 

ft 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

t 

• 

• 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

• 

• 

• 

• 

• 

1 

• 

• 

• 

t 

• 

#  DAYS  >0.1 

1 

6 

4 

1 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

14 

#  DAYS  71.5 

ft 

ft 

• 

■ 

• 

• 

• 

f 

• 

• 

• 

» 

• 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (») 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

1 

60 

80 

78 

62 

87 

88 

89 

68 

88 

86 

83 

81 

84 

RH  (15  LST) 

1 

54 

51 

48 

45 

53 

53 

48 

47 

48 

44 

48 

52 

49 

VAPOR  PRESS 

1 

.15 

.18 

.25 

.34 

.49 

.63 

.71 

.67 

.56 

.38 

.26 

.49 

.40 

DEWPOINT 

1 

25 

30 

38 

46 

57 

65 

68 

67 

61 

49 

39 

30 

46 

5.  .SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.951  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

8 

8 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

8 

6 

(ALL  OBS) 

1 

7 

7 

8 

8 

6 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

7 

7 

MAX  (PK  GST) 

1 

35 

41 

49 

66 

50 

40 

40 

48 

40 

39 

52 

38 

66 

PRESSURE  ALT 

1 

1100 

1150 

1100 

1100 

1150 

800 

600 

600 

800 

850 

950 

950 

1150 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

•  A  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

I) 

4 

4 

4 

5 

4 

DAYS  TSTMS 

1 

1 

2 

7 

7 

10 

9 

6 

8 

5 

4 

3 

2 

66 

DAYS  FOG  <7 

1 

9 

9 

7 

5 

9 

6 

6 

9 

9 

9 

7 

7 

92 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

27 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  t.  AS 
APPLICABLE  $  -  J  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  8H 

2.  TERMINAL  FORECASTING  REFERENCE  MANUAL  FOR  FT  SMITH,  DEC  56,  POR  1921-1950 

3.  UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS  1953-1963 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (t  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  MO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

26 

21 

18 

11 

10 

n 

2 

3 

9 

10 

17 

22 

13 

03-05 

LST 

29 

27 

23 

in 

16 

9 

n 

6 

in 

in 

21 

25 

17 

06-08 

LST 

33 

33 

30 

19 

19 

12 

9 

15 

23 

22 

27 

30 

23 

09-11 

LST 

31 

31 

27 

15 

17 

10 

7 

5 

17 

18 

26 

30 

20 

12-1H 

UST 

27 

25 

20 

13 

in 

6 

n 

2 

11 

13 

19 

26 

15 

15-17 

LST 

22 

21 

17 

9 

9 

2 

1 

1 

7 

9 

15 

22 

11 

18-20 

UST 

20 

19 

1*) 

9 

8 

2 

1 

1 

6 

7 

13 

21 

10 

21-23 

UST 

23 

18 

1*1 

9 

8 

3 

2 

2 

6 

8 

in 

20 

10 

ALL  HOURS 

26 

2*1 

20 

12 

13 

6 

n 

n 

12 

17 

22 

25 

15 

8.  * 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

MO.  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

15 

10 

9 

5 

5 

2 

1 

2 

5 

5 

8 

12 

7 

03-05 

LST 

18 

13 

11 

7 

10 

5 

3 

5 

9 

8 

11 

11 

9 

06-08 

UST 

20 

17 

in 

9 

12 

8 

7 

13 

18 

15 

in 

16 

in 

09-11 

LST 

20 

17 

12 

5 

17 

3 

3 

2 

9 

10 

12 

16 

9 

12-1*1 

UST 

15 

12 

8 

n 

3 

1 

2 

« 

n 

n 

8 

13 

6 

15-17 

UST 

11 

8 

6 

3 

n 

2 

1 

# 

3 

n 

6 

11 

5 

18-20 

LST 

11 

8 

5 

n 

n 

2 

1 

# 

2 

3 

5 

11 

5 

21-23 

UST 

12 

7 

6 

3 

n 

1 

1 

# 

3 

n 

7 

11 

5 

ALL  HOURS 

15 

12 

9 

5 

6 

3 

2 

3 

7 

8 

12 

13 

7 

9.  J 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  UST 

10 

6 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

n 

n 

6 

8 

n 

03-05  UST 

12 

10 

8 

5 

6 

3 

2 

2 

6 

5 

8 

9 

6 

06-08  UST 

15 

12 

9 

5 

7 

5 

3 

6 

11 

11 

9 

10 

8 

09-11  LST 

15 

11 

7 

2 

7 

1 

1 

1 

5 

7 

9 

11 

6 

12-in  UST 

11 

6 

5 

1 

1 

1 

1 

# 

2 

2 

5 

9 

n 

15-17  UST 

8 

5 

n 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

2 

3 

9 

3 

18-20  LST 

8 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

3 

7 

3 

21-23  UST 

8 

n 

n 

1 

2 

1 

1 

0 

2 

3 

n 

6 

3 

ALL  HOURC 

11 

7 

6 

3 

3 

2 

1 

1 

n 

6 

8 

9 

5 

10.  f  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<200/0 

FEB 

.5  MI 

MAR 

(SOURCE  HO. 

APR  MAY 

1): 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

# 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

03-05  UST 

3 

2 

1 

# 

2 

1 

0 

# 

2 

2 

1 

2 

1 

06-08  UST 

J 

n 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

5 

3 

1 

2 

09-11  UST 

!. 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

12-in  UST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

15-17  UST 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

18-20  UST 

0 

« 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

1 

0 

21-23  LST 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

« 

f 

0 

« 

# 

1 

2 

1 

1 

1 

28 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  EUMHARY  SUPPLEMENT 


STATION:  FT  SMITH,  AR 
LOCATION;  SS'EO'N,  9^»22'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  723MU0  ICAO  ID:  FSM 

ELEVATION  (FEET):  Jl69  LST  -  ®<T  -6 

PERIOD:  VARIED 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY 

JAN  FEB 

OF  OCCURRENCE  (t  FREQ) 

MAR  APR  MAY  JUN 

OF  THUNDERSTORMS; 

JUL  AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

# 

2 

3 

4 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

# 

2 

03-05  LST 

# 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

06-08  LST 

« 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

09-11  LST 

» 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

12-14  LST 

» 

# 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

15-17  LST 

« 

# 

1 

1 

4 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

18-20  LST 

« 

« 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

21-23  UST 

» 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

ALL  HOURS 

« 

# 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2.  t  FREQ  OF 

RAIN 

JAN 

AND/OR 

FEB 

DRIZZLE : 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

6 

8 

6 

7 

4 

2 

3 

6 

5 

7 

6 

5 

03-05  LST 

4 

4 

6 

5 

8 

5 

3 

3 

8 

7 

8 

6 

6 

06-08  LST 

5 

4 

6 

6 

8 

6 

4 

5 

8 

7 

7 

8 

6 

09-11  UST 

4 

4 

8 

8 

9 

5 

3 

4 

7 

7 

7 

7 

6 

12-14  LST 

4 

6 

8 

6 

7 

5 

3 

3 

5 

6 

7 

7 

6 

15-17  LST 

5 

4 

6 

6 

8 

4 

3 

3 

6 

6 

7 

8 

6 

18-20  LST 

6 

5 

7 

7 

9 

5 

3 

3 

5 

5 

7 

7 

5 

21-23  LST 

5 

7 

9 

7 

8 

3 

2 

3 

6 

5 

8 

6 

6 

ALL  HOURS 

5 

5 

7 

6 

8 

5 

3 

3 

6 

6 

7 

7 

6 

3.  i  FREQ  OF  SNOW 

JAN 

AND/OR 

FEB 

ICE 

MAR 

PELLETS: 

APR  MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

03-05  LST 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

06-08  LST 

4 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

09-11  LST 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

12-14  LST 

4 

3 

1 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

15-17  LST 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

18-20  LST 

4 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

21-23  UST 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

4 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

4.  t  FREQ  OF 

SURFACE  HIND  SPEEDS  > 

JAN  FEB  MAR  APR 

25  KNOTS  (INCLUDING 

MAY  JUN  JUL 

GUSTS) 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

1 

2 

1 

# 

« 

# 

0 

1 

1 

# 

1 

03-05  LST 

# 

1 

1 

1 

1 

i 

# 

0 

« 

« 

1 

1 

1 

06-08  UST 

1 

i 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

« 

0 

1 

# 

« 

09-11  LST 

1 

2 

2 

3 

1 

« 

0 

0 

* 

1 

2 

1 

1 

12-14  LST 

2 

3 

4 

5 

1 

# 

1 

# 

1 

1 

3 

2 

2 

15-17  UST 

1 

4 

6 

5 

2 

# 

1 

1 

1 

# 

2 

1 

2 

18-20  LST 

1 

1 

1 

2 

1 

# 

# 

« 

# 

* 

1 

1 

1 

21-23  LST 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

# 

1 

« 

# 

1 

« 

1 

ALL  HOURS 

1 

2 

2 

3 

1 

# 

# 

# 

« 

» 

1 

1 

1 

29 


REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0,0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

i  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  SH 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

5 

It 

3 

2 

1 

# 

1 

3 

3 

6 

8 

4 

03-05  UST 

11 

9 

7 

It 

5 

3 

1 

2 

6 

5 

7 

9 

6 

06-08  LST 

ID 

11 

8 

5 

6 

It 

3 

6 

11 

10 

8 

9 

8 

09-11  LST 

m 

9 

5 

1 

It 

1 

1 

1 

It 

6 

7 

10 

5 

12-111  LST 

9 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

# 

2 

2 

it 

9 

3 

15-17  LST 

7 

It 

3 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

2 

3 

8 

3 

18-20  UST 

7 

It 

3 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

2 

3 

7 

3 

21-23  UST 

7 

It 

3 

1 

2 

1 

# 

# 

2 

2 

4 

5 

3 

ALL  HOURS 

10 

6 

5 

2 

3 

1 

1 

1 

It 

5 

8 

8 

4 

6.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  UST 

7 

3 

2 

1 

1 

# 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

03-05  UST 

8 

6 

5 

2 

It 

2 

1 

2 

It 

It 

4 

6 

4 

06-08  UST 

11 

8 

5 

2 

3 

3 

2 

3 

8 

9 

6 

7 

6 

09-11  UST 

11 

6 

1 

1 

3 

1 

1 

# 

2 

4 

4 

7 

3 

12-111  UST 

7 

3 

1 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

5 

2 

15-17  UST 

i| 

2 

1 

1 

« 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

1 

18-20  LST 

i« 

2 

1 

# 

# 

# 

* 

« 

# 

1 

2 

5 

1 

21-23  UST 

5 

3 

1 

0 

1 

« 

« 

# 

1 

1 

2 

4 

1 

ALL  HOURS 

7 

It 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

It 

5 

5 

3 

7.  J  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

.  AN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  UST 

4 

1 

1 

# 

1 

# 

0 

# 

1 

2 

1 

3 

1 

03-05  UST 

5 

It 

2 

1 

2 

1 

» 

# 

3 

3 

2 

3 

2 

06-08  UST 

7 

6 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

5 

6 

4 

4 

3 

09-11  LST 

7 

It 

1 

0 

# 

# 

* 

0 

# 

2 

2 

2 

2 

12-111  UST 

3 

1 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

# 

15-17  UST 

2 

1 

1 

0 

« 

# 

# 

0 

» 

# 

# 

1 

» 

18-20  UST 

2 

1 

1 

0 

0 

« 

0 

# 

0 

« 

# 

2 

1 

21-23  UST 

3 

1 

1 

0 

0 

« 

0 

0 

# 

« 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

It 

2 

1 

« 

1 

# 

# 

# 

1 

3 

3 

2 

1 

8.  J  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  UST 

1 

0 

« 

0 

« 

0 

0 

0 

« 

# 

1 

1 

i 

03-05  UST 

1 

1 

1 

i 

1 

« 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

06-08  UST 

3 

2 

2 

f 

1 

0 

# 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

09-11  UST 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

# 

12-111  UST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

15-17  UST 

« 

0 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

18-20  UST 

i 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

21-23  LST 

1 

0 

# 

0 

0 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

0 

i 

» 

« 

« 

# 

1 

1 

1 

# 

30 


31 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPMARY 


STATION:  CAMPO  (AWRS)  CA  STATION  #:  747186  ICAO:  MCZZ 

LOCATION:  3237N  11628W  ELEVATION  (FEET);  2631  LST  =  GMT  -8 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECO,  JUN  1990  PERIOD:  7301-8812 


SOURCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

‘1.  TEMPERATURE  ( 
EXTREME  MAX  1 

F) 

81 

85 

86 

90 

100 

103 

102 

103 

104 

99 

89 

87 

104 

MEAN  DAILY  MAX  1 

59 

62 

62 

68 

75 

84 

90 

89 

84 

76 

66 

60 

73 

MEAN  1 

52 

55 

55 

61 

66 

75 

81 

80 

75 

68 

59 

53 

65 

MEAN  DAILY  MIN  1 

40 

40 

42 

46 

49 

54 

59 

58 

54 

49 

43 

39 

48 

EXTREME  MIN  1 

20 

22 

22 

27 

31 

38 

39 

39 

35 

29 

19 

18 

18 

#  DAYS  GE  90  1 

0 

0 

0 

# 

2 

10 

18 

18 

10 

2 

0 

0 

60 

#  DAYS  LE  32  1 

5 

5 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

6 

21 

#  DAYS  LE  0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 
MAXIMUM 

(INCHES) 

ft  ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

-  ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MINIMUM 

ft 

M 

ft 

ft 

ft 

II 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  GE  0.004 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  GE  0.5 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 
MEAN  » 

ft 

» 

ft 

« 

» 

ft 

• 

« 

ft 

ft 

ft 

« 

MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

• 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

*  DAYS  GE  0.1 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

«  DAYS  GE  1.5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  MEAN  RELATIVE  1 
RH  (  5  LST)  1 

HUMIDITY  (X)  /  VAPOR 
72  75  80  76 

PRESSURE  (IN  HG; 
81  70  71 

1  /  DEWPOINT  ( 
74  77  75 

F) 

70 

71 

74 

RH  (15  LST)  1 

47 

46 

51 

43 

43 

35 

35 

37 

41 

41 

53 

54 

41 

VAPOR  PRESS  1 

.21 

.21 

.24 

.26 

.31 

.33 

.40 

.41 

.38 

.29 

.22 

.20 

.29 

DEWPOINT  1 

33 

34 

38 

39 

44 

46 

51 

52 

49 

42 

35 

32 

41 

5.  SURFACE  WINDS 
PVLG  DRCTW  1 

16  PT/KTS  / 
ENE  ENE 

’  99.95X  HIGHEST 
SW  SW  SW 

PRESSURE  ALTITUDE 
SW  SW  SW  SW 

(FEET) 

SW  SW 

ENE 

SW 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN)  1 

12 

13 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

9 

12 

11 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS)  1 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

MAX  PEAK  GUST  1 

45 

50 

30 

40 

30 

30 

25 

25 

37 

50 

45 

40 

50 

PRESSURE  ALT  1 

2700  2660 

2680  2630  2640  2640 

2630  2640 

2630 

2620 

2480 

2550 

2700 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (8THS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER  1 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

DAYS  TSIMS  1 

0 

0 

» 

0 

It 

» 

3 

3 

1 

« 

« 

« 

8 

DAYS  FOG  LT  7  1 

7 

6 

10 

8 

7 

3 

1 

2 

3 

5 

5 

5 

63 

DAYS  BNBD  LT  7  1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

18 

18 

32 

28 

21 

9 

2 

5 

10 

14 

16 

13 

15 

09-11 

LST 

15 

15 

16 

10 

8 

1 

If 

1 

4 

6 

10 

11 

8 

12-14 

LST 

11 

11 

15 

6 

4 

1 

1 

2 

2 

3 

7 

10 

6 

15-17 

LST 

14 

12 

16 

6 

8 

2 

1 

2 

4 

6 

8 

10 

7 

18-20 

LST 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

* 

0 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

6 

ft 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

LT 

1500/3 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

15 

16 

27 

22 

16 

6 

2 

4 

8 

11 

12 

11 

13 

09-11 

LST 

11 

11 

11 

6 

4 

1 

0 

1 

1 

4 

6 

7 

5 

12-14 

LST 

6 

7 

10 

4 

2 

1 

If 

1 

1 

2 

5 

6 

4 

15-17 

LST 

10 

10 

9 

4 

5 

1 

If 

2 

1 

3 

5 

7 

5 

18-20 

LST 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

0 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

9.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS 

LT 

1000/2 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

« 

» 

■ 

0 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

03-05 

LST 

• 

» 

ft 

* 

• 

0 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

06-08 

LST 

13 

15 

24 

19 

14 

5 

2 

4 

7 

10 

12 

10 

11 

09-11 

LST 

10 

9 

10 

5 

3 

1 

0 

# 

1 

3 

6 

7 

5 

12-14 

LST 

4 

6 

9 

3 

2 

If 

1 

# 

1 

5 

5 

3 

15-17 

LST 

8 

9 

8 

3 

4 

1 

# 

1 

1 

3 

4 

6 

4 

18-20 

LST 

0 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

0 

ft 

0 

ft 

ft 

* 

21-23 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

ft 

« 

ALL  HOURS 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10.  % 

FREQ  OF 

‘  CIG/VIS  LT 

200/0 

.5  MI 

(SOURCE  NO 

I.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

It 

ft 

ft 

« 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

06-08 

LST 

4 

5 

6 

5 

4 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

09-11 

LST 

2 

2 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

12-14 

LST 

2 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

1 

15-17 

LST 

2 

1 

1 

If 

1 

If 

0 

# 

# 

* 

1 

1 

1 

18-20 

LST 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

ft 

« 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

REMARKS:  •  = 

DATA  NOT  AVAIUBLE 

#  = 

LT  0. 

5  DAY 

,  OR 

0.05 

INCH 

,  OR 

0.5*, 

AS 

APPLICABLE  $  =  t  CALM  GT  PVLGN  DRCTN 

<ft  =  BASED  ONLY  ON  AVAIUBLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONTH/YR 


SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  1973  -  DEC  1988 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  MEXICO,  NIS  70 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  CAMPO  (AWRS)  CA  STATION  #:  747186  ICAO:  MCZZ 

LOCATION:  3237N  11628W  ELEVATION  (FEET);  2631  LST  =  GMT  -8 

PREPARED  BY;  USAFETAC/ECO,  JUN  1990  PERIOD;  7301-8812 


11.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

« 

0 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

» 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

6 

6 

2 

0 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

» 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

« 

ft 

ft 

II 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

II 

12.  f 

FREQ 

RAIN 

AND/OR  DRIZZLE 

2 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

03-05 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

6 

5 

8 

4 

2 

# 

0 

1 

1 

2 

5 

4 

3 

09-11 

LST 

6 

6 

5 

2 

1 

0 

0 

« 

1 

2 

3 

4 

2 

12-14 

LST 

4 

3 

6 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

1 

4 

4 

2 

15-17 

LST 

5 

6 

6 

2 

1 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

18-20 

LST 

0 

« 

ff 

* 

« 

* 

« 

0 

» 

0 

• 

.» 

• 

21-23 

LST 

« 

tt 

II 

• 

0 

• 

• 

0 

0 

« 

« 

ALL  HOURS 

• 

tt 

« 

• 

» 

• 

ft 

• 

• 

* 

13.  X 

FREQ 

SNOW 

AND/OR  ICE  PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

ft 

ft 

N 

• 

0 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

* 

# 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

f 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

# 

# 

« 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

K 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

0 

• 

ft 

ft 

21-23 

LST 

ft 

ft 

II 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

• 

0 

0 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

II 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

14.  i 

FREQ 

OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  GT  25 

KTS. 

(INCLUDING 

GUSTS); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

II 

ft 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

« 

ft 

ft 

03-05 

LST 

ft 

ft 

II 

ft 

• 

0 

ft 

ft 

ft 

0 

« 

ft 

« 

06-08 

LST 

2 

1 

1 

# 

1 

1 

0 

« 

# 

1 

0 

1 

1 

09-11 

LST 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

4 

3 

3 

2 

12-14 

LST 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

« 

0 

1 

3 

6 

2 

15-17 

LST 

3 

2 

1 

« 

1 

0 

» 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

18-20 

LST 

0 

ft 

» 

ft 

« 

ft 

ft 

0 

ft 

0 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

• 

ff 

ft 

ft 

0 

ft 

II 

ft 

« 

0 

0 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

tt 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

II 

ft 

ft 
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15.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  LT  800/2  MI; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

• 

« 

• 

<1 

0 

ft 

« 

• 

» 

« 

» 

» 

a 

03-05 

LST 

• 

ft 

« 

ft 

0 

ft 

» 

« 

« 

• 

* 

a 

06-08 

LST 

10 

n 

16 

12 

8 

4 

1 

3 

6 

8 

10 

7 

8 

09-11 

LST 

7 

6 

6 

2 

2 

0 

0 

# 

1 

2 

4 

4 

3 

12-14 

LST 

3 

u 

7 

2 

1 

0 

# 

# 

1 

4 

4 

2 

15-17 

LST 

5 

5 

6 

2 

3 

1 

it 

1 

1 

1 

3 

4 

3 

18-20 

LST 

0 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

• 

0 

• 

« 

a 

21-23 

LST 

» 

• 

ft 

0 

ft 

ft 

« 

• 

0 

0 

• 

a 

ALL  HOURS 

• 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

• 

« 

• 

• 

a 

16.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  LT 

500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

• 

II 

• 

ft 

0 

ft 

ft 

« 

• 

« 

• 

m 

a 

03-05 

LST 

• 

« 

• 

ft 

ft 

0 

ft 

« 

» 

« 

* 

• 

a 

06-08 

LST 

9 

10 

14 

11 

7 

4 

1 

3 

6 

8 

9 

5 

7 

09-11 

LST 

6 

6 

5 

2 

2 

0 

0 

1 

2 

4 

4 

3 

12-14 

LST 

3 

4 

6 

2 

1 

0 

# 

« 

« 

1 

3 

2 

2 

15-17 

LST 

5 

5 

5 

1 

2 

1 

# 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

18-20 

LST 

0 

m 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

« 

0 

■ 

« 

0 

21-23 

LST 

• 

« 

• 

ft 

0 

ft 

ft 

• 

• 

0 

0 

« 

0 

ALL  HOURS 

« 

m 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

• 

» 

• 

« 

a 

17.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  LT 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

« 

• 

ft 

0 

ft 

ft 

• 

» 

II 

« 

• 

a 

03-05 

LST 

« 

» 

« 

ft 

ft 

0 

ft 

• 

« 

« 

• 

• 

a 

06-08 

LST 

6 

7 

10 

7 

5 

3 

1 

2 

4 

5 

5 

4 

5 

09-11 

LST 

4 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

2 

12-14 

LST 

2 

2 

4 

2 

« 

0 

0 

0 

# 

# 

2 

1 

1 

15-17 

LST 

3 

4 

2 

1 

1 

# 

0 

« 

1 

1 

2 

2 

1 

18-20 

LST 

0 

• 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

« 

0 

« 

• 

a 

21-23 

LST 

« 

• 

ft 

0 

ft 

ft 

« 

• 

0 

0 

« 

a 

ALL  HOURS 

• 

» 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

« 

m 

• 

a 

18.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  LT 

100/. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

» 

* 

ft 

0 

ft 

ft 

« 

« 

• 

a 

03-05 

LST 

• 

* 

• 

ft 

ft 

0 

ft 

« 

« 

• 

• 

a 

06-08 

LST 

3 

4 

6 

5 

3 

2 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

3 

09-11 

LST 

2 

2 

2 

* 

# 

0 

0 

0 

» 

1 

1 

« 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

1 

« 

# 

0 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

1 

1 

1 

# 

1 

# 

0 

« 

« 

# 

# 

1 

1 

18-20 

LST 

0 

« 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

« 

0 

• 

« 

a 

21-23 

LST 

• 

« 

• 

ft 

0 

ft 

ft 

« 

• 

0 

0 

m 

a 

ALL  HOURS 

• 

« 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

tt 

« 

■ 

a 

a 

REMARKS:  * 

1  - 

DATA  NOT  AVAILABLE 

#  = 

0.0 

LT  0. 

5, 

MI 

=  STATUTE 

MILES 

4 

j  - 

BASED 

ONLY 

ON  AVAIUBLE  DATA,  I 

.E.  LT  24 

HR  S/D  AY,  OR 

:  LT 

12  MOMTH/YR 

SOURCECS); 

1. 

,  USAFETAC 

DATSAV  FOR 

JAN 

1973 

-  DEC 

1988 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  MEXICO,  NIS  70 
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A  U  S  I  STATION  NAME:  EDWARDS  AFB  CA 

I  LATIIUOE/LONGITUOE:  34  54  N  117  5^  U 
CLIMATIC  BRIEF  j  HOURLY  OBS  POR:  MAR  79  •  FEB  89 

(LIMITED)  j  SUMMARY  OF  DAY  POR:  JAN  42  -  DEC  73  (FULL  TIME),  JAN  74  -  FEB  89  (PART  TIME) 
I  HOURS  SUMMARIZED:  00-23  LST  (4201-7312),  OS-21  LST  (7401-8902) 

MAR  90  LST  TO  UTC:  +08 


FIELD  ELEV:  2302  FT  | 
STATION  MSC:  723810  j 
CALL  SIGN:  KEDU  j 

SUPERSEDES:  JAN  85  \ 


1 

MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  1 

DEC 

ANN  1 

YOR  1 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

63 

82 

87 

101 

105 

112 

113 

112 

109 

102 

87  1 

84 

113 

47  1 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

57 

61 

65 

72 

61 

91 

98 

97 

90 

79 

65  1 

57 

76 

47  j 

MEAN  TEMP  (F) 

44 

48 

52 

59 

'66 

75 

82 

81 

74 

63 

51  1 

44 

62 

47  j 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

31 

35 

39 

44 

51 

59 

66 

64 

57 

47 

36  j 

31 

47 

47  j 

EXTRM  MIN  TEMP  v 

4 

14 

19 

27 

32 

41 

47 

47 

34 

20 

13  I 

7 

4 

47  1 

D/W  TEMP  GE  100  (r) 

0 

0 

0 

* 

1 

5 

15 

11 

4 

« 

0  I 

0 

36 

47  1 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

0 

1 

7 

18 

29 

27 

18 

4 

0  I 

0 

104 

47  j 

D/W  TEMP  LT  40  (F) 

26 

21 

16 

7 

1 

0 

0 

0 

« 

5 

20  I 

27 

123 

47  1 

D/W  TEMP  LT  33  (F> 

19 

11 

5 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

10  1 

20 

67 

47  1 

HEATING  DEGREE  DAYS 

657 

479 

394 

204 

72 

10 

0 

« 

6 

114 

415  1 

649 

3000 

31  1 

COOLING  DEGREE  DAYS 

0 

0 

# 

27 

120 

296 

547 

497 

290 

59 

0  j 

0 

1836 

31  1 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

29 

30 

33 

33 

38 

40 

43 

45 

42 

34 

30  1 

27 

35 

10  1 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

40 

42 

45 

49 

54 

59 

62 

62 

58 

51 

44  1 

39 

SO 

10  1 

99.9SX  WCPA  (FT) 

2550 

2550 

2600 

2500 

2500 

2450 

2450 

2450 

2500 

2500 

2550  1 

2500 

2550 

10  1 

r 

MEAN  REL  HUN  07  LST(X> 

69.9 

66.3 

66.2 

53.6 

48.0 

38.5 

37.3 

41.4 

48.5 

50.2 

58.7  1 

63.4 

53.4 

10  1 

MEAN  REL  HUN  13  LST(X) 

39.8 

35.7 

3/  4 

25.9 

22.4 

17.4 

16.9 

19.6 

22.0 

24.1 

31.9  1 

39.5 

27.5 

10  j 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

2.72 

2.49 

3.38 

1.18 

.60 

.37 

.37 

.91 

1.22 

1.28 

1.40| 

1.57 

3.38 

47  1 

MAX  PRECIP  (IN) 

5.53 

4.40 

5.68 

1.76 

.72 

.38 

.45 

1.79 

1.32 

1.65 

3.45| 

4.42 

15.68 

47  ! 

MEAN  PRECIP  (IN) 

.94 

.84 

.84 

.28 

.06 

.04 

.05 

.18 

.16 

.23 

•57| 

.71 

4.94 

47  i 

MIN  PRECIP  (IN) 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.001 

.00 

.85 

47  j 

D/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

4 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2  1 

3 

24 

47  1 

D/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

1 

1 

« 

# 

0 

0 

« 

« 

0 

1  1 

1 

5 

47  ! 

' 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

6.5 

i.8 

1.4 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.8  1 

6.3 

6.5 

43  i 

MAX  SNFL  (IN) 

11.5 

2.6 

1.4 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.6  1 

8.6 

11.5 

43  1 

MEAN  SNFL  (IN) 

.9 

.1 

.1 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.1  j 

.5 

1.6 

43  j 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  1 

1 

3 

43  1 

O/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

•  1 

« 

1 

43  1 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

9 

5 

1 

■  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2  1 

3 

9 

43  1 

' 

PRVLNG  UNO  DIR  (DEG) 

$23-25 

$23-25 

23-25 

23-25 

23-25 

23-25 

23-25 

23-25 

23-25 

$27-25 

$23 -251 

$23-25 

23-25 

10  ! 

MEAN  UNO  SPO  (KTS) 

4 

t 

7 

8 

9 

S 

8 

7 

6 

5 

5  1 

4 

6 

10  j 

MAX  UNO  SPO  (KTS) 

52 

58 

64 

52 

54 

51 

51 

53 

65 

65 

48  1 

50 

65 

43  j 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

40.0 

46.6 

39.0 

33.4 

23.0 

14.6 

15.0 

13.6 

17.0 

24.1 

31.0  1 

41.3 

28.3 

10  1 

D/U  THUNDERSTORMS 

« 

« 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1  1 

« 

10 

40  1 

0/U  FOG  (VSBY  LT  7  MI ) 

3 

2 

1 

1 

1 

« 

1 

1 

1 

1  j 

2 

14 

40  j 

LEGEND:  ANN  >  ANNUAL  POR/YOR  «  PERIOD/YEARS  OF  RECORD  I 

D/W  •  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH  WCPA  •  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUJE  j 

&  <  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  •  «  LESS  THAN  O.S  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE  I 

**  >  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  $  s  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN  | 

*  >  DATA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION  j 


AO 


MONTH 

JAN  1 

FEB  1 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING 
MAR  1  APR  1  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG 

AND  VISIBILITY 
1  SEP  1  OCT  1 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

LST 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

05  •  05 

-0  1 

2.4  1 

.0 

-0 

.0 

-0  1 

-0  1 

.0 

.0 

.4  1 

1.6 

8.3 

1.1 

10 

CIG 

06  -  OS 

2.0 

4.8  1 

■'> 

.0 

-0  1 

-0  1 

.0 

.4 

-0  1 

1.4 

5.2 

1.3 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

1.5 

4.4  1 

1-3 

-I 

.0 

-0 

•0  1 

.0 

.0 

-0  1 

1.5 

4.3 

1.1 

10 

AND/OR 

12  •  U 

1.6  1 

3.1  1 

1.4 

-0 

.0 

-0  1 

-0  1 

.0 

.0 

-1  1 

.8 

3.9 

.9 

10 

j 

VSBY 

15  •  17 

1.1 

2.0  1 

1-7  1 

•0  1 

.0 

-0 

•<j 

.0 

.0 

-2  1 

1.1 

2.7 

.7 

10 

1 

LT  3  MI 

18  •  20 

1.1  1 

1.5  1 

1-5 

•0  1 

.0 

-0 

-0  1 

.0 

.0 

-3  1 

.6 

2.2 

.6 

10 

21  ■  21 

•7  1 

1.1  1 

1.3  1 

•0  1 

.0 

.0 

-0  1 

.0 

.0 

.0  j 

.7 

1.5 

.4 

10 

ALL 

1.4  1 

3.0  j 

1.3  1 

-1  j 

.0 

-0  1 

-0  1 

.0 

.1 

-1  1 

1.1 

3.6 

.9 

10 

05  -  05 

-0  1 

2.4  1 

.0  1 

-0  1 

.0 

-0  1 

-0  1 

.0 

.0 

-4  1 

1.6 

8.3 

1.1 

10 

CIG 

06  -  08 

1-3 

4.0  j 

.0 

-0 

-0 

.0 

.3 

-0  1 

.5 

5.1 

1.0 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

1.0  1 

2.8  j 

1 

-0 

.0 

-0 

-0  1 

.0 

.0 

-0  j 

.3 

4.2 

.7 

10 

AND/OR 

12  ■  14 

1.2  1 

•2 

-0 

.0 

-0 

-0  1 

.0 

.0 

-1  1 

.1 

2.4 

.4 

10 

VSBY 

15  -  17 

-<>  1 

1.3  1 

1.1  1 

-0 

.0 

-0 

•0 

.0 

.0 

-1  1 

.0 

1.6 

.4 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

•3  1 

.8  1 

1.0  1 

-0 

.0 

-0 

-0  1 

.0 

.0 

-0  j 

.0 

1.5 

.3 

10 

21  ■  21 

.0  1 

.4  j 

-6 

.0 

.0 

-0 

-0 

.0 

.0 

-0  j 

.3 

1.1 

.2 

10 

ALL  - 

-7  1 

1.9  j 

.6  I 

•0  1 

.0 

-0  1 

.0  1 

.0 

.1 

.1  j 

.2 

2.9 

.5 

10 

05  •  05 

•0  1 

.0  j 

-0  1 

.0  1 

.0 

-0  1 

-0  1 

-0 

.0 

1 

1.6 

8.3 

.9 

10 

CIG 

06  -  08 

1 

3.1  1 

.0  1 

•0  1 

.0 

-°  1 

-0  1 

.0 

.1 

-0  j 

.5 

4.4 

.7 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

•3  j 

1.9  1 

.0  1 

-0 

.0 

-0 

-0  1 

.0 

.0 

.0  1 

.0 

3.2 

.4 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.1  j 

.7  j 

-0 

.0 

-0  1 

-0  1 

.0 

.0 

-1  1 

.0 

1.9 

.2 

10 

VSBY 

15  -  17 

•I 

.4  1 

.0  1 

.0 

.0 

-0  1 

-0  1 

.0 

.0 

-0  1 

.0 

1.3 

.1 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

•0 

.8  1 

•1  1 

-0  1 

.0 

•0  1 

-0  1 

.0 

.0 

-0  1 

.0 

1.5 

.2 

10 

I 

1 

21-21 

•0  1 

.4  j 

-0 

-0 

.0 

-0 

•0  1 

.0 

.0 

■0  1 

.3 

1.1 

.1 

10 

1 

I 

ALL 

•2  1 

1.3  1 

-0  1 

-0  1 

.0 

•0  1 

•0  1 

.0 

.0 

•0  1 

.1 

2.5 

.3 

10 

OS  -  OS 

.0  i 

.0  i 

.0  i 

.0  i 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0 

.0 

•0  1 

1.6 

3.3 

.4 

10 

CIG 

06  -  08 

•3  1 

1.3  1 

.0 

.0 

.0 

-0  1 

.0 

.0 

.0 

.0  j 

.2 

2.0 

.3 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

•  3  1 

.4  1 

.0  1 

-0 

.0 

.0  1 

-0 

.0 

.0 

.0  1 

.0 

.8 

.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

-0  1 

.0  j 

-0 

•0  1 

.0 

•0 

-0 

.0 

.0 

.0  1 

.0 

.0 

.0 

10 

VSBY 

15  -  17 

.0  1 

•2  1 

.0 

.0  1 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

•0  1 

.0 

.0 

.0 

10 

LT  1/2  Ml 

18  -  20 

•0 

•2  1 

.0  1 

.0  1 

.0 

•0  1 

.0  1 

.0 

.0 

•0  1 

.0 

.1 

.0 

10 

21  •  21 

•0  1 

.0  j 

.0 

.0  1 

.0 

.0  1 

.0 

.0 

.0 

.0  I 

.0 

.4 

.0 

10 

ALL 

I 

.4  j 

.0  j 

.0  1 

.0 

.0  j 

.0  1 

.0 

.0 

.0  1 

.1 

.6 

•1 

10 

1 

1 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  1965 

-  1986: 

1 

1 

HR/TS 

JUL 

AUG 

SEP 

ANN 

1 

60NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

1 

120NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

1 

1 

2A0NM 

0/0 

0/3 

0/0 

0/3 

! 

1 

1 

1 

REMARKS  :  S 

SUMMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA  DERIVED 

EXCLUSIVELY 

FROM  EDUARDS  AFB  CA. 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

41 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  FORT  HUNTER  LIGGETT,  CA 
LOCATION:  36*00’N,  121»19'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1986 


STATION  #;  72391*1  ICAO  ID; 

ELEVATION  (FEET):  1050  LST  -  GMT  -8 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (® 

F) 

EXTREME  MAX 

<1 

75 

73 

82 

95 

97 

102 

108 

105 

104 

105 

88 

80 

108 

MEAN  DLY  MAX 

2 

58 

61 

63 

68 

78 

85 

93 

93 

87 

77 

65 

58 

74 

MEAN 

49 

53 

54 

59 

65 

72 

79 

75 

73 

65 

56 

50 

63 

MEAN  DLY  MIN 

2 

35 

37 

37 

33 

43 

49 

52 

52 

49 

44 

39 

35 

43 

EXTREME  MIN 

^1 

23 

23 

29 

28 

32 

34 

42 

39 

37 

31 

23 

18 

18 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

# 

2 

6 

14 

8 

8 

1 

0 

0 

39 

#  DAYS  T  32 

8 

4 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

7 

27 

#  DAYS  7  0 

«1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

3 

2.3 

1.3 

4,8 

3.8 

0 

0 

0.1 

0.1 

1.6 

10.4 

4,2 

10.4 

MEAN 

3 

1.8 

0.9 

2.6 

2.2 

0 

0 

0.1 

0.1 

# 

0.8 

6.5 

4.0 

18.8 

MINIMUM 

3 

1.3 

0.7 

0.1 

0.1 

0 

0 

0.1 

0.1 

# 

« 

2.6 

3.7 

0 

MAX  2i(  HR 

• 

« 

» 

« 

• 

• 

• 

» 

■ 

• 

• 

■ 

• 

#  DAYS  W/PRECIP  ^1 

7 

7 

10 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

43 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

fl 

• 

• 

• 

• 

• 

« 

« 

• 

« 

1 

• 

MAXIMUM 

« 

• 

» 

• 

• 

• 

• 

» 

f 

• 

■ 

• 

MAX  24  HR 
#  DAYS 

» 

• 

• 

» 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

W/SNOHFALL 

#1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (S) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg] 

1  /  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

2 

95 

95 

94 

93 

85 

84 

69 

70 

77 

81 

92 

93 

86 

RH  (15  UST) 

2 

51 

50 

48 

41 

35 

32 

25 

25 

28 

33 

45 

53 

39 

VAPOR  PRESS 

t\ 

.25 

.27 

.28 

.28 

.32 

.36 

.38 

.39 

.37 

.31 

.28 

.26 

.32 

DEWPOINT 

39 

42 

43 

43 

46 

49 

51 

52 

50 

45 

42 

40 

45 

5.  SURFACE  WINDS  i 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.951  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

«1 

IS 

IS 

IS 

IS 

IS 

IS 

IS 

IS 

IS 

IS 

IS 

IS 

IS 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

#1 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

(ALL  OBS) 

*1 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

MAX  (PK  GST) 

28 

40 

31 

24 

21 

16 

19 

18 

22 

20 

30 

47 

47 

PRESSURE  ALT 

1700 

1400 

1600 

1300 

1250 

1250 

1250 

1200 

1350 

1100 

1700 

1350 

1700 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDER.STORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

I  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

<1 

4 

6 

6 

4 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

5 

4 

3 

DAYS  TSTMS 

<1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

« 

1 

f 

0 

i 

0 

4 

DAYS  FOG  <7 

ty 

4 

5 

4 

2 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

5 

32 

DAYS  BNBD  <7 

#1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANN 

A3 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  J,  AS 
APPLICABLE  $  -  J  CALM  >  PVLC  DRCTN 

«  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E. ,  <  2M  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE{S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  MAR  79-OCT  85,  HOURLY  0600-1600  LST 

2.  CLIMATE  STUDY,  FORT  HUNTER  LIGGETT  CA  196N-1977,  HOURLY  0000-2*100  LST 

3.  RUSSWO  JUL  6*)  -  APR  67 


7.  PERCENTAGE 

:  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  It 

FREQ) 

OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

• 

• 

» 

» 

« 

» 

• 

» 

« 

tt 

tt 

tt 

• 

03-05  LST 

« 

« 

» 

» 

» 

« 

f 

• 

tt 

tt 

tt 

« 

« 

06-08  LST 

28 

27 

28 

17 

21 

15 

7 

10 

8 

7 

12 

21 

17 

09-11  LST 

22 

2** 

27 

11 

8 

2 

5 

*t 

2 

5 

9 

20 

12 

12-1**  LST 

21 

16 

26 

11 

5 

# 

2 

« 

2 

3 

11 

13 

9 

15-17  LST 

19 

16 

2*< 

12 

*< 

0 

1 

0 

2 

5 

12 

7 

9 

18-20  LST 

» 

« 

» 

• 

• 

• 

• 

» 

tt 

tt 

tt 

tt 

• 

21-23  LST 

« 

» 

« 

» 

• 

» 

» 

tt 

tt 

« 

tt 

• 

ALL  HOURS 

» 

• 

K 

» 

» 

» 

• 

tt 

» 

tt 

tt 

• 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

» 

• 

• 

» 

• 

tt 

tt 

tt 

tt 

• 

03-05  UST 

« 

« 

• 

» 

» 

» 

» 

» 

tt 

tt 

tt 

X 

• 

06-08  LST 

13 

19 

16 

10 

13 

10 

5 

8 

6 

9 

17 

11 

09-11  LST 

13 

17 

11 

** 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

7 

15 

7 

12-1*1  LST 

10 

10 

5 

2 

0 

0 

1 

# 

1 

1 

5 

6 

3 

15-17  LST 

10 

7 

*) 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

7 

6 

3 

18-20  LST 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

tt 

tt 

tt 

• 

• 

21-23  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

• 

« 

tt 

« 

« 

• 

ALL  HOURS 

« 

« 

« 

• 

• 

• 

• 

• 

tt 

« 

tt 

« 

• 

9.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  I^T 

» 

« 

» 

• 

• 

• 

• 

tt 

tt 

tt 

tt 

• 

03-05  LST 

• 

• 

« 

» 

« 

« 

t 

« 

tt 

tt 

tt 

tt 

• 

06-08  LST 

12 

17 

1** 

6 

12 

7 

3 

6 

3 

2 

9 

15 

9 

09-11  LST 

10 

15 

7 

1 

1 

# 

2 

1 

# 

# 

6 

13 

*1 

12-1**  LST 

6 

5 

1 

# 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

A 

5 

2 

15-17  LST 

6 

6 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

5 

2 

18-20  LST 

• 

t 

« 

» 

» 

• 

» 

» 

tt 

tt 

tt 

tt 

t 

21-23  LST 

« 

» 

« 

» 

« 

• 

• 

• 

tt 

« 

tt 

tt 

• 

ALL  HOURS 

• 

» 

• 

• 

« 

• 

• 

• 

tt 

tt 

tt 

tt 

• 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

• 

« 

• 

• 

tt 

« 

tt 

tt 

• 

03-05  LST 

• 

• 

» 

« 

« 

« 

• 

» 

tt 

tt 

tt 

« 

• 

06-08  LST 

3 

7 

6 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

8 

3 

09-11  LST 

3 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

1 

12-1**  UST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

18-20  LST 

» 

• 

» 

i 

tt 

tt 

• 

• 

tt 

tt 

tt 

tt 

• 

21-23  LST 

« 

• 

» 

ff 

« 

tt 

• 

• 

tt 

tt 

tt 

tt 

• 

ALL  HOURS 

• 

• 

• 

tt 

tt 

• 

• 

tt 

tt 

tt 

« 

• 

AA 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  FORT  HUNTER  LIGGETT,  CA 
LOCATION:  36'>00"N,  121»19'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1986 


STATION  #:  72391 H 

ELEVATION  (FEET):  1050 
PERIOD;  VARIED 


ICAO  ID: 

LST  -  GMT  -8 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (t  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

> 

• 

« 

« 

ff 

ff 

• 

ff 

« 

ff 

• 

ff 

« 

03-05 

LST 

• 

• 

« 

ff 

ff 

• 

ff 

» 

ff 

• 

ff 

« 

06-08 

LST 

0 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

12-111 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

« 

18-20 

LST 

« 

• 

« 

« 

ff 

ff 

• 

ff 

« 

ff 

• 

ff 

ff 

21-23 

LST 

• 

» 

ff 

ff 

» 

ff 

• 

ff 

« 

ff 

ff 

ALL  HOURS 

• 

• 

« 

« 

ff 

ff 

• 

ff 

» 

ff 

» 

ff 

ff 

2.  J 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JWJ 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

• 

» 

• 

» 

ff 

ff 

» 

ff 

• 

ff 

• 

ff 

ff 

03-05 

LST 

• 

• 

• 

ff 

ff 

• 

ff 

t 

ff 

» 

ff 

ff 

06-08 

LST 

13 

12 

13 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

8 

6 

5 

09-11 

LST 

11 

12 

15 

4 

1 

# 

1 

1 

2 

2 

5 

7 

5 

12-14 

LST 

13 

10 

17 

6 

# 

0 

1 

1 

2 

1 

10 

7 

6 

15-17 

LST 

14 

10 

16 

8 

2 

0 

1 

0 

3 

2 

13 

7 

6 

18-20 

LST 

» 

• 

» 

» 

ff 

• 

• 

ff 

• 

ff 

• 

• 

• 

21-23 

LST 

• 

» 

• 

• 

ff 

ff 

• 

ff 

* 

ff 

« 

ff 

« 

ALL  HOURS 

» 

» 

• 

• 

» 

ff 

• 

ff 

> 

ff 

• 

ff 

ff 

3.  S 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

• 

t 

• 

f 

ff 

ff 

• 

ff 

• 

ff 

• 

ff 

ff 

03-05 

U5T 

• 

• 

• 

« 

ff 

ff 

• 

ff 

• 

ff 

• 

ff 

ff 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

• 

• 

• 

« 

ff 

ff 

• 

ff 

« 

ff 

• 

ff 

• 

21-23 

LST 

• 

• 

• 

ff 

ff 

ff 

• 

ff 

» 

ff 

• 

ff 

ff 

ALL  HOURS 

• 

• 

• 

tt 

ff 

ff 

• 

ff 

• 

ff 

• 

ff 

ff 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  HIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

« 

tt 

ff 

ff 

» 

ff 

• 

ff 

« 

ff 

ff 

03-05 

UST 

« 

tt 

« 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

• 

ff 

• 

ff 

• 

06-08 

UST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

15-17 

LST 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

18-20 

LST 

« 

• 

« 

ff 

ff 

ff 

• 

ff 

• 

ff 

• 

ff 

» 

21-23 

LST 

« 

« 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

• 

ff 

« 

ff 

» 

ALL  HOURS 

« 

« 

tt 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

• 

ff 

• 

ff 

ff 

45 


REMARKS :  '  » 

t 


DATA  NOT  AVAILABLE.  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  MAR  79  -  OCT  85,  HOURLY  0600-1600  LST 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ  OF  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

ft 

• 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

10 

17 

14 

5 

10 

6 

2 

5 

2 

2 

9 

15 

7 

09-11 

LST 

9 

14 

7 

1 

# 

0 

1 

1 

# 

# 

6 

12 

4 

12-14 

LST 

5 

4 

1 

# 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

5 

2 

15-17 

LST 

5 

5 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

5 

2 

18-20 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

6.  f 

FREQ  OF  CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANN 

00-02 

U5T 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

6 

14 

10 

3 

7 

3 

1 

3 

2 

2 

8 

13 

6 

09-11 

LST 

7 

8 

4 

0 

0 

0 

1 

# 

0 

0 

5 

8 

3 

12-14 

LST 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

1 

15-17 

LST 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

1 

18-20 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

7.  t 

FREQ  OF  CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

U5T 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

t 

06-08 

LST 

5 

12 

9 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

11 

3 

09-11 

LST 

6 

5 

3 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

7 

2 

12-14 

LST 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

f 

f 

15-17 

LST 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

« 

18-20 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

8.  f 

FREQ  OF  CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

■ 

ft 

03-05 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

1 

3 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

6 

1 

09-11 

LST 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

A6 


A  w  a 

CLXflKTXC  BRZaF 

JVL  92 

STATIOM  MAMBt  FOBT  ORD/FBITZCHB  AAF  CA 
lAnTUDB/bCHOlTUDBt  36  41  B  121  46  W 

BCXflU.T  OBS  FOBl  AUO  76  JUL  91 

SUMABT  OP  DAT  FOBl  APR  60-MAR  63,  HAT  66-JUL  91 
aoURS  SUNWRlEBDi  0000  -  2300  LOT 

UT  TO  UTCl  «08 

FIELD  BLBVt  134  FT 
BTETIOM  Mac  I  690070 

CALL  aiOHl  ROAR 

8UFER8BDBa:  HOF  86 

1  HLJITB 

1  JAM 

1  FBB 

1  MAR 

1  APR 

1  NAT 

1  JUM 

1  JUL 

1  AUO 

1  8EP 

1  OCT 

1  MOV 

1  DEC 

1  ARB 

1 

MRiiM  MAX  ram  (r) 

81 

82 

Kl 

93 

92 

mm 

97 

■  1 

98 

103 

90 

82 

103 

30 

KBAll  MAX  TBIP  (F) 

60 

61 

mM 

62 

62 

Kl 

69 

■9 

69 

68 

64 

60 

63 

30 

HXAR  TMP  (F) 

90 

92 

93 

99 

56 

Kl 

60 

61 

62 

60 

55 

51 

56 

30 

1  MBMI  MIR  TBMI 

(F) 

40 

43 

45 

47 

50 

54 

59 

54 

50 

45 

41 

48 

30 

1  Bonm  Mm  tbip  (F) 

23 

24 

28 

33 

37 

41 

44 

42 

31 

28 

24 

23 

30 

D/W  TmP  01  100  (F) 

wm 

wm 

0 

wm 

wm 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

30 

D/W  TMP  ox  90  (F) 

Bl 

0 

■1 

1 

f 

0 

1 

I 

1 

0 

4 

30 

D/W  TMP  Vt  40  (F) 

WM 

mM 

6 

2 

■l 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

12 

90 

30 

D/W  TM  IT  33  (F) 

1 

HOp 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

10 

30 

1  BUTtWO  OaOMB  DATS 

325 

366 

447 

410 

318 

246 

202 

187 

115 

192 

321 

463 

3752 

9  1 

1  OOOLIIla  DSBIISB  DATS 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

9 

10 

1  ’ 

0 

21 

*  1 

MIAS  DBHFOIsr  TMP  (F) 

41 

49 

45 

47 

50 

93 

53 

93 

90 

44 

40 

47 

15 

MIAS  WIT  BUIB  TMP  (P) 

46 

49 

90 

92 

54 

96 

57 

57 

54 

49 

46 

52 

15 

99.99%  WCPA  (FT) 

HI 

930 

390 

390 

350 

300 

390 

400 

350 

400 

400 

450 

15 

1  MBAS  SSL  BUM  07  I«I(%) 

77. a 

79.4 

79.6 

77.2 

77.9 

79.2 

83.4 

B2.1 

82.9 

80.9 

77.2 

74.1 

79.4 

15  1 

1  HBAB  100.  BUM  13  Ur(%) 

62.4 

63.8 

64.7 

63.0 

64.8 

67.2 

70.9 

66.8 

67.1 

64.3 

59.4 

59.4 

64.7 

15  1 

MAX  34BR  PMCIP  (IB) 

2.43 

1.93 

2.69 

1.91 

1.39 

.31 

.67 

.55 

1.29 

1.14 

2.35 

2.56 

2.69 

31 

MAX  PilBClP  (IB) 

7.66 

6.93 

8.24 

6.96 

2.04 

.38 

.69 

.60 

1.46 

1.72 

4.97 

4.50 

31.32 

31 

MBAB  PBBCIP  (IB) 

2.88 

2.22 

2.39 

1.34 

.13 

.07 

.13 

.09 

.12 

.57 

1.82 

2.20 

14.77 

31 

HIM  PBBCIP  (IB) 

.16 

.19 

.03 

.00 

1 

1 

1 

f 

1 

1 

.06 

.17 

7.21 

31 

1  0/W  FBBCIP  OB 

.01  (IB) 

9 

8 

9 

6 

3 

1 

1 

1 

2 

4 

8 

8 

60 

31 

1  D/W  FBBCIP  or 

.90  (IB) 

2 

1 

2 

1 

• 

0 

1 

f 

f 

1 

1 

1 

9 

31 

1  MAX  24BB  BBFI.  (IB) 

HI 

1 

1 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

mm 

31 

MAX  BBFI  (IB) 

HI 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

ul 

31 

MMB  mm.  (IB) 

* 

t 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

1 

HI 

31 

O/W  BBFL  OB  . 

1  (IM) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

mM 

31 

D/W  BBFL  OB  1. 

5  (IB) 

■1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

H 

31 

1  MAX  DU  BBO  DBPIB  (IM) 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

«> 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

31  1 

1  PRVUia  HMD  DIB 

(DBD) 

911-13 

$29-31 

29-31 

26-28 

26-28 

26-28 

26-28 

26-28 

26-28 

26-28 

$11-13 

$11-13 

26-28 

19 

1  MBAB  WHO  SPO  (BIS) 

4 

5 

9 

6 

7 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

5 

19 

1  MAX  WHO  8PD  (KIS) 

44 

50 

42 

40 

40 

38 

26 

32 

30 

40 

42 

46 

50 

34 

8KT  COVBB  CT  5/10  (%) 

51.2 

94.2 

99.9 

91.9 

90.0 

51.9 

60.2 

59.5 

49.9 

49.8 

46.7 

46.0 

52.4 

19 

D/W  TBUMDBB8T0BH3 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

31 

,  D/W  FOB  (VSBT  AT  7  MI) 

10 

11 

10 

10 

13 

19 

22 

22 

18 

16 

12 

11 

170 

31 

UOBBDi  ABB  -  AMMUAL 

D/W  -  MBAB  BUHBBB  OF  OATS  WITB 

C  -  BASD  OB  LB8S  TBAB  FUU.  NQBTBS 
**  -  IMSTAirrABBOUS  PEAK  WIBDS 
*  -  DATA  MOT  AVAIIABU 

POR/TOR  • 
WCFA  • 

f  - 
$  - 

PBB10D/IXAB8  OF  RECORD 

H0R8I  CASB  MAXIMUM  FRB88URB  ALTITUDE 

LB8S  TBAB  0.9  DATB  OR  TRACE  A8  APPLICABLE 

PEBCEBTAOE  OF  CALM  W1HD8  OREATER  TBAB  OR  EQUAL  TO  HEAR 
WIRD  DIRBCTIOR 
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PBRCBIfr  OCCURRBNCg  FRBQUBHCT  OF  CEILINO  MD  VISIBILITY 
HOHIH  I  JJUl  I  FBB  |  MAR  |  APR  |  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AIM  |  8BP  |  OCT  |  MOV  |  DEC  |  AHH  |  YOR 


LST 


00 

- 

02 

16.4 

19.0 

25.6 

28.8 

30.3 

56.9 

65.4 

66.1 

54.1 

51.7 

19.9. 

■31 

37.6 

15 

03 

- 

05 

21.5 

21.1 

28.3 

34.0 

48.9 

66.0 

73.6 

74.2 

61.9 

50.5 

19.5 

42.7 

15 

CIO 

06 

- 

os 

17.3 

24.3 

25.9 

34.6 

47.6 

63.0 

74.3 

74.3 

57.3 

48.3 

20.6 

isa 

42.0 

15 

LT  3000  FT 

09 

- 

11 

12  .6 

14.0 

15.7 

18.2 

26.9 

39.5 

49.2 

46.2 

30.4 

27.4 

13.2 

11.8 

25.4 

15 

AHD/OR 

12 

- 

14 

6.9 

7.5 

9.2 

10.1 

15.5 

20.9 

30.5 

25.9 

15.9 

15.7 

8.1 

7.0 

14,4 

15 

V8BT 

IS 

- 

17 

5.8 

9.1 

11.3 

12.1 

21.1 

27.8 

44.4 

30.7 

25.5 

24.3 

11.9 

6.8 

19.9 

15 

LT  3  HI 

18 

- 

20 

10.8 

12.5 

16.6 

17.2 

26.1 

40.2 

57.8 

54.4 

36.6 

34.8 

15.0 

9.4 

27.6 

15 

21 

- 

23 

11.3 

15.5 

20.0 

19.2 

25.4 

43.7 

59.4 

55.8 

42.2 

38.1 

15.1 

14.9 

30.0 

15 

ALL 

11.6 

14.3 

17.6 

20.2 

29.3 

42.4 

54.7 

51.6 

37.3 

33.4 

14.4 

11.1 

28.6 

15 

00 

- 

02 

11.3 

13.4 

17.1 

16.8 

20.9 

48.6 

62.2 

50.3 

46.5 

45.7 

14.4 

14.0 

30.0 

15 

03 

- 

os 

14.1 

15.8 

20.2 

22.6 

34.2 

54.1 

70.1 

66.8 

46.4 

42.6 

13.2 

9.2 

34.3 

15 

CIO 

06 

- 

08 

lO.S 

17.8 

16.4 

24.5 

33.3 

50.7 

69.3 

67.5 

47.7 

42.2 

14.8 

11.8 

33.9 

15 

LT  1500  FT 

09 

- 

11 

6.3 

8.9 

■b 

16.2 

27.9 

43.3 

37.8 

22.9 

23.0 

KQ 

6.5 

18.4 

15 

AND/OR 

12 

- 

14 

2.4 

5.3 

B9 

10.7 

14.3 

26.8 

21.8 

12.6 

12.7 

Ba 

2.9 

10.3 

15 

VBBT 

15 

- 

n 

2.3 

7.7 

Ba 

17.3 

23.8 

42.0 

35.8 

23.3 

21.1 

7.8 

3.6 

16.5 

15 

LT  3  HI 

18 

- 

20 

5.7 

10.1 

11.3 

19.9 

36.5 

55.7 

51.3 

32.4 

29.9 

10.6 

6.2 

23.1 

15 

21 

- 

23 

6.7 

10.1 

13.0 

11.9 

18.9 

38.0 

56.6 

51.2 

38.0 

32.9 

11.0 

9.6 

24.8 

15 

i 

iLL 

6.3 

9.5 

11.2 

12.8 

20.7 

34.3 

51.0 

46.1 

31.2 

28.7 

9.9 

6.9 

22.8 

15 

00 

m. 

02 

6.6 

12.2 

13.4 

14.7 

17.0 

39.5 

55.3 

50.3 

40,7 

36.9 

12.5 

10.2 

25.8 

15 

03 

- 

05 

8.1 

12.1 

17.4 

19.3 

20.9 

44.1 

63.5 

57.5 

42.4 

37.7 

12.1 

0.4 

29.3 

15 

CIO 

06 

• 

08 

6.9 

14.8 

13.1 

19.3 

27.2 

39.0 

61.5 

58.9 

41.6 

37.4 

12.2 

9.7 

28.5 

15 

LT  1000  FT 

09 

- 

11 

4.1 

B1 

■SI 

8.5 

15.9 

31.0 

24.9 

16.2 

16.5 

6.0 

4.7 

12.2 

15 

AHD/OR 

12 

- 

14 

1.0 

■  1 

B9 

5.3 

5.2 

14.7 

11.9 

8.6 

9.1 

2.5 

1.5 

5.5 

15 

VSBY 

15 

- 

n 

1.5 

Bl 

b9 

11.0 

12.8 

31.0 

27.2 

18.7 

18.2 

6.2 

2.3 

11.9 

15 

LT  2  MI 

18 

- 

20 

3.1 

5.8 

Ba 

8.2 

15.4 

24.4 

49.3 

41.9 

28.9 

24.2 

8.4 

5.3 

18.5 

15 

21 

- 

23 

3.7 

7.1 

8.7 

9.1 

15.0 

30.2 

53.0 

43.2 

31.8 

27.6 

8.7 

7,7 

20.5 

15 

AU 

4 

3.8 

7.0 

8.1 

9.4 

15.1 

23.8 

42.1 

36.5 

25.9 

23.7 

7.7 

5.3 

17.7 

15 

00 

• 

02 

5.0 

5.3 

4.8 

3.5 

2.4 

9.8 

15.7 

Ba 

1  1 

11.9 

5.5 

5.7 

7.3 

15 

03 

- 

OS 

5.6 

5.8 

6.4 

5.4 

7.0 

8.9 

16.6 

11.4 

13.6 

6.3 

4.3 

8.8 

15 

CIO 

06 

- 

08 

3.9 

Bl 

5.4 

5.0 

4.2 

5.4 

Bl 

9.7 

B  1 

14.2 

6.4 

5.5 

7.5 

15 

LT  200  FT 

09 

- 

11 

1.3 

B 1 

•» 

.2 

.0 

.0 

Bl 

.0 

.2 

2.3 

1.7 

.7 

15 

AHD/OR 

12 

- 

14 

.0 

Bl 

.0 

.1 

.1 

.0 

Bl 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

15 

VSBY 

IS 

- 

17 

.2 

Bl 

.5 

.3 

.1 

.0 

Bl 

.0 

.4 

.5 

.3 

.3 

15 

LT  1/2  MI 

18 

• 

20 

.7 

Bl 

1.0 

.2 

.2 

.5 

Bl 

1.6 

3.6 

1.4 

1.7 

1.9 

15 

21 

- 

23 

1.6 

3.5 

1.1 

.9 

1.0 

3.7 

10.7 

3.7 

6.2 

8.3 

2.8 

4.0 

,  4.0 

15 

ALL 

1.7 

2.8 

1.9 

1.6 

1.6 

2.7 

5.8 

3.6 

4.9 

5.7 

2.6 

2.3 

3.1 

15 

BURRICAHBS/TROPICAL  BTOlWS  OBSSRVD  I  MORB 


RBIARXS  3  MHOST  CP  THE  DATA  FOR  THIS  STATION  IS  PART  TIME.  THIS  FACT  ATTRIBUTES  TO  THE  BICE  TSIPBRATURE  VALUE  OF  93 
OBOREES  FABRERHEIT  TOR  AUCUST  (1968)  NOT  BEIHO  LISTED  ON  THIS  SUHtART. 
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1  A  U  S  1  STATION  NAME:  FRESNO  AIR  TERMINAL  CA 

1  1  LATITUDE/LONGITUOE:  36  46  N  119  43  U 

1  CLIMATIC  BRIEF  j  HOURLY  OBS  POR:  JAN  79  -  DEC  88 

1  1  SUMMARY  OF  DAY  POR:  SEP  49-DEC  88 

1  1  HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST 

1  SEP  89  1  LST  TO  UTC:  -i-Oe 

FIELD  ELEV: 
STATION  HSC 
CALL  SIGN: 

SUPERCEDES: 

332  FT 
;  723890 
KFAT 

FEB  81 

1  MONTH 

1  JAN  1 

FEB 

1  MAR  1 

APR  1 

MAY  1 

JUN  1  JUL  1  AUG 

SEP  1 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN  1 

YOR 

1  ■  EXTRM  MAX  TEMP  (F> 

1  78  1 

80 

1  90  1 

100  1 

107  1 

110  1  111  1 

111 

111  1 

102 

89 

76 

111  1 

39 

1  MEAN  MAX  TEMP  (F) 

1  SA.lj 

61.6|  66.Sj 

74.21 

83.31 

91. 5 j  98.1 1 

96.  D 

90.2j 

79.8 

65.1 

54.3 

76.3) 

39 

1  MEAN  TEMP  (F) 

1  A5.9j 

51. 1|  54.8] 

60.91 

68.61 

75.8j  81. 6j 

79.7 

74. 6j 

65.2 

53.8 

45.9 

63.21 

39 

1  MEAN.  MIN  TEMP  (F> 

1  57.1] 

40.1 j  42.6 

47.01 

53.31 

59.6|  64. 7j 

62.9 

58.51 

50.1 

41.9 

36.9 

49.6| 

39 

1  EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

1  19  1 

25 

1  26  1 

52  1 

36  j 

44  1  50  j 

49 

37  j 

27 

26 

20 

19  j 

39 

1  D/W  TEMP  GE  10S  (F) 

1  0  1 

0 

0  1 

0  1 

«  1 

2  1  4  1 

2 

1  1 

0 

0 

0 

9  1 

39 

1  D/U  TEMP  GE  90  (F) 

1  0  1 

0 

1  «  1 

2  1 

9  1 

18  1  28  1 

26 

17 

4 

0 

0 

104  1 

39 

1  0/U  TEMP  LT  40  (F) 

20 

14 

I  9  1 

2 

«  j 

0  j  0  j 

0 

*  i 

1 

11 

21 

78  1 

39 

1  D/U  TEMP  LT  33  (F) 

1  B  1 

4 

1  1  1 

*  1 

0  1 

0  1  0  1 

0 

0  I 

« 

2 

8 

23  I 

39 

1  HEATING  DEGREE  DAYS 

1  575  1 

377 

j  316  1 

144  1 

42  1 

5  1  1 

« 

2  I 

63 

330 

565 

2417  1 

39 

1  COOLING  DECRH  DAYS 

1  1 

« 

1  1  1 

38  1 

156  I 

339  1  523  1 

458 

303  I 

93 

1 

« 

1912  1 

39 

1  MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

1  40.9  1  43.6  1  44.4  I  43.8  I 

45.7  I 

49.1  1  52.5  1 

54.6 

51.6  1 

48.5 

43.9 

40.6 

46.6  1 

io 

1  MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

1  A5.7  1 

47.6 

49.8  1 

52.6  1 

56.8  I  61.3  1  64.7  1 

65.2 

61.5  j 

56.2 

48.5 

43.3 

54.3  j 

10 

1  99.95X  UCPA  (FT) 

1  450  1 

650 

650  1 

600  1 

650  j 

600  j  650  1 

600 

650  j 

550 

600 

550 

700  i 

10 

1  MEAN  REL  HUH  07  LST(X) 

1  90.2  1  88.9  1  83.4  | 

71.4  I 

60.0  1  53.6  1  52.1  1  59.3 

64.0  1 

74.1 

85.5 

90.7 

72.7  1 

10 

1  MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

1  73.0  1 

61.2 

53.4  1 

37.9  j 

30.2  1 

27.2  1  25.5  1 

28.5 

32.0  1 

39.3 

57.2 

72.6 

44.8  1 

10 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

I  2-211 

1.83 

1.55| 

1.391 

.861 

.60i  .081 

.25 

.92 1 

1.46 

1.35 

1.72 

2.21) 

39 

MAX  PRECIP  (IN) 

1  8.S6I 

5.97 

5.79| 

4.41  j 

1.56| 

.60j  .081 

.25 

1.19 

1.58 

3.50 

6.73 

21.611 

39 

MEAN  PRECIP  (IN) 

1  2.06| 

1.81 

1.801 

1.101 

.281 

.OSj  .01 j 

.02 

•19| 

.46 

1.33 

1.58 

10.801 

39 

MIN  PRECIP  (IN) 

1  -041 

* 

.ooj 

.021 

.ooj 

.00  .ooj 

.00 

.ooj 

.00 

.00 

.07 

6.07 

39 

0/H  PRECIP  GE  .01  (IN) 

1  B  j 

7 

7  1 

4  j 

2  t 

1  1  1  1 

1 

1 

2 

6 

7 

47  1 

39 

0/H  PRECIP  CT  .50  (IN) 

1  1  1 

1 

1  j 

1  j 

*  ) 

#  1  0  ) 

0 

*  1 

1 

1 

1 

7  i 

39 

1  MAX  24HR  SNFL  (IN) 

1  1-5  1 

« 

*  i 

0  1 

0  1 

0  i  0  i 

0 

0  1 

« 

0 

1.2 

1.5  i 

"39” 

MAX  SNFL  (IN) 

!  2-2  1 

* 

*  1 

0  1 

0  1 

0  10  1 

0 

0  1 

« 

0 

1.2 

2.2  j 

39 

1  MEAN  SNFL  (IN) 

1  «  1 

« 

* 

0  1 

0  1 

0  1  0  1 

0 

0  1 

« 

0 

» 

•1 

39 

1  D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

1  *  1 

0 

0 

0 

0  I 

0(01 

0 

0  1 

0 

0 

# 

0  I 

39 

1  D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1  *  1 

0 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1  0  1 

0 

0  1 

0 

0 

0 

0  j 

39 

1  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

i  0  1 

0 

0  i 

0  1 

0  1 

0  1  0  1 

b" 

0  1 

0 

0 

1 

1  1 

’39’ 

1  MEAN  SFC  WND  DIR  (DEG) 

1  S120  I 

$120 

300  1 

300  1 

300  i 

300  i  300  I 

300 

300  1 

300 

$300 

$120 

300  1 

IT 

j  MEAN  WND  SPO  (KTS) 

I  A.S  I 

4.9 

5.8 

6.6  1 

7.3  j 

7.4  1  6.5  1 

6.0 

5.6  1 

4.5 

4.1 

4.0 

5.6  1 

10 

1  MAX  WND  SPD  (KTS) 

I  48  I 

43 

42  1 

42  1 

38  1 

34  1  26  1 

31 

34  1 

44 

40 

36 

48  1 

19 

SKY  COVER  GT  1/2  (X) 

i  72.0  I 

51.4 

49.0  1 

38.3  i 

23.0  1 

15.3  1  11.0  1 

12.5 

19.0  1 

26.2 

49.0 

67.6 

36.5  1 

10 

O/W  THUNDERSTORMS 

I  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

12  1 

39 

D/W  FOG  (VS8Y  LT  7  MI) 

1  22  1 

14 

B  1 

3  j 

1  1 

1  j  »  1 

1 

1  j 

5 

16 

23 

95  1 

39 

LEGEND:  ANN  >  ANNUAL 

D/W  «  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 
(  >  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
**  >  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 
*  B  DATA  NOT  AVAILABLE 

POR/YOR  > 
UCPA  a 

«  > 
$  > 

PERIOO/YEARS  OF  RECORD 

WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

LESS  THAN  0.*^  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
PERCENTAGE  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR 

WIND  OIRu  TION 

EQUAL  TO  MEAN 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


1 

MONTH 

1 

JAN 

FEB 

MAR  1 

APR  1  MAY  1 

JUN  1 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

LST 

1 

I 

1 

i 

1 

00  -  02 

1 

49.2 

15.2 

6.0  1 

1.2  1 

1 

.0 

.0 

■3 

1.2 

22.3 

54.2 

12.5 

10 

03  -  05 

1 

52.4 

19.6 

8.7  1 

1.3 

.0 

■3 

.3 

.0 

.3 

1.9 

24.1 

55.1 

13.7 

10 

CIG 

06  -  08 

1 

57.6  ■ 

29.7 

15.3  1 

4.7  1 

1 

I 

.4 

.0 

•3 

7.5 

33.8 

60.6 

17.6 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

1 

58.7 

27.3 

14.3  1 

4.7 

.6  1 

-0 

•2 

.0 

.9 

5.1 

32.0 

61.4 

17.1 

10 

AND/OR 

12  -  U 

1 

47.6 

20.1 

10.3  1 

2.0  1 

•1  1 

.0 

.1 

1.1 

1.8 

20.2 

51.8 

13.0 

10 

VSBY 

15  -  17 

1 

38.6 

10.2 

5.3  1 

•2 

.0 

.1 

1.1 

1.3 

13.2 

45.7 

9.7 

10 

Lf  3  HI 

18  -  20 

1 

31.8 

8.8 

2.9  1 

•5’  1 

.0 

•0  1 

.0 

.0 

.3 

.9 

8.6 

37.9 

7.7 

10 

21  •  23 

1 

39.2 

11.0 

3.0  1 

1.2 

•1 

•1 

.0 

.0 

•3 

1.0 

15.1 

48.3 

9.9 

10 

ALL 

1 

46.9 

17.7 

8.2  1 

2.0  1 

*2  I 

•3  1 

.1 

.0 

.6 

2.6 

21.2 

51.9 

12.7 

10 

00  -  02 

T 

43.8 

11.8 

3.3  i 

1 

1 

•0  1 

.0 

•0 

•3 

1.0 

19.2 

51.2 

10.9 

10 

03  -  05 

1 

6.0 

16.5 

5.6  1 

1 

.0  1 

•0  1 

.3 

.0 

.3 

1.6 

20.1 

2.5 

12.0 

10 

CIG 

06  -  08 

1 

52.4 

27.6 

12.5  I 

3.6 

.0 

.4 

.0 

.3 

7.4 

30.9 

58.9 

16.2 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

1 

55.5 

24.6 

8.3  I 

1.6 

•2 

•6 

.0 

.0 

.7 

4.5 

29.1 

59.0 

15.3 

10 

AND/OR 

12  -  1A 

1 

41.7 

15.1 

3.1  1 

.4  I 

.0 

•0  1 

.0 

.1 

.7 

1.4 

15.9 

48.1 

10.5 

10 

VSBY  1  15  -  17 

1 

34.8 

8.4 

1.6  1 

•2  1 

•1 

1 

.0 

.1 

.7 

1.2 

11.6 

41.1 

8.3 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

1 

27.7 

5.9 

.9  1 

•2  1 

.0 

.0  j 

.0 

.0 

.3 

.5 

6.8 

31.9 

6.2 

10 

21  •  23 

1 

35.4 

7.4 

1.0  1 

-3  i 

•1  1 

•1 

.0 

.0 

.3 

.6 

12.2 

43.8 

8.4 

10 

ALL 

1 

42.2 

14.6 

4.5  1 

1.0  1 

1 

•1  1 

.1 

.0 

.5 

2.3 

18.2 

48.3 

11.0 

10 

00  •  02 

i 

37.8 

8.8 

2.0  1 

1 

.0  1 

■0  1 

.0 

.0 

.3 

12.9 

39.5 

8.5 

10 

03  •  05 

1 

40.1 

12.5 

3.8  1 

•S  1 

.0 

•0  1 

.0 

.0 

.0 

.6 

16.1 

44.1 

9.8 

10 

CIG 

06  -  08 

1 

46.7 

22.0 

8.0  1 

2.4  1 

.0  j 

•1  1 

.0 

.0 

.3 

4.5 

23.9 

51.3 

13.3 

10 

LT  1000  FT 

09  •  11 

1 

48.2 

17.3 

4.8  1 

.8 

•1 

•1 

.0 

.0 

.6 

2.0 

19,9 

51.0 

12.1 

10 

AND/OR 

12  •  14 

1 

31.9 

8.1 

.9  1 

1 

.0  1 

•0 

.0 

.1 

.4 

.2 

7.8 

35.9 

7.1 

10 

VSBY 

15  •  17 

1 

20.2 

3.1 

•3  i 

.0 

1 

•1  1 

.0 

.1 

.3 

.2 

5.3 

26.6 

4.7 

10 

LT  2  Ml 

16  •  20 

1 

18.9 

3.2 

•3  1 

1 

.0 

•0 

.0 

.0 

.1 

.1 

3.4 

23.1 

4.1 

10 

21  •  23 

1 

28.2 

4.8 

.5  1 

•3 

•1 

.1  1 

.0 

.0 

.2 

7.0 

32.0 

6.1 

10 

ALL 

1 

34.0 

10.0 

2.6  1 

1 

.0  j 

•1  I 

.0 

.0 

.3 

1.1 

12.0 

37.9 

8.3 

10 

00  •  02 

17.3  1 

4.2 

1.0  1 

.0  1 

.0 

.0  1 

■0  1 

•0  1 

.0 

.0 

5.8 

20.3 

4.0 

10 

05  -  05 

19.1  1 

6.2 

2.2  1 

1 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

.0 

.1 

8.4 

25.2 

5.1 

10 

CIG 

06  •  08 

23.2  1 

10.1 

3.4  1 

•2  1 

.0 

.0 

.0  1 

.0 

.0 

.8 

10.3 

28.7 

6.4 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

14.8  1 

6.2 

.0 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

.0 

,1 

4.9 

19.6 

3.9 

10 

AND/OR 

12  •  14 

1.4  1 

.5 

.0 

.0  1 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

.0 

.0 

.0 

2.4 

.4 

10 

VSBY 

15  •  17 

•2  1 

.0 

•0 

.0 

.0 

•0 

.0  j 

.0  1 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

2.2  1 

.5 

.0 

.0 

.0 

■0 

.0 

.0  1 

.0 

.0 

.1 

3.7 

.5 

10 

21  •  23 

8.0  1 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

.0 

.0 

1.9 

13.1 

2.1 

10 

ALL 

10.8  1 

3,7 

.9  1 

•0  1 

.0 

•0  1 

■0  j 

•0  1 

.0 

.1 

3.9 

14.2 

2.8 

10 

HURRICANES/TROPICAl  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  :  NONE 


1 


A  w  s 


STATION  NAME:  GEORGE  AFB  CA 
LATITUDE/LONOITUDE:  34  35  N  117  23  W 
CLIMATIC  BRIEF  HOURLY  OBS  FOR:  JUN  80  -  HAY  90 

SU»MARY  OF  DAY  FOR:  JAR  42-FEB  46,  AFR  48-OCT  48,  SEF  50-MAY  90 
HOURS  SUM1ARIZED:  0000  -  2300  LST 
DEC  90  LST  TO  UTC:  +08 


FIELD  ELEV:  2873  FT 
STATION  MSC:  723825 
CALL  SIGN:  KVCV 

SUFERSEDES:  AFR  86 


MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ABB 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

84 

87 

101 

108 

85 

86 

111 

46 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

60 

65 

80 

IH 

95 

19 

65 

57 

75 

46 

MEAN  TEMP  (F) 

49 

53 

59 

66 

mm 

81 

mm 

64 

53 

46 

62 

46 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

34 

37 

40 

45 

52 

67 

66 

60 

51 

40 

34 

49 

46 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

9 

16 

18 

29 

35 

39 

50 

49 

38 

28 

10 

14 

9 

46 

D/W  TEMP  GE  100  (F) 

0 

0 

0 

« 

10 

7 

mm 

mm 

0 

0 

23 

46 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

0 

5 

28 

26 

mm 

SI 

0 

0 

95 

46 

D/W  TEMP  LT  40  (F) 

25 

18 

14 

1 

0 

0 

■n 

14 

25 

103 

46 

D.'W  TEMP  LT  33  (F) 

13 

7 

3 

0 

0 

0 

4 

12 

40 

46 

HEATING  DEGREE  DAYS 

584 

430 

373 

203 

73 

8 

0 

* 

10 

84 

353 

577 

2695 

40 

COOLING  DEGREE  DAYS 

0 

* 

2 

28 

129 

322 

544 

498 

304 

89 

2 

1 

1918 

40 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (P) 

27 

27 

31 

32 

37 

41 

44 

46 

43 

35 

30 

27 

35 

10 

MEAN  WET  BULB  TStP  (F) 

37 

40 

43 

47 

52 

57 

60 

61 

57 

50 

42 

38 

49 

10 

99.95%  WCPA  (FT) 

3050 

3050 

3100 

3050 

3000 

2950 

2900 

2900 

2950 

3000 

3050 

3000 

3050 

10 

MEAN  REL  HUM  07  LST(%) 

63.9 

57.0 

58.2 

49.1 

45.7 

39.3 

36.4 

43.1 

49.3 

51.0 

57.9 

63.5 

51.2 

10 

MEAN  REL  HUM  13  LST(%) 

36.7 

31.4 

31,7 

24.9 

21.6 

18.0 

18.5 

21.8 

24.4 

26.2 

33.2 

39.8 

27.3 

10 

MAX  24BR  PRECIP  (IN) 

1.73 

1.91 

2.70 

.73 

.82 

.25 

.78 

.96 

2.93 

IS 

1.58 

1.50 

2.93 

46 

MAX  PRECIP  (IN) 

2.81 

4.20 

4.47 

1.22 

.87 

.25 

2.07 

1.35 

3.25 

mm 

1.84 

3.86 

11.22 

46 

MEAN  PRECIP  (IN) 

.83 

.67 

.63 

.25 

.12 

.02 

.15 

.20 

.25 

.23 

.44 

.62 

4.52 

46 

MIN  PRECIP  (IN) 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

1.13 

46 

D/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

23 

46 

D/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

1 

1 

« 

1 

0 

I 

« 

I 

* 

1 

1 

5 

46 

MAX  24RR  SNFL  (IN) 

IQQI 

2.0 

2.3 

IQ 

.3 

0 

0 

0 

mm 

mm 

6.8 

5.8 

15.6 

46 

MAX  SNFL  (IN) 

Bii9 

2.4 

3.4 

B9 

.3 

0 

0 

0 

Kl 

SI 

9.2 

7.8 

17.3 

46 

MEAN  SNFL  (IN) 

■SI 

.2 

.3 

HI 

0 

0 

0 

0 

Bl 

SI 

•3 

.8 

2.9 

46 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

■D| 

1 

1 

■1 

« 

0 

0 

0 

mM 

f 

1 

4 

46 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

» 

» 

H 

0 

0 

0 

0 

HI 

» 

2 

46 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

17 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

« 

46 

PRVLNO  WND  DIR  (DEO) 

S17-19 

17-19 

26-28 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

$17-19 

17-19 

10 

MEAN  WND  SFD  (KT8) 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

10 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

54 

52 

62 

52 

46 

46 

58 

50 

39 

54 

51 

56 

62 

46 

SKY  COVER  GT  5/10  (%) 

32.4 

40.2 

35.7 

30.2 

18.9 

11.0 

13.0 

12.5 

15.6 

19.7 

26.7 

36.2 

24.3 

10 

D/W  THUNDERSTORMS 

1 

* 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

* 

13 

46 

D/W  FOG  (VBBY  LT  7  MI) 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

15 

46 

LEGEND:  ANN  •  ANNUAL  FOR/YOR  -  PERIOD/ YEARS  OF  RECORD 

D/H  -  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH  WCFA  «  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

C  -  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  I  -  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

**  -  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  $  •  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

*  •  DATA  HOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 


1 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILIHO 

AND  VISIBILITY 

1 

1  MONTB 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

Y(»  1 

LST 

00  -  02 

1.5 

1.2 

1.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

3.3 

.7 

10 

03  -  05 

1.4 

3.0 

1.0 

.6 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.2 

1.7 

3.9 

1.0 

10 

CIO 

06  -  oa 

1.9 

3.8 

.5 

.3 

.0 

.2 

.0 

.0 

.3 

.6 

2.2 

4.8 

1.2 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

1.9 

2.0 

1.1 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.9 

4.4 

1.0 

10 

AND/OR 

12  -  14 

1.9 

2.8 

1.5 

1.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

1.3 

4.1 

1.1 

10 

VSBY 

15  -  17 

2.0 

3.1 

2.0 

1.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.9 

3.2 

1.0 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

1.5 

2.0 

2.2 

.6 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.7 

3.5 

.9 

10 

21  -  23 

1.6 

1.3 

1.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.0 

4.4 

.9 

10 

ALL 

1.7 

2.4 

1.4 

.7 

.0 

.0 

■  .0 

.0 

.2 

.2 

1.2 

4.0 

1.0 

10 

00-02 

1.2 

.9 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

3.2 

.5 

10 

03  -  05 

.9 

2.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.2 

3.7 

.7 

10 

CIO 

06  -  oa 

1.2 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.0 

4.6 

.7 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

1.2 

1.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

4.1 

.6 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.9 

1.9 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

2.8 

.5 

10 

VSBY 

15  -  17 

1.0 

1.7 

.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

2.3 

.5 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

.4 

1.3 

.2 

.4 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

.4 

10 

21  -  23 

.9 

.4 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

2.3 

.3 

10 

ALL 

.9 

1.5 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.5 

3.1 

.5 

10 

00  -  02 

.3 

.5 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.5 

.3 

10 

03  -  05 

.6 

1.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

3.0 

.5 

10 

CIO 

06  -  oa 

l.l 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.6 

4.0 

.6 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

.4 

1.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.0 

.4 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.0 

1.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

2.2 

.3 

10 

VSBY 

15  -  17 

.2 

1.2 

.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1.5 

.3 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

.0 

.5 

.0 

.3 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.2 

10 

21  -  23 

.5 

.4 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1.9 

.3 

10 

ALL 

.4 

1.1 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.4 

10 

00  -  02 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.1 

10 

03  -  05 

.2 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.2 

.2 

10 

CIO 

06  -  08 

.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.7 

.2 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.1 

10 

VSBY 

15  -  17 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

10 

21  -  23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.1 

10 

ALL 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

.1 

10 

HURRICANBS/TROPICAL  STORMS  OBSBRVBD  :  NONB 

REMARKS  :  B 

52 


IKS'  CL  IMA  TIC  BRIEF  imperial  be^h  h*s/R£am  n 

Prt por«d  by  ETAC  (  MAR  1971  )  M  32  34  W  117  07 


EL£VIITIOW=  33  ft 


JlOo  (.VXTi)  ;-c;t!  ilrly  Obsi  Jan  52  -  Dec  68 
Daily  Obsi  .'.‘ov  55  -  Dec  68 


_ WTA  HOT  4VAILABLE.  IttESS  THAN  0,5  DAY  Q.S  OR  0,05  INW,  OR  0.5  PERCPff  C%3  AS  APPLICABLE 

FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST»  (  JAN  '  FES  (mAR  ('  APR  |  MAY  (  JUN  •  JUL  AUG  j  SEP  [OCT  I  nOV  [  DEC  ix 


56 


55 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  LOS  ALAMITOS,  CA  STATION  #:  722975  ICAO;  KSLI 

LOCATION:  3347N  n803W  ELEVATION  (FEET):  35  LST  =  GMT  -8 

PREPARED  BY;  USAFETAC/ECO,  JUL  1989  PERIOD;  8209-8812 


SOURCE  NO.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN. 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  1  89 

89 

96 

92 

92 

99 

104 

98 

104 

102 

90 

86 

104 

MEAN  DAILY  MAX  1  70 

70 

71 

72 

73 

74 

80 

82 

81 

79 

72 

68 

74 

MEAN  1  62 

63 

64 

66 

68 

69 

74 

76 

75 

72 

65 

61 

68 

MEAN  DAILY  MIN  1  51 

52 

55 

58 

61 

64 

67 

68 

67 

62 

55 

50 

59 

EXTREME  MIN  1  39 

42 

44 

50 

54 

56 

59 

61 

55 

53 

43 

39 

39 

#  DAYS  GE  90  1  0 

0 

1 

1 

9 

* 

4 

5 

5 

3 

« 

0 

19 

»  DAYS  LE  32  1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  LE  0  10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAHMUM 

2 

11.0 

7.9 

4.7 

3.4 

1.5 

.3 

.2 

.1 

1.3 

1.1 

5.0 

3.8 

11.0 

MEAN 

2 

2.8 

1.7 

1.4 

1.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

1.3 

1.1 

9.9 

MINIMUM 

2 

.2 

» 

.0 

» 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

# 

.0 

MAX  24  HR 

2 

3.7 

2.3 

1.8 

2.2 

1.3 

.3 

.2 

.1 

.8 

.4 

1.7 

1.5 

3.7 

»  DAYS  GE  0.004 

2 

6 

4 

5 

4 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

4 

4 

31 

#  DAYS  GE  0.5 

« 

» 

« 

« 

• 

» 

« 

• 

« 

• 

« 

« 

« 

« 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 
MEAN  2  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAHMUM 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  GE  0.1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  GE  1.5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  HG)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (  7  LST) 

1  75 

76 

78 

73 

75 

77 

77 

78 

77 

75 

77 

76 

76 

RH  (14  LST) 

1  49 

51 

53 

52 

57 

60 

56 

55 

54 

53 

51 

53 

54 

VAPOR  PRESS 

1  .32 

.34 

.37 

.38 

.45 

.50 

.57 

.59 

.57 

.48 

.39 

.33 

.44 

DEWPOINT 

1  45 

47 

49 

50 

55 

58 

62 

63 

62 

57 

50 

46 

54 

5.  SURFACE  WINDS  16  PT/KTS  / 
PVLG  DRCTN  1  $SSW  $SSW 

99.95*  HIGHEST 
$SW  $S  $SSW 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 
$SSW  $SSW  $S  $SSW  $SW 

$SW 

$SSW  $SSW 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 

1  5 

7 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

6 

5 

7 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

1  3 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

MAX  PEAK  GUST 

1  34 

38 

42 

27 

30 

18 

18 

0 

18 

26 

45 

38 

45 

PRESSURE  ALT 

1  490 

420 

560 

250 

200 

200 

240 

280 

330 

240 

430 

370 

560 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (8THS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST 

'  (BNBD) 

CLD  COVER 

1  3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

DAYS  TSTMS 

1  0 

« 

1 

§ 

« 

9 

« 

« 

* 

9 

* 

0 

3 

DAYS  FOG  LT  7 

1  14 

12 

11 

7 

12 

14 

13 

14 

13 

14 

13 

13 

148 

DAYS  BNBD  LT  7 

1  # 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

« 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

56 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (t  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

34 

35 

40 

34 

52 

75 

57 

53 

49 

49 

41 

37 

46 

09-11  LST 

30 

30 

37 

26 

38 

45 

29 

27 

34 

41 

33 

33 

34 

12-14  LST 

24 

21 

21 

13 

10 

14 

8 

6 

14 

14 

21 

25 

16 

15-17  LST 

14 

11 

15 

9 

5 

6 

4 

5 

9 

7 

12 

21 

10 

18-20  LST 

9 

11 

16 

11 

10 

12 

6 

4 

13 

11 

12 

19 

11 

21-23  LST 

15 

13 

19 

15 

18 

22 

10 

7 

17 

16 

26 

23 

17 

ALL  HOURS  0 

21 

20 

25 

18 

22 

29 

19 

17 

23 

23 

24 

26 

22 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

LT  ' 

1500/3 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

31 

31 

30 

21 

36 

52 

41 

45 

32 

40 

33 

33 

36 

09-11  LST 

26 

24 

23 

11 

21 

23 

18 

17 

19 

28 

22 

29 

22 

12-14  LST 

18 

15 

12 

6 

5 

5 

4 

3 

7 

10 

11 

19 

9 

15-17  LST 

11 

9 

9 

4 

3 

4 

2 

2 

4 

5 

7 

16 

6 

18-20  LST 

7 

7 

9 

6 

9 

9 

4 

2 

6 

6 

5 

15 

7 

21-23  LST 

12 

9 

11 

7 

16 

18 

7 

6 

8 

8 

16 

20 

12 

ALL  HOURS  « 

18 

16 

16 

9 

15 

19 

13 

13 

13 

16 

16 

22 

15 

9.  %  FREQ  OF  ' 

CIG/VIS 

LT  • 

1000/2 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OBC 

ANN 

00-02  LST 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

21 

19 

16 

12 

22 

26 

21 

22 

17 

22 

19 

24 

20 

09-11  LST 

16 

14 

10 

4 

7 

8 

5 

4 

6 

14 

11 

18 

10 

12-14  LST 

9 

6 

5 

1 

1 

1 

1 

9 

3 

4 

4 

10 

4 

15-17  LST 

6 

4 

4 

1 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

3 

8 

2 

18-20  LST 

2 

4 

5 

2 

4 

4 

3 

1 

3 

2 

1 

6 

3 

21-23  LST 

6 

5 

8 

4 

7 

10 

5 

4 

5 

3 

2 

10 

6 

ALL  HOURS  « 

10 

9 

6 

4 

7 

8 

6 

5 

6 

8 

7 

13 

8 

10.  i  FREQ  OF 

CIG/VIS  LT 

200/0. 

.5  m 

(SOURCE  NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

3 

4 

2 

4 

0 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

6 

2 

09-11  LST 

1 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

2 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

9 

15-17  LST 

# 

0 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

18-20  LST 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

2 

9 

21-23  LST 

1 

1 

3 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

3 

1 

ALL  HOURS  0 

1 

1 

1 

1 

tf 

« 

9 

9 

# 

1 

# 

2 

1 

REMARKS:  «  = 

DATA  NOT  AVAILABLE 

#  = 

LT  0, 

,5  DAY 

:,  OR 

0.05 

INCH 

,  OR 

0.5%, 

AS 

APPLICABLE  $  =  J  CALM  GT  PVLGN  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONTH/YR 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE  SEP  82-DEC  88 

2.  SUMMARY  OF  METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS,  SURFACE  JUL  1949  -  JUN  1969 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  LOS  ALAMITOS,  CA 
LOCATION:  33M7N  11803W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECO, 


JUL  1989 


STATION  #:  722975 
ELEVATION  (FEET):  35 
PERIOD:  8209-8812 


ICAO:  KSLI 
LST  =  GMT  -8 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

» 

« 

« 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

0 

0 

1 

0 

# 

# 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11 

LST 

0 

# 

1 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

12-14 

LST 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

15-17 

LST 

0 

0 

# 

9 

0 

0 

9 

0 

9 

« 

0 

0 

9 

18-20 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

9 

9 

# 

0 

9 

21-23 

LST 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

0 

9 

ALL  HOURS 

0 

1 

# 

# 

# 

9 

9 

# 

# 

9 

0 

9 

2.  %  FREQ 

RAIN 

AND/OR  DRIZZLE 

* 

• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

N 

« 

» 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

K 

II 

» 

K 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

5 

7 

5 

2 

1 

2 

2 

2 

4 

1 

3 

5 

3 

09-11 

LST 

4 

6 

7 

1 

« 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

6 

3 

12-14 

LST 

5 

4 

4 

1 

9 

9 

0 

0 

2 

1 

3 

7 

2 

15-17 

LST 

5 

4 

4 

3 

9 

0 

9 

0 

2 

1 

4 

5 

2 

18-20 

LST 

2 

5 

7 

4 

0 

0 

1 

# 

2 

1 

5 

6 

3 

21-23 

LST 

4 

8 

7 

3 

0 

0 

1 

1 

4 

2 

3 

5 

3 

ALL  HOURS 

4 

6 

6 

2 

# 

1 

1 

1 

3 

1 

4 

6 

3 

3.  i 

FREQ 

SNOW  AND/OR  ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  t 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS  GT 

25 

KTS. 

(INaUDING 

GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

# 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

0 

09-11 

LST 

1 

9 

1 

9 

f 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

0 

12-14 

LST 

9 

1 

1 

9 

# 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

# 

15-17 

LST 

9 

9 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

18-20 

LST 

0 

9 

# 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

1 

9 

1 

# 

9 

0 

9 

0 

0 

9 

1 

« 

58 


5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  LT  800/2  MI; 


00-02  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

« 

APR 

« 

MAY 

» 

JUN 

■ 

JUL 

« 

AUG 

« 

SEP 

OCT 

« 

NOV 

« 

DEC 

ANN 

03-05  LST 

« 

« 

K 

» 

« 

« 

■ 

• 

« 

« 

• 

» 

06-08  LST 

20 

18 

13 

8 

7 

11 

8 

10 

12 

21 

17 

23 

14 

09-11  LST 

15 

13 

8 

2 

3 

2 

1 

3 

4 

13 

9 

18 

8 

12-14  LST 

9 

5 

2 

0 

# 

# 

# 

« 

2 

4 

2 

10 

3 

15-17  LST 

5 

4 

2 

» 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

7 

2 

18-20  LST 

1 

4 

3 

» 

2 

1 

2 

# 

2 

1 

1 

6 

2 

21-23  LST 

6 

5 

5 

2 

2 

2 

3 

1 

3 

3 

1 

9 

4 

ALL  HOURS 

0 

9 

8 

6 

2 

2 

3 

2 

2 

4 

7 

5 

12 

5 

6.  i  FREQ 

00-02  LST 

OF 

CIG/VIS 

JAN 

» 

LT 

FEB 

» 

500/1 

MAR 

« 

.5  MI 
APR 

* 

« 

• 

MAY 

« 

JUN 

JUL 

« 

AUG 

SEP 

• 

OCT 

• 

NOV 

« 

DEC 

ANN 

« 

03-05  LST 

« 

« 

« 

« 

« 

» 

II 

• 

« 

« 

« 

• 

» 

06-08  LST 

16 

14 

9 

7 

3 

4 

4 

5 

9 

16 

14 

21 

10 

09-11  LST 

11 

9 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

10 

6 

14 

5 

12-14  LST 

6 

3 

2 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

3 

1 

7 

2 

15-17  LST 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

4 

1 

18-20  LST 

1 

3 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

# 

1 

5 

1 

21-23  LST 

3 

4 

4 

2 

0 

1 

1 

0 

3 

1 

0 

7 

2 

ALL  HOURS 

7 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

4 

10 

4 

7.  %  FREQ 

00-02  LST 

OF 

CIG/VIS 

JAN 

» 

LT 

FEB 

« 

300/1 

MAR 

« 

MI: 

APR 

« 

MAY 

» 

JUN 

JUL 

« 

AUG 

« 

SEP 

OCT 

NOV 

« 

DEC 

« 

ANN 

• 

03-05  LST 

• 

» 

• 

11 

» 

» 

» 

• 

« 

» 

06-08  LST 

13 

9 

4 

6 

# 

2 

2 

3 

4 

7 

6 

13 

6 

09-11  LST 

5 

4 

1 

1 

* 

0 

« 

0 

# 

2 

2 

6 

2 

12-14  LST 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

2 

# 

15-17  LST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

18-20  LST 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

3 

1 

21-23  LST 

1 

2 

4 

1 

0 

0 

1 

0 

3 

1 

0 

4 

1 

ALL  HOURS 

t 

4 

3 

2 

1 

« 

# 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

2 

8.  X  FREQ 

00-02  LST 

OF 

CIG/VIS 

JAN 

II 

LT 

FEB 

« 

100/. 

MAR 

• 

25  MI 
APR 

K 

• 

• 

MAY 

• 

JUN 

JUL 

AUG 

« 

SEP 

OCT 

NOV 

ISC 

« 

ANN 

• 

03-05  LST 

» 

II 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

» 

« 

• 

« 

06-08  LST 

1 

3 

1 

3 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

2 

09-11  LST 

1 

« 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

1 

« 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

« 

18-20  LST 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

« 

21-23  LST 

1 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

» 

# 

# 

» 

# 

« 

# 

2 

1 

REMARKS: 


»  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #=0.0LT0.5,  MI=  STATOTE  MILES 
i  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  2U  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONTH/ YR 


SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE  SEP  82-DEC  88 
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A  U  S 


I  STATION  NAME:  MARCH  AFB  CA 
I  LATITUOE/LONGITUOE;  33  S3  N  117  16  W 
I  CLIMATIC  BRIEF  j  HOURLY  OBS  POR:  AUG  79  -  JUL  89 
j  1  SUMMARY  OF  DAY  POR:  FEB  36  -  JUL  89 

I  I  HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  Z300  LST 

I  NOV  89  j  LST  TO  UTC:  *08 


FIELD  ELEV:  1538  FT 
STATION  MSC:  722860 
CALL  SIGN:  KRIV 

SUPERCEDES:  MAR  85 


1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL  1  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F> 

85 

87 

95 

100 

108 

110 

110  1  111 

114 

lio 

94 

90 

114 

53 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

62.7 

64.5 

66.2 

71.9 

76.9 

84.2 

92.5  92.0 

88.1 

79.5 

8 

64.7 

76.2 

53 

MEAN  TEMP  (F) 

50.9 

52.7 

54.4 

58.9 

63.9 

69.8 

76.9|  76.8 

73.3 

65.4 

52.3 

62.8 

53 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

38.9 

40.6 

42.3 

45.7 

50.6 

55.1 

60.91  61.4 

58.2 

51.0 

43.7 

39.6 

49.0 

53 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

16 

22 

24 

27 

32 

39 

48  1  47 

42 

28 

26 

17 

16 

53 

D/W  TEMP  GE  100  (F) 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

4  1  4 

3 

1 

0 

0 

14 

53  1 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

M 

1 

3 

9 

22  1  21 

14 

5 

1 

« 

76 

53  1 

0/W  TEMP  LT  40  (F) 

16 

12 

9 

4 

1 

# 

0  1  0 

0 

1 

7 

15 

65 

53  1 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

5 

2 

1 

1 

« 

0 

0  1  0 

0 

# 

1 

4 

14 

53  1 

HEATING  DEGREE  DAYS  | 

417  1 

336  1 

319  1 

193  1 

87  1 

18  1 

#  1  «  1 

5  1 

65  1 

226  1 

382  1 

2048  1 

53  1 

1  COOLING  DEGREE  DAYS 

* 

1 

2 

20 

62 

170 

375  1  377 

263 

88 

1 

1368 

53 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F)  I  35.1 

38.2 

41.4 

43.3 

48.4 

51.9  1  55.0  1  55.7 

54.1  1  47.3 

38.1 

34.4 

45.3 

10 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

44.7  1  46.6 

48.3 

51.5 

55.3 

59.5 

63.5  1  63.8 

61.6 

55.6 

47.9 

44.1 

53.6 

10  1 

99.9SX  WCPA  (FT) 

1750 

1750 

1800 

1700 

1700 

1700 

1700  1  1700 

1750 

1700 

1700 

1750 

1750 

10 

MEAN  REL  HUM  07  LST(X) 

70.3 

73.7 

78.8 

72.3 

73.6 

69.6 

(A.6  i  67.2 

70.6 

72.8 

68.8 

68.2 

70.9 

10 

MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

42.2 

42.7 

46.4 

39.5 

40.0 

36.2  1  30.8  1  32.5 

35.2 

36.2 

37,1 

39.0 

38.1 

10 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

3.09 

2.42 

2.42 

i.57 

1.08 

.25 

1.381  1.74 

2.08 

i.06 

2.10 

2.68 

3.09 

53 

MAX  PRECIP  (IN) 

6.27 

8.89 

6.09 

4.57 

2.07 

.28 

1.46|  2.39 

3.01 

2.92 

5.55 

6.06 

23.96 

53 

MEAN  PRECIP  (IN) 

1.92 

1.87 

1.64 

.83 

.18 

.03 

.08|  .17 

.31 

.37 

.98 

1.54 

9.93 

53 

.  MIN  PRECIP  (IN) 

.00 

-.00 

.00 

« 

.00 

.OOj  .00 

.00 

.00 

.00 

« 

3.38 

53 

0/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

6 

5 

6 

4 

1 

1 

1  1  1 

1 

2 

3 

5 

36 

53 

0/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

#  1  « 

1 

1 

1 

1 

8 

53 

Hi6(  ?4HR  SNFL  (IN) 

3.0  1  .2 

.6 

0 

0 

0 

0  1  0 

0 

0 

.1 

.8 

3.0 

43 

MAX  SNFL  (IN) 

4.9 

.2 

.6 

0 

0 

0 

0  1  0 

0 

0 

.1 

1.1 

4.9 

43 

MEAN  SNFL  (IN) 

.1 

0 

« 

0 

0 

0 

0  1  0 

0 

0 

0 

» 

.2 

43 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

# 

# 

« 

0 

0 

0 

0  1  0 

0 

0 

• 

« 

0 

43 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

N 

0 

0 

0 

0 

0 

0  1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

43 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0  1  0 

0 

0 

0 

1 

2 

43 

MEAN  SFC  WHO  DIR  (DEG)  I  S330 

$300 

S300 

S300 

S300 

300 

S300  1  S30() 

S300  1  S300 

$300 

S330 

$300 

10 

MEAN  UNO  SPO  '(KTS) 

3.3 

3.2 

3.2 

3.8 

3.9 

4.1 

3.8  1  3.5 

3.0 

2.7 

2.9  1  2.9 

3.4 

10 

MAX  UNO  SPO  (KTS) 

46 

45 

48 

40 

38 

39 

43  1  36 

39 

*1 

44 

49 

49 

« 

SKY  COVER  GT  V2  (X) 

41.0 

48.4 

46.0 

43.3 

42.0 

28.9 

17.0  1  19.7 

27.0 

35.6 

37.0 

39.3 

35.7 

10 

D/W  THUNDERSTORMS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

12 

40  1 

O/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

13 

14 

18 

15 

17 

16 

10  1  10 

13 

16 

13 

12 

167 

40 

I  LEGEND:  ANN  «  ANNUAL  POR/YOR  >  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

I  D/U  <  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH  UCPA  s  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

I  t  :  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  «  x  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

j  **  >  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  S  -  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

j  DATA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 
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I  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY  | 


j  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

EC  1 

ANN  1 

YOR  1 

LST 

00  -  02 

22.2 

23.0 

25.5 

21.3 

33.7 

24.6 

7.5 

8.8 

18.1 

33.1 

26.4 

18.5 

21.9 

10 

03  -  05 

27.8 

29.7 

36.6 

32.8 

49.9 

45.4 

20.4 

20.4 

29.3 

41.5 

33.3 

20.8 

32.3 

10 

CIG 

06  -  08 

27.4 

31.0 

40.2 

36.3 

49.7 

49.4 

25.9 

27.6 

35.1 

44.5 

34.7 

21.3 

35.3 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

20.9 

19.7 

22.9 

18.0 

23.2 

24.8 

8.1 

9.6 

14.4 

23.2 

19.6 

13.9 

18.2 

10 

AND/OR 

12  -  14 

13.1 

11.5 

14.7 

13.9 

13.8 

13.9 

5.3 

5.7 

8.4 

15.8 

11.1 

8.4 

11.3 

10 

VSBY 

15  -  17 

13.7 

11.7 

14.1 

13.2 

10.0 

8.7 

3.1 

2.7 

7.4 

20.0 

12.9 

9.9 

10.6 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

12.3 

10.7 

11.9 

8.1 

5.8 

4.7 

1.1 

1.7 

3.1 

12.7 

12.6 

9.9 

7.9 

10 

21  -  23 

15.1 

14.8 

13.4 

10.8 

11.9 

6.9 

1.7 

3.0 

7.0 

17.3 

16.1 

15.5 

11.1 

10 

ALL 

19.0 

19.0 

22.4 

19.3 

24.7 

22.3 

9.1 

9.9 

15.4 

26.0 

20.8 

14.8 

18.6 

10 

00  -  02 

16.7' 

17.6 

17.6 

14.6 

24.4 

19.7 

6.6 

6.9 

14.3 

29.6 

23.6 

14.1 

17.1 

.  10 

03  ■  05 

22.9 

24.4 

28.7 

24.9 

38.6 

39.4 

19.6 

18.8 

24.8 

37.6 

29.3 

18.0 

27.2 

10 

CIG 

06  -  08 

23.8 

26.4 

34.1 

28.1 

38.5 

43.2 

24.6 

25.7 

29.1 

40.9 

31.2 

19.5 

30.4 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

16.7 

14.8 

15.4 

12.6 

16.3 

19.3 

6.9 

8.1 

11.7 

2Q.2 

16.7 

11.5 

14.2 

10 

AND/OR 

12  •  14 

8.5 

5.8 

7.4 

11.2 

11.2 

12.6 

5.3 

5.3 

7.3 

14.4 

8.9 

5.8 

8.6 

10 

VSBY 

15  -  17 

8.6 

6.0 

9.6 

10.6 

8.8 

-8.1 

2.9 

2.5 

6.7 

19.4 

11.2 

7.8 

8.5 

10 

LT  3  Ml 

18  •  20 

7.3 

6.9 

5.3 

6.0 

4.9 

4.6 

1.1 

1.2 

2.8 

11.8 

9.7 

6.1 

5.6 

10 

21  •  23 

10.2 

10.7 

7.4 

7.3 

5.2 

1.4 

1.6 

4.7 

15.4 

14.3 

10.1 

7.8 

10 

ALL 

14.3 

14.1 

15.7 

14.2 

18.8 

19.0 

8.5 

8.7 

12.7 

23.7 

18.1 

11.6 

14.9 

10 

00  -  02 

11.3 

11.9 

10.6 

8.3 

12.8 

11.8 

2.5 

3.0 

8.1 

18.3 

16.4 

9.7 

10.4 

10 

03  -  05 

16.9 

17.2 

19.4 

18.6 

28.6 

28.0 

14.1 

12.9 

16.7 

28.9 

23.3 

14.3 

19.9 

10 

CIG 

06  •  08 

19.6 

19.8 

25.6 

21.2 

27.2 

27.3 

15.1 

15.9 

19.3 

33.4 

26.2 

16.2 

22.2 

10 

LT  1000  FT  ' 

09  •  11 

10.5 

10.4 

6.9 

6.9 

5.9 

5.0 

1.2 

2.9 

4.6 

11.1 

9.1 

7.3 

6.8 

10 

AND/OR 

12  •  14 

3.5 

2.0 

2.6 

2.4 

2.4 

.8 

.0 

.4 

1.1 

5.5 

3.2 

1.8 

2.1 

10 

VSBY 

15  •  17 

3.7 

2.2 

2.0 

1.6 

1.7 

.3 

.1 

.3 

.7 

6.9 

3.8 

3.2 

2.2 

10 

LT  2  MI 

18  •  20 

4.0 

3.4 

2.2 

.7 

1.5 

.6 

.2 

.4 

.4 

4.3 

3.4 

2.7 

2.0 

10 

21  •  23 

6.7 

6.6 

3.8 

1.7 

2.2 

1.9 

.2 

.3 

1.3 

6.7 

7.3 

4.4 

3.6 

10 

ALL 

9.5 

9.2 

9.1 

7.7 

10.3 

9.5 

4.2 

4.5 

6.5 

14.4 

11.6 

7.5 

8.7 

10 

00  -  02 

4.6 

3.8 

4.i 

1.4 

i.7 

.9 

.3 

.2 

.8 

5.6 

3.7 

2.9 

2.5 

10 

03  •  05 

7.5 

7.7 

7.0 

6.4 

8.0 

3.7 

2.8 

2.4 

3.9 

9.9 

10.0 

6.7 

6.3 

10  1 

CIG 

06  •  08 

9.5 

9.0 

7.8 

6.7 

5.8 

2.7 

2.2 

2.4 

3.8 

10.4 

11.0 

6.8 

6.5 

10  1 

LT  200  FT 

09  -  11 

3.1 

1.6 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

1.6 

1.8 

.9 

10 

AND/OR 

12  •  14 

.1 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

.1 

10 

VSBY 

15  •  17 

.3 

.0 

.2 

.0 

.0 

-•  .0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

LT  1/2  MI 

18  •  20 

.0 

.0 

.0 

.0 

n.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

21  •  23 

1.7 

1.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

.6 

.4 

10 

ALL 

3.4 

2.9 

2.6 

1.8 

1.9 

.9 

.7 

.6 

1.1 

3.4 

3.4 

2.4 

2.1 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  1965-1986  : 


HR/TS 

JUL 

AUG 

SEP 

ANN 

60NH 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

120NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

240NH 

0/0 

1/4 

0/0 

1/4 

61 


A  H  B 

CLUIKTIC  BRUF 

rn  92 


STATION  NAME:  MAIBBR  AFB/8AC31AHEKT0  CA 

LATITUDB/U3HGI1VDB:  38  33  B  121  IS  M 

BOURLT  OBS  FOR:  AUQ  81  -  JUL  91 

SUMIABr  OF  DAT  FOR:  SBF  41-JAtl  46,  NAY  46-Jia  91 

aOURS  SUItlARlBBDi  0000  -  2300  1ST 

1ST  TO  UlCt  *08 


FIELD  BLBV:  96  FT 
STATION  H8C:  724835 
CALL  SION  I  ROR 

SUPERSEDES:  OCT  87 


LMBNDi  ANN  •  AI8IUA1, 

D/W  •  NBAS  NUHBBR  OF  DATS  HITS 

6  -  BASED  ON  LB88  TRAN  FULL  MOHiaS 
**  •  INSTANTANEOUS  PBAK  WINDS 
*  -  DATA  NOT  AVAILABLE 


POR/TOR  -  PBRIOO/TEARB  OF  RBCORD 

NCPA  •  WORST  CASB  MAXIHUM  FRBS8URB  ALTITUDE 

I  >  LESS  THAN  0.5  DATS  OR  TRACB  AS  APPLICABLE 
$  •  PBRCEMTAOS  OF  CALM  WINDS  OREATBR  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 


1  MONTH 

1  JAN 

1  FEB 

1  MAR 

1  APR 

1  MAY 

1  JUH 

1  JUL 

1  AUO 

1  SEP 

1  OCT 

1  NOV 

1  DEC 

1  ANN 

1  TOR 

DOTH  HMC  TS1P  (P) 

mm 

V  80 

93 

102 

111 

112 

113 

111 

101 

85 

72 

113 

52 

NEAR  MAX  TB1P  (F) 

63 

71 

79 

07 

93 

91 

87 

77 

63 

53 

73 

52 

MEAN  TEMP  (F) 

El 

54 

59 

65 

72 

77 

75 

72 

64 

53 

46 

61 

52 

MEAN  NIN  TEMP  (F) 

44 

47 

51 

57 

60 

60 

57 

51 

44 

39 

49 

52 

EXim  MIN  TEMP  (F) 

1  21 

1  23 

25 

34 

37 

41 

49 

so 

44 

31 

24  ’ 

IS 

15 

52 

D/W  TEMP  OB  100  (F) 

■01 

■01 

■Hi 

mm 

■ni 

1  4 

1  ^ 

1 

■HI 

■HI 

15 

52 

D/W  TEMP  OB  90  (F) 

■1 

MM 

Bl 

■1 

11 

22 

19 

12 

2 

Bl 

Bl 

71 

52 

D/W  TEMP  LT  40  (F) 

19 

11 

■1 

0 

■■ 

■■ 

1 

mm 

17 

64 

52 

D/W  TBIP  IT  33  (P) 

2 

1  2 

■1 

■1 

M 

0 

IB 

1 

■1 

16 

52 

BBATIRa  OBCRBB  DATS 

585 

1  393 

1  338 

186 

67 

1 

1  329 

563 

1  2547 

1 

COOLIRO  DBORBB  OATS 

0 

1  0 

1  * 

17 

93 

229 

376 

339 

238 

63 

* 

0 

1  1355 

«  1 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

38 

40 

42 

43 

49 

49 

51 

52 

50 

46 

42 

38 

45 

10 

MEAN  WET  BULB  TBIP  (F) 

41 

45 

48 

51 

54 

58 

61 

61 

58 

54 

47 

41 

51 

10 

99.95%  WCPA  (FT) 

400 

450 

500 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

350 

450 

400 

500 

10 

MEAN  REL  BUM  07  LST(%) 

87.9 

82.1 

80.9 

74.9 

68.0 

64.6 

62.1 

6S.9 

70.6 

76.5 

83.6 

87.3 

75.6 

10  1 

MEAN  BEL  BUM  13  LSX(%) 

69.0 

57.9 

56.9 

44.6 

35.7 

33.0 

29.8 

33.0 

35.7 

42.2 

58.8 

70.5 

47.2 

10  1 

MAX  24BR  PRKIP  (IN) 

2.64 

2.98 

1.96 

4.34 

1.41 

.79 

1.33 

.99 

1.87 

4.36 

2.61 

2.18 

4.36 

52 

MAX  PRBCIP  (IN) 

11.97 

9.86 

8.84 

4.74 

2.56 

.80 

1.35 

1.01 

2.32 

8.66 

7.79 

7.96 

40.30 

52 

MEAN  PRBCIP  (IN) 

3.91 

2.91 

2.93 

1.58 

.49 

.16 

.06 

.08 

.32 

1.10 

2.62 

2.85 

16.69 

52 

MIN  PRBCIP  (IN) 

.34 

.48 

.05 

f 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

1 

1 

6.71 

52 

0/W  PRBCIP  OB  .01  (IN) 

10 

8 

9 

9 

3 

1 

1 

1 

1 

4 

7 

9 

59 

52 

D/W  PRBCIP  or  .50  (IN) 

3 

2 

2 

1 

1 

» 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

15 

52 

MAX  34HR  8NFL  (IR) 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1.5 

mm 

46 

MAX  NNFL  (IR) 

1 

1 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

f 
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■tl 

46 

HEAR  SNFL  (IN) 

1 

( 
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0 
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0 

0 

0 
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1 

1 
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■qI 

46 
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0 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Mm 

46 

D/W  SNFL  OB  1.5  (IN) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

H 

46 

MAX  DLT  8R0  DEPTH  (IR)  j 

0  1 

0  1 

o 

» 

0 

»  1 

0 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1 

« 

*  1 

46  1 

PRVLNO  WRD  DIR  (DEO) 

514-16 

514-16 

514-16 

20-22 

20-22 

30-32 

20-23 

20-33 

530-32 

511-13 

514-16 

514-161 

514-16 

10 

MEAN  WRD  SFD  (RTS) 

3 

9 

9 

5 

9 

9 

9 

9 

4 

3 

4 

4 

4 

10 

MAX  WRD  EPD  (EXB) 

61 

62 

62 

53 

43 

45 

33 

32 

50 

63 

56 

64  { 

64 

47 

j  SET  COVER  or  9/10  (%) 

61.1 

48.5 

51.8 

43.3 

29.9 

30.7 

11.0 

11.6 

17.8 

26.3 

49.7 

59.3 

35.8 

10 

1  D/W  TBUHDBRSTORHB 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

52 

j  D/W  POO  (VSBT  LT  7  MI) 

20 

12 

7 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

7 

15 

20 

92 

52 
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1 

PERCENT  OCCURRENCE  FRBQUEHCT  OF  CBILINO 

AND  VI8IBILITT 

1 

1  NOirCB  1  JAH 

FEB 

HAR 

APR 

HAT 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV  ; 

DEC 

ARN 

YOR  1 

LST 

00-02 

35.9 

11.0 

3.8 

2.7 

1.8 

1.3 

.6 

.4 

.9 

2.0 

13.1 

36.9 

9.2 

10 

03  -  05 

39.4 

13.4 

7.2 

3.8 

3.0 

4.7 

1.0 

1.6 

1.4 

4.6 

16.7 

41.6 

11.5 

10 

CIO 

06  -  oa 

49.8 

16.8 

11.4 

9.3 

5.1 

6.6 

2.5 

2.0 

4.0 

8.7 

24.3 

45.3 

15.5 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

45.1 

13.6 

10.2 

5.1 

2.9 

2.0 

.3 

.6 

1.7 

5.5 

20.8 

43.8 

13 .6 

10 

MID/OR 

12  -  14 

31.5 

7.7 

6.7 

1.1 

.6 

.6 

.0 

.0 

1.1 

1.7 

14.6 

33.8 

8 .3 

10 

VSBT 

15  -  17 

24. a 

5.4 

3.7 

.9 

.0 

.2 

.0 

.0 

.6 

.6 

10.3 

29.1 

6.3 

10 

LT  3  Ml 

18  -  20 

25.7 

5.9 

2.4 

1.4 

.3 

.3 

.0 

.0 

.6 

.8 

8.8 

29.9 

6.3 

10 

21  -  23 

28.8 

7.7 

2.6 

1.9 

1.0 

.2 

.0 

.3 

.4 

1.4 

9.6 

34.9 

7  .4 

10 

ALL 

35.1 

10.2 

6.0 

3.3 

1.8 

2.0 

.6 

.6 

1.3 

3.2 

14.8 

36.9 

9.7 

10 

00-02 

32.6 

8.3 

2.9 

1.1 

.3 

.9 

.3 

.3 

.6 

l.B 

10.3 

33.5 

7-7 

10 

03  -  05 

36.3 

9.9 

4.9 

2.3 

.8 

3.7 

.5 

.9 

.9 

3.4 

13.2 

37.4 

9.5 

10 

CIO 

06-08 

46.9 

13.4 

8.3 

5.9 

2.4 

3.9 

1.4 

1.2 

2.9 

7.3 

21.1 

41.6 

13.0 

10 

LT  1500  FT 

09-11 

41.4 

11.3 

6.0 

1.9 

.8 

.7 

.0 

.1 

1.1 

2.9 

18.2 

40.6 

10.4 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

27.8 

s.o 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.7 

.6 

11.3 

29.8 

6.5 

10 

VSBT 

15  -  n 

22.5 

2.7 

.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

.c 

.3 

.2 

8.7 

26.1 

5.1 

10 

LT  3  HI 

IS  -  20 

23.2 

3.5 

.8 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.5 

6.0 

24.8 

S.O 

10 

21  -  23 

25.6 

5.4 

1.8 

.7 

.0 

.1 

.0 

.0 

.3 

1.1 

6.4 

30.0 

5.9 

10 

ALL 

32.0 

7.4 

3.4 

1.7 

.6 

1.2 

.3 

.3 

.9 

2.2 

11.9 

33.0 

8.0 

10 

00-02 

27.5 

4.7 

2.2 

.2 

.0 

.2 

.0 

.1 

.0 

.9 

7.2 

27.5 

5.9 

10 

03  -  05 

31.4 

8.4 

3.4 

1.3 

.0 

.6 

.0 

.3 

.6 

1.6 

10.0 

32.8 

7,4 

10 

CIO 

06  -  oa 

39.3 

9.7 

5.5 

3.8 

.2 

1.0 

.6 

.2 

2.0 

4.2 

13.8 

35.2 

9.6 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

32.4 

8.6 

3.8 

.7 

.1 

.0 

.0 

.1 

.4 

1.8 

12.8 

32.9 

7.8 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

19.1 

2.4 

1.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

5.9 

20.5 

4.2 

10 

VSBT 

15  -  17 

14.3 

.6 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

3.3 

16.6 

3.9 

10 

LT  2  HI 

la  -  20 

15.6 

1.8 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.5 

2.9 

17.2 

3.2 

10 

21  -  23 

20.8 

3.0 

1.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.8 

3.8 

22.7 

4.4 

10 

ALL 

25.0 

4.6 

2.1 

.9 

.0 

.2 

.1 

.1 

.5 

1.3 

7.5 

25.7 

5.7 

10 

00-02 

13.2 

3.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.6 

11.9 

2.7 

10 

03  -  05 

15.5 

3.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

5.1 

13.5 

3.2 

10 
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14.4 

3.5 

1.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

1.2 

5.1 

15.7 

3.5 

10 

LT  200  FT 

09-11 

7.5 

1.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.1 

1.1 

9.2 

1.7 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

.3 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.1 

10 

VSBT 

15  -  17 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.1 

10 

LT  1/2  HI 

18  -  20 

2.5 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

5.9 

.8 

10 

21  -  23 

7.1 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.7 

9.9 

1.6 

10 

ALL 

7.6 

1.7 

.3 

.1 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.9 

8.6 

1.7 

10 
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>KM  CLOm(TSlTHS) 


A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 

NOV  90 

STATION  NAME:  NORTON  AFB  CA 
LATITUDE/LONGITUDE:  34  06  N  117  14  W 

HOURLY  OBS  POR:  APR  80  -  MAR  90 

SUmARY  OF  DAY  POR:  MAY  43-MAR  90 

HOURS  SUM4ARIZEO:  0000  -  2300  LST 

LST  TO  UTC:  +08 

FIELD  ELEV:  1157  FT 
STATION  HSC:  722866 

CALL  SIGN:  KSBD 

SUPERSEDES:  APR  86 

1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR  1 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

91 

93 

99 

102 

111 

113 

112 

112 

113 

109 

96 

88 

113 

48 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

64 

66 

68 

73 

79 

86 

95 

94 

90 

81 

72 

65 

78 

48 

MEAN  TEMP  (F) 

51 

54 

56 

60 

65 

71 

78 

78 

75 

67 

58 

52 

64 

48 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

39 

41 

43 

47 

52 

56 

61 

61 

59 

52 

44 

39 

49 

48 

EXTBM  MIN  TEMP  (F) 

20 

25 

26 

32 

34 

40 

47 

46 

42 

31 

27 

24 

20 

48 

O/W  TEMP  GE  100  (F) 

0 

0 

0 

• 

1 

2 

6 

6 

5 

1 

0 

0 

21 

48 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

« 

* 

1 

2 

5 

13 

26 

24 

17 

7 

1 

0 

96 

48 

D/W  TEMP  LT  40  (F) 

18 

12 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

16 

66 

48 

D/W  TH1P  LT  33  (F) 

5 

2 

1 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

1 

3 

12 

48 

1  BEATING  DEGREE  DAYS 

408 

306 

281 

155 

62 

10 

0 

« 

1 

41 

208 

374 

1846 

47 

1  COOLING  DEGREE  DAYS 

* 

1 

4 

32 

85 

214 

417 

417 

310 

110 

12 

t 

1602 

47 

MEAN  DEWPOINT 

TB<P  (F) 

32 

36 

41 

44 

49 

53 

56 

57 

54 

47 

37 

33 

45 

10 

MEAN  WET  BULB 

TS<P  (F) 

43 

45 

49 

52 

56 

61 

64 

64 

61 

56 

48 

43 

54 

10 

I  99.95%  WCPA  (FT) 

1350 

1350 

1400 

1350 

1350 

1350 

1300 

1350 

1350 

1350 

1350 

1350 

1400 

10 

j  MEAN  REL  BUM  07  LST(%) 

63.2 

66.1 

71.0 

68,0 

69.9 

68.8 

64.7 

66.8 

65.1 

66.4 

61.9 

62.5 

66.2 

10 

1  MEAN  REL  HUM  13  LST(%) 

36.6 

38.6 

44.2 

38.3 

39.5 

36.7 

29.8 

32.2 

35.0 

36.5 

36.8 

36.9 

36.7 

10 

MAX  24RR  PRECIP  (IN) 

4.03 

2.30 

2.22 

1.58 

1.54 

.48 

.34 

1.86 

3.31 

1.59 

3.79 

3.93 

4.03 

48 

MAX  PRECIP  (IN) 

11.23 

10.46 

8.11 

4.79 

2.52 

.65 

.42 

2.24 

3.86 

3.00 

8.01 

7.75 

28.79 

48 

MEAN  PRECIP  (IN) 

2.44 

2.23 

2.08 

1.13 

.37 

.06 

.05 

.16 

.37 

.49 

1.47 

1.89 

12.72 

48 

MIN  PRECIP  (IB) 

.00 

.00 

» 

* 

« 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

3.20 

48 

D/W  PIUECIP  GE 

.01  (IN) 

6 

5 

7 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

5 

39 

48 

1  D/W  PRECIP  or 

.50  (IN) 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

48 

1  MAX  24HR  SHFL 

(IN) 

6.5 

* 

.6 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

1 

2.0 

6.5 

48 

MAX  SNFL  (IN) 

7.9 

* 

.6 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

« 

2.0 

7.9 

48 

MEAN  SNFL  (IN) 

.3 

* 

f 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

« 

1 

.3 

48 

D/W  SNFL  GE 

1  (IN) 

1 

0 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

« 

48 

D/W  SNFL  GE  1 

5  (IN) 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

« 

48 

1  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

3 

* 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

3 

48 

PRVLNG  WHD  DIR  (DEG) 

$05-07 

$23-25 

$23-25 

$23-25 

$23-25 

$23-25 

$23-25 

$23-25 

$23-25 

$23-25 

$23-25 

$05-07 

$23-25 

10 

MEAN  WND  SPD  (KTS) 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

10 

MAX  WHD  SPD  (KTS) 

69 

55 

47 

47 

40 

48 

39 

56 

60 

57 

52 

64 

69 

48 

SKY  COVER  GT  5/10  (%) 

40.1 

46.8 

49.2 

43.3 

44.0 

29.5 

17.2 

18.2 

28.5 

35.6 

37.6 

39.6 

35.7 

10 

D/W  THUNDERSTORMS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

48 

1  D/W  FOG  (V8BY 

LT  7  MI) 

e 

9 

13 

12 

15 

14 

8 

10 

11 

13 

8 

128 

48 

LEGEND:  ANN  - 
D/W  - 
C  - 

**  ■ 

*  ■ 

ANNUAL 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 

BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 

INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 

DATA  HOT  AVAILABLE 

POR/YOR  -  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

WCPA  -  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

f  -  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  •  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 

66 


67 


eUPARfDAT  USAFETaC 

STATION  NAME 

Oakland 

IN7L.  California 

•  PEmoo 

Varied 

STm  lTRS 

OAk 

OCroSER 

!  LOCATION 

N37  43 

W12?  n 

ELEv 
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•BAN  MO 
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1 

1 

WMO  NO 

724930 

AWS  CLIMATIC  BRIEF 
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"DATA  MOT  AVAILABU.  ILESS  TWIN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (t)  AS  APPVICAOLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SAN  CLEMENTE  NALF,  CA 

LOCATION:  3301 N  11835W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECO,  MAR  1989 


STATION  #:  722925 
ELEVATION  (FEET):  180 
PERIOD:  7301-8612 


ICAO:  NUC 
LST  =  GMT  -  8 


SOURCE 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE  (°F) 
EXTREME  MAX  1-2 

83 

79 

86 

83 

86 

90 

86 

88 

102 

88 

82 

79 

102 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

62 

62 

63 

65 

66 

69 

71 

72 

72 

70 

66 

62 

67 

MEAN 

1 

56 

56 

57 

58 

59 

62 

65 

66 

66 

62 

59 

56 

60 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

50 

50 

51 

52 

57 

57 

60 

61 

62 

58 

53 

49 

55 

EXTREME  MIN 

1-2 

24 

17 

34 

42 

46 

50 

50 

54 

54 

46 

35 

35 

32 

»  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

#  DAYS  LE  32 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

#  DAYS  LE  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 
MAXIMUM  2  3.6  4.1 

1.8 

2.5 

0.3 

0.3 

0.4 

# 

1.7 

0.3 

5.3 

2.1 

ft 

MEAN 

2 

1.8 

0.7 

0.5 

0.5 

0.1 

0.1 

0.0 

0.3 

0.1 

1.6 

0.8 

6.5 

MINIMUM 

2 

0.9 

» 

» 

# 

if 

0.0 

0.0 

# 

# 

0.1 

ft 

MAX  24  HR 

« 

« 

II 

II 

II 

« 

II 

II 

« 

ft 

ft 

#  DAYS  GE  0.004 

1 

8 

7 

9 

6 

4 

3 

2 

2 

4 

3 

6 

6 

60 

#  DAYS  GE  0.5 

II 

« 

II 

N 

II 

II 

II 

II 

II 

ft 

ft 

ft 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 
MEAN  « 

» 

» 

II 

II 

II 

II 

II 

« 

II 

ft 

ft 

ft 

MAXIMUM 

» 

» 

II 

« 

II 

II 

« 

« 

II 

« 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

« 

II 

II 

II 

» 

II 

» 

II 

II 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  SNOWFALL 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

»  DAYS  GE  1.5 

« 

II 

II 

II 

II 

« 

II 

II 

• 

ft 

ft 

ft 

A.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  H)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  HG)  /  DEWPOINT  (°F) 

RH  (  5  LST)  1  83  86  86  85  86  88  88  88  88  87  85  86  86 

RH  (13  LST)  1  67  70  68  64  67  68  69  69  68  66  67  69  68 

VAPOR  PRESS  1  .35  .38  .37  .37  .41  .46  .50  .53  .53  .47  .41  .37  .43 

DEWPOINT  1  48  50  50  50  53  56  58  60  60  57  52  49  54 


5.  SURFACE  WINDS  16  PT/KTS  , 

t  99.' 

95*  HI 

:ghes 

PVLG  DRCTN 

1 

$WNW  WNW 

WNW 

W 

w 

MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN) 

1 

9 

8 

10 

8 

8 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS) 

1 

6 

6 

7 

7 

7 

MAX  PEAK  GUST 

1 

42 

40 

42 

45 

38 

PRESSURE  ALT 

1 

530 

710 

760 

430 

370 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(8THS)  / 

THUNDERSTORMS  , 

CLD  COVER 

1 

4 

4 

4 

4 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

# 

# 

# 

# 

DAYS  FOG  LT  7 

1 

10 

11 

7 

7 

10 

DAYS  BNBD  LT  7 

1 

0 

0 

# 

0 

« 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


W 

W 

W 

W 

W 

W 

$w 

W 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

6 

8 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

5 

6 

29 

24 

23 

29 

37 

54 

40 

54 

400 

390 

390 

500 

390 

470 

450 

760 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

4  DUST  (BNBD) 

5 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

5 

0 

# 

# 

1 

« 

* 

« 

3 

10 

11 

9 

10 

10 

9 

12 

115 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

# 

0 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

72 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LT  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  =  i  CALM  GT  PVLGN  DRCTN 

^  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONTH/YR 

SOURCE(S)!  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE  JAN  73-DEC  86,  HOURLY 

2.  SUMMARY  OF  METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS,  SURFACE,  POR  1963-1972 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (.%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

24 

30 

32 

36 

59 

63 

68 

66 

55 

41 

28 

26 

44 

03-05 

LST 

26 

33 

31 

40 

65 

69 

77 

76 

58 

44 

28 

29 

48 

06-08 

LST 

27 

36 

37 

44 

69 

74 

80 

78 

63 

48 

32 

30 

52 

09-11 

LST 

27 

33 

36 

36 

59 

64 

64 

63 

55 

41 

30 

28 

45 

12-14 

LST 

26 

29 

29 

29 

49 

51 

46 

43 

44 

33 

26 

25 

36 

15-17 

LST 

26 

27 

29 

28 

49 

52 

50 

45 

44 

34 

24 

21 

36 

18-20 

LST 

24 

29 

29 

28 

51 

58 

61 

58 

50 

39 

25 

22 

40 

21-23 

LST 

22 

30 

30 

31 

53 

60 

62 

61 

48 

37 

24 

24 

40 

ALL  HOURS 

25 

31 

31 

34 

57 

61 

63 

61 

52 

40 

27 

26 

42 

8.  %  : 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

LT 

1500/3 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

18 

25 

22 

28 

49 

55 

65 

62 

48 

33 

23 

21 

38 

03-05 

LST 

20 

27 

19 

30 

53 

62 

73 

69 

51 

37 

22 

23 

41 

06-08 

LST 

21 

28 

25 

34 

52 

65 

74 

70 

52 

37 

26 

24 

42 

09-11 

LST 

19 

24 

24 

26 

42 

52 

55 

54 

41 

28 

23 

20 

34 

12-14 

LST 

19 

21 

19 

20 

35 

40 

40 

36 

33 

23 

19 

18 

27 

15-17 

LST 

19 

20 

18 

19 

38 

42 

45 

41 

34 

26 

18 

16 

28 

18-20 

LST 

19 

23 

19 

20 

41 

51 

58 

55 

42 

32 

21 

18 

33 

21-23 

LST 

16 

24 

21 

23 

42 

52 

59 

57 

42 

30 

21 

19 

34 

ALL  HOURS 

19 

24 

21 

25 

44 

52 

59 

55 

43 

31 

22 

20 

35 

9.  t  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

LT  1000/2 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

14 

18 

12 

18 

33 

42 

54 

53 

35 

24 

16 

14 

28 

03-05 

LST 

15 

20 

9 

20 

35 

44 

59 

58 

38 

27 

16 

16 

30 

06-08 

LST 

15 

21 

13 

20 

33 

44 

57 

53 

38 

28 

17 

15 

30 

09-11 

LST 

12 

17 

12 

15 

25 

32 

36 

35 

28 

20 

14 

13 

22 

12-14 

LST 

11 

14 

8 

10 

19 

23 

26 

24 

20 

16 

11 

12 

16 

15-17 

LST 

14 

14 

8 

11 

22 

28 

33 

29 

23 

19 

10 

11 

19 

18-20 

LST 

14 

16 

11 

14 

27 

34 

44 

41 

29 

22 

14 

13 

23 

21-23 

LST 

11 

17 

11 

15 

28 

37 

49 

47 

30 

22 

15 

12 

25 

ALL  HOURS 

13 

17 

11 

15 

28 

36 

45 

42 

30 

22 

14 

13 

24 

10.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

'  LT 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO 

1.  1) 

00-02 

LST 

JAN 

3 

FEB 

4 

MAR 

2 

APR 

2 

MAY 

2 

JUN 

3 

JUL 

3 

AUG 

1 

SEP 

1 

OCT 

2 

NOV 

3 

DEC 

4 

ANN 

3 

03-05 

06-08 

LST 

LST 

4 

4 

5 

5 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

4 

4 

3 

3 

09-11 

LST 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

# 

1 

1 

2 

1 

12-14 

LST 

2 

2 

» 

» 

<j) 

« 

9 

0 

0 

# 

§ 

1 

1 

15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

4 

1 

1 

2 

1 

» 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

0 

1 

2 

2 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

2 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SAN  CLEMENTE  NALF,  CA 

LOCATION:  3301 N  11835W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECO,  MAR  1989 


STATION  732925 

ELEVATION  (FEET):  180 
PERIOD:  7301-8612 


ICAO:  NUC 
LST  =  GMT  -8 


1 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE  (% 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

00-02 

LST 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0  0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

#  # 

0 

# 

06-08 

LST 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0  0 

# 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0  0 

# 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0  0 

# 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0  0 

# 

# 

18-20 

LST 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0  0 

# 

# 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  0 

# 

0 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

#  # 

# 

# 

2.  i  FREQ  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-1iJ  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 


5 

5 

5 

5 

4 

5 
5 

4 

5 


4 

6 

5 

4 

5 
5 

5 

6 

5 


5 
4 

6 
4 
4 
4 

4 

5 
5 


2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 


2 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

2 


3.  %  FREQ  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


2 

3 

3 

2 

» 

# 

2 

2 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


4.  i  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  GT  25  KTS. 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


1 


1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 


JUL  AUG  SEP  OCT 
112  2 

12  3  1 

12  2  1 
112  1 

1  #  1  1 

#111 
##21 
1  #  1  1 

112  1 


JUL  AUG  SEP  OCT 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

(INCLUDING  GUSTS): 
JUL  AUG  SEP  OCT 

0  0## 
0  0  0  # 

#  0  #  # 

#  0  #  # 

#  #  #  # 

#  #  #  1 

0  0  0  1 

0  0  0  1 

#  #  «  # 


NOV 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 


NOV 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

2 


NOV 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


NOV 

0 

# 

# 

# 

# 

i 

1 

1 

i 


DEC  ANN 

0  # 

0  # 

0  # 

0  # 

0  # 

#  # 

#  # 

0  # 

#  « 


DEC  ANN 

4  3 

4  3 

3  3 

3  3 

3  2 

3  2 

2  2 

3  2 

3  3 


DEC  ANN 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


DEC  ANN 

1  1 

2  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #=0.0LT0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONTH/YR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE  JAN  73-DEC  86 

2. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  LT  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

00-02 

LST 

11 

13 

03-05 

LST 

12 

16 

06-08 

LST 

12 

17 

09-11 

LST 

8 

13 

12-14 

LST 

9 

11 

15-17 

LST 

11 

12 

18-20 

LST 

11 

14 

21-23 

LST 

9 

15 

ALL  HOURS 

10 

14 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

1  LT 

JAN 

FEB 

00-02 

LST 

7 

10 

03-05 

LST 

7 

11 

06-08 

LST 

7 

11 

09-11 

LST 

5 

9 

12-14 

LST 

5 

7 

15-17 

LST 

6 

8 

18-20 

LST 

6 

10 

21-23 

LST 

6 

10 

ALL  HOURS 

6 

9 

7.  i 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

;  LT 

JAN 

FEB 

00-02 

LST 

4 

7 

03-05 

LST 

6 

7 

06-08 

LST 

5 

8 

09-11 

LST 

3 

6 

12-14 

LST 

3 

5 

15-17 

LST 

4 

5 

18-20 

LST 

4 

7 

21-23 

LST 

3 

7 

ALL  HOURS 

4 

6 

00 

• 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

LT 

JAN 

FEB 

00-02 

LST 

3 

3 

03-05 

LST 

3 

4 

06-08 

LST 

3 

4 

09-11 

LST 

1 

2 

12-14 

LST 

1 

1 

15-17 

LST 

2 

2 

18-20 

LST 

2 

4 

21-23 

LST 

2 

4 

ALL  HOURS 

2 

3 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8 

13 

20 

25 

42 

37 

7 

13 

22 

29 

46 

41 

9 

13 

19 

29 

40 

34 

7 

9 

14 

18 

24 

20 

5 

6 

8 

13 

15 

12 

6 

7 

11 

14 

21 

17 

7 

9 

16 

20 

31 

27 

8 

11 

17 

24 

36 

32 

7 

10 

16 

21 

32 

28 

500/1 

.5  MI 

« 

• 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5 

7 

7 

12 

15 

13 

5 

7 

9 

13 

16 

15 

5 

6 

8 

11 

14 

11 

4 

4 

4 

6 

7 

4 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

4 

4 

4 

7 

10 

5 

5 

6 

5 

8 

13 

9 

4 

5 

5 

8 

10 

8 

300/1 

MI: 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

3 

3 

4 

6 

7 

3 

2 

4 

5 

7 

6 

5 

3 

4 

4 

6 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

1 

3 

2 

3 

5 

5 

2 

2 

2 

3 

4 

3 

2 

100/. 25  MI; 

1 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

1 

2 

1 

2 

2 

0 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

# 

1 

1 

» 

(7 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

« 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

» 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

26 

19 

12 

12 

20 

28 

21 

12 

14 

22 

25 

21 

13 

12 

20 

18 

14 

10 

10 

14 

13 

12 

8 

9 

10 

16 

15 

8 

9 

12 

22 

18 

11 

10 

16 

22 

17 

11 

9 

18 

21 

17 

11 

11 

16 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

10 

11 

8 

7 

9 

12 

12 

7 

9 

10 

10 

10 

7 

8 

9 

4 

6 

5 

6 

5 

2 

4 

4 

5 

4 

4 

6 

4 

4 

4 

7 

10 

6 

6 

7 

8 

9 

7 

6 

8 

7 

8 

6 

6 

7 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

3 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

5 

4 

5 

4 

6 

5 

1 

2 

3 

4 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

5 

4 

3 

3 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

3 

4 

3 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

3 

2 

# 

# 

# 

2 

1 

0 

# 

# 

« 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

75 


76 


A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 

Jine  1988 

Station  Haae:  TRAVIS  AFB  CA  Field  Kiev:  62  ft 

Latitude/Longitude:  N38  16  W12t  56  Station  HSC:  7^5160 

Hourly  Obs  POR:  Mar  78  to'Feb  88  Call  Sl0i:  KSUD 

Suaury  of  Day  POR:  Aug  43  to  Feb  88 

LST  •  GMT  -8  Supersedes:  Dec  1983 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  HAT  1  JW  1  J'.R,  1  AUG  1  SEP  1  OCT  1  EOT  1  DEC  1  ANN  1  TOR 

95  101  111 
69  75  82 


58  63 

*•7  51 


75  82 

63  69 


51  55 

34  42 


XTRM  MAX  TEMP  "F 
MEAN  MAX  TEMP  »F 
MEAN  TEMP  ‘F 
MEAN  MIN  TEMP  ”F 
XTRM  MIN  TEMP  »F 

D/W  TEMP  >  95* F 
D/W  TEMP  7  85*F 
D/W  TEMP  <  40»F 
D/W  TEMP  <  32*F 

VAPOR  PRESS  "Hg 
MEAN  DEWPOINT  ‘F 
99.95*  WCPA  Ft 

MEAN  RH  07  LST  * 
MEAN  RH  13  LST  * 

MAX  24HR  PRECIP  ” 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  T  .5" 

MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >  .1" 
D/W  SNFL  T  1;5" 

MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kta 
MAX  WND  SPD**  Kts 

MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  vser  <7ml 


Legend:  ANN  •  Annual  YOR  •  Years  of  record 

D/W  -  Mean  nuaber  of  days  with...  WCPA  « 
0  >  Based  on  less  than  full  oonths  #  • 
**  >  Instantaneous  peak  winds 
*  -  Data  not  available  $  • 


115 

1  “5 

71 

45 

60 

45 

49 

45 

19 

45 

20 

45 

69 

45 

56 

45 

13 

45 

.38  .39  .36 

51  52  50 

350  350  400 


2.8 

3.0 

Ce  O 

.2 

^e  f 
1.0 

.0 

.0 

1 

3 

# 

1 

4.8 

45 

39.0 

45 

17.5 

45 

5.2 

45 

53 

45 

13 

45 

IN 

WSW 

WSW 

6 

6 

7 

65 

58 

53 

SW  SW 

12  12 

47  46 


SW  10 
8  10 
65  10 


10 
42 
92  I  42 


record  PCR  -  Period  of  record 

WCPA  «  "Worst  case"  (uxleun}  pressure  altitude 
#  •  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5*,  as 
applicable. 

$  •  Percentage  of  oala  winds  ^  aean  direction 


REMARKS: 


Hurricane/ tropical  store)  data  not  available  at  this  tlae;  to  be  ftrnlshed  later. 
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A  H  S 

Station  Naaa: 

TRAVIS  APB  CA 

Plalil  Elart 

62  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latltude/Longltudei 

H38  16  H121  56 

Station  NSC: 

745160 

Hotrly  Obe  POR: 

Mar  T8  to  Fab  88 

Call  Sl«i: 

KSOB 

Juie  1988 

Tii—nry  of  Day  POR: 

Aug  43  to  Fab  88 

usT  -  orr  -8 

Suparaadaa: 

Dec  1983 

OCCUmKICR  ntBODSlfCT  OP  CSlLlVG/VISZBlLirT 


I  LST  I  JAR  I  FEB  I  MAR  I  APR  i  MAY  I  I  JUL  I  AUG  I  SBP  I  OCT  I  nv  I  DEC  I 


CIO/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1500/3 


200/5i 


09-11 
12-1 A 
15-17 
18-20 
21-23 
00-2  A 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1 A 
15-17 
18-20 
21-23 
00-2  A 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1000/2 


15-17 
18-20 
21-23 
00-2  A 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-1 A 


15-17 
18-20 
21-23 
00-2  A 


2 

1  1 

3 

3 

m 

1 

1 

1  1  ! 

1  1 

I  1  1 

1  1 

1  1 


8 

10  10 
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A  U  S 


CLIMATIC  BRIEF 
(LIMITED) 


STATION  NAME:  VANOENBERC  AFS  CA 
LATITUDE/LONGITUDE:  34  44  N  120  3S  U 
HOURLY  OBS  POR:  SEP  79  -  AUG  89 

SUMMARY  OF  DAY  POR:  5110-5212,  5804-7308  (FULL  TIME),  7309-8908  (PART  TIME) 
HOURS  SUMMARI2E0:  00-23  LST  (5110-5212,  5804-7308),  08-17  LST  (7309-8908) 


FIELD  ELEV;  367  FT 
STATION  MSC:  723930 
CALL  SIGN:  KVBG 


i  FEB  90  j  LST  TO 

UTC:  +08 

SUPERSEDES: 

AUG  85 

1  MONTH 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAr  , 

JU»I 

JUl 

ALJl> 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

1  EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

1 

83 

83 

87 

97 

93 

98 

95 

96 

100 

99 

87 

87 

100 

33 

1  MEAN  MAX  TEMP  (F) 

1 

61 

61 

60 

61 

61 

64 

65 

66 

68 

68 

65 

62 

64 

33 

1  MEAN  TEMP  (F) 

1 

53 

54 

54 

55 

56 

58 

60 

61 

62 

61 

57 

54 

57 

33 

1  KEAN  MIN  TEMP  (F) 

1 

45 

46 

47 

49 

50 

54 

55 

55 

52 

49 

45 

50 

33 

1  EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

1 

25 

31 

31 

36 

37 

41 

45 

45 

41 

35 

32 

26 

25 

33 

1  0/W  TEMP  GE  90  (F) 

1 

0 

0 

0 

1 

n 

1 

ff 

R 

1 

1 

0 

0 

4 

33 

1  D/W  TEMP  GE  80  (F) 

1 

R 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

13 

33 

1  D/W  TEMP  LT  40  (F) 

1 

7 

3 

3 

I 

1 

9 

0 

0 

0 

1 

2 

6 

24 

33 

1  0/W  TEMP  LT  33  (F) 

1 

1 

# 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

n 

1 

2 

33 

I  HEATING  DEGREE  DAYS 

1 

389 

344 

375 

337 

315 

236 

196 

154 

135 

160 

259 

384 

3284 

16 

1  COOLING  DEGREE  DAYS 

1 

1 

n 

R 

3 

1 

1 

1 

3 

17 

22 

4 

1 

5<. 

16 

1  MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

1 

43 

44  ' 

47 

47 

49 

57 

54 

55 

56 

51 

46 

43 

49 

10 

1  MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

1 

50 

51 

52 

53 

53 

56 

58 

59 

60 

56 

53 

50 

54 

10 

1  99.95%  WCPA  (FT) 

1 

600 

700 

700  . 

600 

550 

550 

550 

550 

600 

550 

600 

65C 

650 

10 

1  MEAN  REL  HUH  07  LST(X) 

1 

70.2 

74.1 

78.2 

74.5 

78.3 

80.2 

84.0 

85.0 

82.7 

75.9 

70.5 

68.5 

77.9 

10 

1  MEAN  REL  HUH  13  LST(X) 

1 

56.3 

58.9 

65.4 

62.7 

67.1 

67.8 

69.5 

68.7 

67.1 

61.8 

57.1 

56.1 

63.3 

10 

1  a  MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

1 

2.47 

2.05 

3.22 

1.75 

1.35 

.18 

.09 

.87 

1.72 

1.49 

2.50 

4.25 

4.25 

39 

1  MAX  PRECIP  (IN) 

1 

9.30 

9.21 

7.02 

4.61 

2.67 

.32 

.  14 

1.04 

2.28 

2.55 

6.26 

5.501 

28.40 

31 

j  MEAN  PRECIP  (IN) 

1 

2.53 

2.41 

2.20 

1.12 

.17 

.05 

.02 

.04 

.15 

.67 

2.04 

2.03 

1 

13.35 

31 

1  MIN  PRECIP  (IN) 

1 

.21 

.08 

R 

.01 

« 

R 

« 

R 

.00 

R 

.00 

.161 

4.72 

31 

j  0/W  PRECIP  CE  .01  (IN) 

1 

8 

a 

8 

6 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

6 

7 

1 

57 

31 

1  0/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

2 

2 

2 

1 

R 

0 

0 

n 

« 

1 

1 

1 

1 

10 

31 

1  MAX  24HR  SNFL  (IN) 

1 

.9 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

R 

• 

1 

.9 

31 

j  MAX  SNFL  (IN) 

1 

1.6 

0 

0 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

R 

« 

1 

1.6 

31 

1  MEAN  SNFL  (IN) 

1 

.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

.1 

31 

I  D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

1 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

« 

31 

j  D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

31 

1  MAX  OLY  SNO  DEPTH  (IN) 

1 

R 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

« 

31 

1  PRVLNG  WND  DIR  (DEG) 

1 

32-34 

32-34 

32-34 

32-34 

29-31 

29-31 

29-31 

29-31 

29-31 

29-31 

32-34 

32-341 

29-31 

10 

1  MEAN  WND  SPG  (KTS) 

1 

7 

8 

9 

9 

10 

9 

7 

6 

7 

7 

7 

7 

1 

8 

10 

j  MAX  WND  SPD  (KTS) 

1 

48 

54 

42 

40 

37 

36 

37 

37 

33 

36 

52 

44 

1 

54 

26 

1  SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

1 

48.0 

55.6 

49.0 

48.5 

52.0 

54.1 

53.0 

51.1 

49.0 

46.9 

46.0 

47.9 

1 

50.2 

10 

1  D/W  THUNDERSTORMS 

1 

1 

1 

1 

R 

R 

1 

1 

1 

1 

R 

1 

R 

1 

8 

31 

j  D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

1 

9 

11 

12 

13 

18 

21 

27 

27 

21 

17 

12 

10 

1 

198 

31 

LEGEND:  ANN  *  ANNUAL 

D/U  «  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 

t  «  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
**  :  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 
•  <  DATA  NOT  AVAILABLE 


POR/YOR  «  PERIOO/YEARS  OF  RECORD 

UCPA  >  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  A  TITUDE 

R  >  LESS  than  0.5  DAYS  OR  TRAC  APPLICABLE 

S  °  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  R  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

WIND  DIRECTION 
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MONTH 

1 

1 

jan 

1 

FEU 

1 

PERCENT  OCCURRENCE  FREOUENCY  OF 
MAR  1  APK  1  HAY  |  JUN  |  JUL 

CEILING  AND  VISIBILITY 

1  AUG  1  SEP  1  UCT  1 

NOV 

1 

DEC 

1 

ANN  1 

YOR 

1  LST 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  00  • 

07 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

♦ 

1 

* 

1 

» 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

« 

1 

*  j 

10 

CIG 

1  08  - 

08 

1 

18.0 

1 

25.1 

1 

26.9 

1 

36.1 

I 

52.6 

1 

68.2 

1 

76.4 

1 

80.1 

1 

57.3 

1 

41.4 

1 

21.4 

1 

12.4 

1 

43.0  I 

10 

LT  3000  FT 

1  09  ■ 

11 

1 

13.0 

1 

17.6 

1 

18.5 

1 

21.3 

1 

35.2 

1 

47.6 

1 

49.2 

1 

56.0 

1 

37.8 

1 

28.2 

1 

13.9 

1 

11.3 

1 

29.1  1 

10 

AND/OR 

1  12  - 

U 

1 

10.6 

1 

13.6 

1 

U.4 

1 

16.3 

1 

28.1 

1 

33.2 

1 

27.5 

1 

22.2 

1 

21.8 

1 

20.6 

1 

11.7 

1 

9.5 

1 

19.1  1 

10 

VSBY 

1  15  • 

17 

1 

12.2 

1 

14.4 

1 

18.4 

1 

18.7 

1 

29.4 

1 

39.0 

1 

36.2 

1 

28.4 

1 

31.7 

1 

27.6 

1 

15.5 

1 

11.4 

1 

23.6  1 

10 

LT  3  HI 

1  18  - 

23 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

« 

1 

* 

1 

# 

1 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

10 

j  ALL 

1 

12.7 

1 

16.4 

1 

18.4 

1 

21.5 

1 

35.3 

1 

45.7 

1 

45.5 

1 

45.2 

1 

35.6 

1 

28.3 

1 

14.7 

1 

10.9 

1 

27.7  ( 

10 

1  00  - 

07 

1 

* 

1 

« 

1 

* 

1 

* 

1 

. 

1 

« 

1 

•* 

1 

* 

1 

* 

1 

• 

1 

♦ 

1 

* 

1 

«  1 

10 

CIG 

1  08  - 

08 

1 

8.5 

1 

17.6 

1 

18.6 

1 

28.4 

1 

45.4 

1 

60.4 

1 

73.1 

1 

75.8 

1 

49.1 

1 

35.2 

1 

17.1 

1 

9.0 

1 

36.5  1 

10 

LT  1500  FT 

09  - 

11 

1 

6.0 

1 

9.1 

1 

10.5 

1 

15.2 

1 

27.4 

1 

40.1 

1 

45.4 

1 

48.1 

1 

31.5 

1 

21.3 

1 

9.6 

1 

8.6 

1 

22.7  1 

10 

AND/OR 

12  - 

U 

1 

3.7 

1 

7.2 

1 

7.4 

1 

10.4 

1 

21.9 

1 

26.1 

1 

24.1 

1 

18.7 

1 

17.9 

1 

15.1 

1 

8.2 

1 

4.4 

1 

13.8  j 

10 

VSBY 

15  - 

.17 

1 

4.6 

1 

8.2 

1 

13.6 

1 

13.2 

1 

24.5 

1 

31.0 

1 

33.0 

1 

26.7 

1 

28.6 

1 

24.4 

1 

12.1 

1 

7.8 

1 

19.0  j 

10 

LT  3  MI 

18  • 

23 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

• 

1 

* 

1 

* 

1 

ts 

1 

* 

1 

*  1 

10 

1  ALL 

1 

5.3 

1 

9.3 

1 

11.5 

1 

15.3 

1 

28.8 

1 

38.1 

1 

42.0 

1 

40.6 

1 

30.3 

1 

22.7 

1 

10.8 

1 

7.2 

1 

22.0  1 

10 

1  00  - 

07 

1 

« 

1 

* 

1 

« 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

« 

1 

« 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

*  1 

10 

CIG 

1  08  • 

08 

1 

7.4 

1 

13.3 

1 

14.8 

1 

25.5 

1 

37.2 

1 

51.8 

1 

69.0 

1 

70.8 

1 

45.5 

1 

31.5 

1 

14.8 

1 

8.6 

1 

32.5  1 

10 

LT  1000  FT 

1  09  - 

11 

1 

4.7 

1 

6.8 

1 

7.6 

1 

10.8 

1 

21.0 

1 

28.1 

1 

36.4 

1 

39.1 

1 

26.4 

1 

17.1 

1 

7.4 

1 

6.1 

1 

17.6  j 

10 

AND/OR 

12  ■ 

U 

1 

2.5 

1 

5.4 

1 

4.5 

1 

8.4 

1 

14.4 

1 

12.5 

1 

15.8 

1 

9.1 

1 

13.0 

1 

9.2 

1 

5.8 

1 

2.0 

1 

8.5  1 

10 

VSBY 

15  - 

17 

1 

2.2 

1 

5.5 

1 

9.9 

1 

8.6 

1 

17.0 

1 

16.9 

1 

23.8 

1 

17.7 

1 

21.2 

1 

18.0 

9.2 

1 

5.4 

1 

12.9  j 

10 

1  18  - 

23 

1 

* 

1 

« 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

<r 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

i 

• 

1 

* 

1 

• 

10 

i  ALL 

1 

3.7 

1 

6.8 

1 

8.2 

1 

11.8 

1 

21.4 

1 

25.9 

1 

34.2 

1 

32.2 

1 

25.1 

1 

17.6 

1 

8.4 

1 

5.0 

1 

16.8  1 

10 

1  00  - 

07 

1 

* 

1 

« 

1 

* 

1 

« 

1 

• 

1 

« 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

• 

1 

• 

1 

• 

1 

«  1 

10 

CIG 

1  08  - 

08 

1 

1.5 

1 

5.9 

1 

5.2 

1 

9.5 

1 

11.1 

1 

12.4 

1 

22.9 

1 

24.9 

1 

19.8 

1 

11.1 

1 

4.-7 

3.4 

1 

11.0  1 

10 

LT  200  FT 

09  - 

11 

1 

1.1 

1 

1.5 

1 

.9 

1 

1.5 

1 

2.3 

1 

1.6 

1 

1.1 

1 

1.4 

1 

2.9 

1 

1.9 

1.’ 

1 

.8 

1 

1.6  1 

10 

AND/OR 

1  12  • 

U 

1 

.2 

1 

.3 

1 

.3 

1 

.2 

1 

.2 

1 

.0 

1 

.0 

1 

.1 

1 

.5 

1 

.6 

1 

.2 

1 

.0 

1 

■2  1 

10 

VSBY 

I  15  ■ 

17 

1 

.3 

1 

.8 

1 

1.6 

1 

.5 

1 

.0 

1 

.0 

1 

.4 

1 

.0 

1 

.2 

1 

1.5 

1.0 

.0 

1 

■S  1 

10 

LT  1/2  MI 

1  18  ■ 

23 

1 

* 

1 

* 

1 

* 

1 

« 

• 

1 

• 

1 

* 

1 

* 

1 

• 

1 

• 

1 

• 

1 

• 

1 

*  j 

10 

1  ALL 

1 

.6 

1 

1.5 

1 

1.5 

1 

2.1 

i 

2.9 

1 

2.9 

1 

4.9 

1 

5.4 

1 

4.9 

1 

3.1 

1 

1  .4 

1 

.6 

1 

2.7  1 

10 

HURRICANES/TROPICAL 

STORMS  OBSERVED  FOR 

THE 

PERIOD 

1965  • 

1986; 

HR/TS 

JUL 

AUG 

SEP 

ANN 

60NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

120NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

240NN 

0/0 

0/2 

0/0 

0/2 

REMARKS  :  a  SUMMARY  OF  THE  DAY  (SOD)  24-tlR  PRECIP  DATA  WERE  SUPPLEMENIED  FROM: 

CLIHATOGRAPHY  OF  THE  UNITED  STATES  (NO.  2U)  FOR  LCMPUC  CA,  POR:  JAN  51  -  DEC  80. 

NOTE  1:  MAX  24-HR  PRECIP  FOR  FEB  ADJUSTED  FROM  3.U  (SOCS  •  FED  85)  TO  2.05  (SOCS  ■  FEB  63). 

MAX  24-HR  PRECIP  FOR  MAT  ADJUSTED  FROM  2.15  (SOCS  -  MAY  77)  TO  1.35  (AVERAGE  OF  ESTIMATED  KVBC  AMOUNT  AND 

LOMPOC  AMOUNT  FOR  8  MAY  77).  ORIGINAL  AMOUNTS  FOR  BOTH  MONTHS  BASED  ON  2  OR  3  DAT  CUMULATIVE  PRECIP  AMOUNTS. 

NOTE  2:  MEAN  JAN  SNOWFALL  OF  .1  INCHES  BASED  ON  ONE  MEASURABLE  SNOWFALL  EVENT  OF  1.6  INCHES  (21-22  JAN  62). 
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OPEEVO’IONAL  CUMATIC  DATA  SUMMARY 


STATTC*!:  BUCKLEY  ANGB,  CX5  STATION  #:  724695  ICAO:  BKF 

DDCATION:  3943N  10445W  ELEVATION  (FEET) :  5663  KST  =  CMT  -7 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  OCT  1992  PERIOD:  7301-9012 


SOURCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATORE 

(  F) 

EXTRE14E  MAX 

1 

68 

74 

77 

83 

88 

100 

107 

102 

95 

85 

77 

72 

107 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

40 

44 

51 

60 

68 

80 

86 

84 

77 

66 

51 

43 

63 

MEAN 

1 

28 

32 

38 

46 

55 

66 

72 

70 

62 

51 

38 

31 

49 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

19 

23 

28 

35 

43 

53 

59 

58 

49 

39 

28 

21 

38 

EXIREME  MIN 

1 

-13 

-15 

-4 

3 

19 

34 

45 

45 

18 

15 

-10 

-24 

-24 

#  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

11 

6 

2 

0 

0 

0 

24 

#  DAYS  LE  32 

1 

28 

23 

22 

11 

2 

0 

0 

0 

1 

6 

19 

26 

137 

a  DAYS  IE  0 

1 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

6 

2.  FRECIPITATTON 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

1.4 

1.2 

4.4 

2.8 

5.8 

3.6 

6.8 

5.2 

3.5 

2.8 

2.4 

2.5 

42.4 

MEAN 

2 

0.6 

0.4 

1.3 

1.5 

3.0 

1.6 

2.3 

1.9 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

16.0 

MINIMUM 

2 

0.1 

0.0 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

0.9 

0.3 

0.0 

0.1 

0.1 

0.0 

2.1 

MAX  24  HR 

2 

0.9 

0.6 

2.2 

1.6 

3.8 

2.5 

4.0 

2.1 

1.6 

0.7 

1.0 

1.9 

4.0 

#  DAYS  W/PRECIP 

1 

9 

10 

13 

12 

16 

13 

15 

14 

10 

8 

9 

10 

137 

#  DAYS  GE  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

★ 

* 

■k 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

2 

6.6 

5.1 

11.6 

7.4 

3.5 

0.1 

0.0 

0.0 

2.5 

3.3 

8.2 

8.4 

56.7 

MAXnilM 

2 

15.4 

13.3 

35.6 

18.2 

11.5 

0.2 

0.0 

0.0 

6.3 

I?.  2 

25.6 

23.4 

35.6 

MAX  24  HR 

2 

9.3 

8.5 

19.0 

16.2 

9.8 

0.2 

0.0 

0.0 

5.9 

5.8 

13.2 

23.4 

19.0 

#  DAYS  W/SNCW 

1 

9 

9 

11 

6 

2 

# 

0 

0 

1 

3 

8 

9 

58 

#  DAYS  GE  1.5 

* 

* 

* 

★ 

* 

★ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  HG) 

/  DEWPomr  ( 

F) 

RH  (  5  1ST) 

1 

59 

60 

62 

64 

67 

62 

61 

62 

60 

56 

59 

58 

61 

RH  (14  1ST) 

1 

44 

42 

40 

36 

36 

30 

26 

28 

28 

30 

37 

42 

35 

VAPOR  PRESS 

1 

.09 

.10 

.12 

.15 

.22 

.28 

.33 

.33 

.24 

.16 

.11 

.09 

.18 

DEWPOINT 

1 

12 

15 

20 

26 

35 

42 

46 

46 

38 

27 

19 

14 

28 

5.  SURFACE  WINDS  16  FT/KTS  /  99.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITODE 

(FEET) 

PVLG  DRCIN 

1 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

MEAN  SPEED 

(PVLS  DRCIN) 

1 

7 

6 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

7 

mean  speed 

(ALL  OBS) 

1 

6 

6 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

6 

5 

5 

6 

6 

MAX  PEAK  GUST 

1 

50 

40 

68 

55 

62 

49 

49 

61 

52 

53 

48 

58 

68 

PRESSURE  ALT 

1 

6330 

6300 

6450 

6420 

6150 

6000 

5850 

5860 

6190 

6130 

6230 

6460 

6460 

6.  MEAN  CTJDUD  COVER 

(SIRS)  / 

THUNDERSTORMS  /  FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

4 

4 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

0 

# 

3 

8 

11 

14 

12 

5 

1 

« 

0 

54 

DAYS  FOG  IT  7 

1 

7 

7 

9 

6 

6 

2 

2 

2 

4 

4 

6 

7 

62 

DAYS  BNBD  IT  7 

1 

# 

# 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

2 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

81 


REMAFJKS;  *  =  DATA  NOT  AVAIIABIE  #  =  LT  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  CT  PVLGN  DRCTN 
=  BASED  ONLY  C»J  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  IT  12  MOWIIVYR 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73  -  DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

2.  USAFETAC  SUMMARY  OF  DAY  DATA,  JAN  73  -  DEC  90. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  LT  3000/3  STA-IUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

16 

17 

12 

11 

4 

1 

2 

7 

8 

14 

13 

10 

03-05  I£T 

12 

16 

18 

14 

■'5 

6 

3 

4 

8 

9 

14 

13 

11 

06-08  LST 

12 

17 

19 

15 

16 

8 

6 

7 

11 

10 

14 

14 

12 

09-11  1ST 

11 

15 

17 

14 

14 

6 

4 

5 

10 

10 

13 

12 

11 

12-14  LST 

9 

13 

17 

13 

12 

4 

2 

2 

6 

9 

11 

10 

9 

15-17  1ST 

9 

12 

16 

13 

10 

3 

2 

3 

6 

8 

11 

11 

9 

18-20  LST 

10 

13 

16 

13 

10 

3 

2 

2 

5 

7 

13 

12 

9 

21-23  LST 

11 

13 

17 

12 

10 

3 

2 

2 

6 

8 

14 

12 

9 

ALL  HOURS 

11 

14 

17 

13 

12 

5 

3 

4 

7 

8 

13 

12 

10 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

LT  1500/3  MI  (SOURCE  NO. 
FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO*/ 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

10 

14 

14 

10 

7 

2 

1 

1 

5 

5 

11 

10 

8 

03-05  1ST 

10 

14 

14 

11 

11 

4 

3 

3 

6 

7 

12 

10 

9 

06-08  1ST 

9 

16 

16 

13 

13 

6 

5 

6 

8 

9 

12 

12 

10 

09-11  LST 

10 

13 

15 

12 

10 

4 

3 

3 

7 

7 

11 

11 

9 

12-14  LST 

7 

11 

13 

9 

8 

2 

1 

1 

4 

6 

10 

9 

7 

15-17  1ST 

8 

10 

12 

9 

6 

2 

1 

1 

4 

5 

9 

9 

6 

18-20  1ST 

8 

11 

13 

10 

7 

2 

1 

2 

4 

6 

10 

10 

7 

21-23  IST 

8 

11 

14 

10 

7 

2 

1 

1 

4 

5 

11 

9 

7 

ALL  HOURS 

9 

12 

14 

11 

9 

3 

2 

2 

5 

6 

11 

10 

8 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

LT  1000/2  MI  (SOURCE  NO. 
FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  IST 

8 

11 

12 

8 

6 

2 

1 

1 

4 

5 

10 

9 

6 

03-05  IST 

7 

12 

12 

10 

10 

3 

2 

2 

5 

6 

11 

8 

7 

06-08  IST 

8 

13 

14 

12 

10 

4 

3 

4 

6 

8 

11 

11 

9 

09-11  LST 

7 

10 

12 

10 

7 

2 

1 

1 

5 

6 

10 

9 

7 

12-14  IST 

5 

8 

10 

7 

5 

1 

# 

1 

3 

4 

8 

7 

5 

15-17  IST 

6 

7 

10 

6 

4 

1 

1 

1 

3 

4 

7 

7 

5 

18-20  LST 

7 

8 

11 

8 

4 

1 

# 

1 

3 

4 

9 

9 

5 

21-23  IST 

7 

9 

12 

9 

5 

2 

1 

1 

3 

5 

10 

8 

6 

ALL  HOURS 

7 

10 

12 

9 

6 

2 

1 

1 

4 

5 

9 

8 

6 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 
JAN  FEB 

200/0.5  MI 
MAR  APR 

(SOURCE  NO.  1) 
MAY  JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  IST 

2 

3 

4 

3 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

4 

2 

2 

03-05  LST 

2 

4 

4 

3 

2 

# 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

06-08  IST 

3 

4 

4 

4 

2 

# 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

2 

09-11  1ST 

1 

1 

4 

2 

1 

0 

0 

(f 

# 

1 

3 

2 

1 

12-14  LST 

1 

1 

2 

2 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

2 

1 

15-17  IST 

1 

1 

2 

1 

# 

0 

# 

0 

1 

# 

2 

2 

1 

18-20  1ST 

1 

2 

3 

2 

1 

0 

# 

0 

# 

# 

3 

2 

1 

21-23  LST 

1 

2 

3 

2 

1 

# 

0 

0 

# 

1 

4 

2 

1 

ALL  HOURS 

1 

2 

3 

2 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

3 

2 

1 

82 


OPERATICWAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION:  BUCKLEY  ANGB,  00  STATION  #:  724695  ICAO:  BKF 
LOCATION:  3943N  10445W  EL£VATION  (FEET)  :  5663  LST  =  (MT 
PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  OCT  1992  PERIOD;  7301-9012 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

03-05  1ST 

0 

0 

0 

# 

# 

« 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

06-08  1ST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

09-11  1ST 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14  tST 

0 

0 

# 

1 

4 

4 

3 

3 

1 

# 

# 

0 

1 

15-17  1ST 

0 

0 

# 

2 

7 

9 

13 

11 

3 

# 

0 

0 

4 

18-20  LST 

0 

0 

# 

1 

4 

8 

10 

8 

4 

# 

# 

0 

3 

21-23  1ST 

0 

0 

# 

1 

2 

3 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

# 

1 

2 

3 

4 

3 

1 

# 

# 

0 

1 

2.  %  FREQ  RAIN 

AND/OR  DRIZZLE 
JAN  FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

# 

1 

2 

4 

8 

4 

3 

3 

4 

3 

1 

1 

3 

03-05  1ST 

1 

1 

1 

4 

8 

3 

2 

1 

5 

3 

1 

1 

3 

06-08  1ST 

0 

1 

2 

3 

7 

4 

2 

2 

6 

3 

2 

1 

3 

09-11  1ST 

0 

# 

1 

3 

6 

4 

1 

2 

5 

3 

1 

# 

2 

12-14  LST 

0 

# 

1 

4 

9 

5 

2 

4 

4 

3 

1 

0 

3 

15-17  1ST 

0 

1 

2 

6 

11 

9 

9 

9 

6 

3 

1 

0 

5 

18-20  1ST 

0 

1 

2 

5 

11 

8 

12 

8 

7 

4 

2 

« 

5 

21-23  1ST 

# 

# 

2 

5 

9 

6 

6 

4 

5 

4 

1 

1 

4 

ALL  HOURS 

# 

1 

2 

4 

9 

5 

5 

4 

5 

3 

1 

1 

3 

3.  %  FREQ  SNOW 

AND/OR  ICE  PELLETS: 
JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

10 

12 

13 

7 

2 

# 

0 

0 

1 

3 

9 

11 

6 

03-05  1ST 

10 

13 

12 

7 

3 

0 

0 

0 

1 

4 

8 

10 

6 

06-08  1ST 

10 

12 

12 

7 

2 

0 

0 

0 

# 

3 

9 

11 

5 

09-11  LST 

9 

12 

12 

7 

2 

0 

0 

0 

# 

4 

8 

10 

5 

12-14  1ST 

7 

10 

11 

6 

1 

0 

0 

0 

# 

3 

7 

8 

4 

15-17  IST 

7 

8 

11 

5 

1 

# 

0 

0 

1 

3 

7 

8 

4 

18-20  1ST 

10 

10 

12 

7 

2 

0 

0 

0 

1 

3 

10 

11 

5 

21-23  1ST 

10 

12 

14 

8 

2 

0 

0 

0 

1 

3 

10 

11 

6 

ALL  HOURS 

9 

11 

12 

7 

2 

# 

0 

0 

1 

3 

8 

10 

5 

4.  % 

FREQ  OF  SURFACE  WIND 

SPEEDS  GT  25 

KIS. 

(INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

IST 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

03-05 

1ST 

1 

1 

2 

2 

2 

# 

# 

# 

1 

# 

1 

1 

1 

06-08 

IST 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

« 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

09-11 

IST 

1 

2 

5 

5 

3 

2 

# 

# 

1 

2 

2 

2 

2 

12-14 

LST 

4 

4 

8 

8 

8 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

15-17 

1ST 

2 

3 

9 

11 

8 

6 

6 

2 

3 

2 

2 

2 

5 

18-20 

LST 

1 

1 

4 

6 

4 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

21-23 

IST 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

1 

4 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

83 


remarks: 


*  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  0.0  LT  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 
=  BASED  CWLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  IT  12  MONIH/YR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73  -  DEC  90,  HOURLY  OBSEFVATIC»JS . 
2.  USAFETAC  SUMMARY  OF  DAY  DATA,  JAN  73  -  DEC  90. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  LT  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

10 

11 

8 

5 

1 

1 

1 

3 

4 

9 

8 

6 

03-05  LST 

6 

11 

12 

9 

8 

3 

2 

2 

5 

5 

10 

8 

7 

06-08  LST 

7 

12 

13 

12 

8 

3 

3 

3 

6 

7 

10 

10 

8 

09-11  1ST 

7 

9 

12 

8 

5 

1 

1 

1 

4 

5 

9 

9 

6 

12-14  1ST 

5 

7 

9 

6 

4 

1 

# 

# 

2 

4 

7 

6 

4 

15-17  1ST 

5 

6 

9 

6 

3 

1 

# 

1 

2 

3 

6 

7 

4 

18-20  1ST 

6 

8 

10 

7 

3 

1 

# 

1 

2 

4 

8 

8 

5 

21-23  1ST 

6 

8 

11 

7 

4 

1 

# 

# 

3 

4 

9 

7 

5 

ALL  HOURS 

6 

9 

11 

8 

5 

2 

1 

1 

3 

4 

9 

8 

6 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

500/1.5  MI 
MAR  AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE3C 

ANN 

00-02  LST 

4 

7 

10 

7 

4 

1 

1 

1 

2 

3 

8 

6 

4 

03-05  1ST 

4 

8 

10 

8 

6 

2 

2 

1 

4 

4 

9 

6 

5 

06-08  1ST 

6 

9 

12 

10 

6 

2 

2 

3 

4 

5 

9 

8 

6 

09-11  1ST 

5 

7 

9 

7 

4 

1 

# 

1 

2 

4 

7 

7 

4 

12-14  1ST 

3 

4 

7 

5 

2 

# 

# 

# 

1 

2 

6 

4 

3 

15-17  LST 

4 

4 

7 

4 

2 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

5 

3 

18-20  LST 

4 

6 

7 

5 

2 

# 

# 

# 

2 

3 

7 

6 

4 

21-23  1ST 

4 

7 

9 

6 

3 

1 

# 

2 

3 

8 

5 

4 

ALL  HOURS 

4 

6 

9 

6 

4 

1 

1 

1 

2 

3 

7 

6 

4 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

300/1  MI; 
MAR  AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

E®C 

ANN 

00-02  1ST 

3 

4 

7 

5 

2 

# 

# 

# 

1 

1 

6 

4 

3 

03-05  1ST 

3 

5 

7 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

6 

4 

3 

06-08  1ST 

4 

7 

8 

7 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

7 

6 

4 

09-11  1ST 

4 

3 

6 

4 

2 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

5 

3 

12-14  1ST 

2 

2 

5 

3 

1 

# 

0 

# 

# 

1 

4 

4 

2 

15-17  1ST 

3 

3 

5 

3 

1 

0 

# 

1 

1 

4 

4 

2 

18-20  1ST 

2 

4 

5 

3 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

5 

4 

2 

21-23  LST 

3 

4 

6 

4 

2 

# 

# 

# 

1 

1 

6 

3 

3 

ALL  HOURS 

3 

4 

6 

4 

2 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

4 

3 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

100/. 

MAR 

25  m 
APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

CEE 

ANN 

00-02  1ST 

1 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

If 

If 

2 

1 

1 

03-05  1ST 

1 

2 

2 

1 

1 

« 

1 

# 

# 

1 

2 

1 

1 

06-08  1ST 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

# 

1 

# 

1 

2 

2 

1 

09-11  1ST 

1 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

12-14  LST 

# 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

If 

1 

1 

# 

15-17  LST 

# 

« 

1 

1 

# 

0 

# 

0 

# 

If 

1 

1 

# 

18-20  1ST 

« 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

2 

1 

If 

21-23  LST 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

H 

If 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

n 

# 

# 

# 

If 

1 

1 

1 
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A  W  S 

Station  Naae: 

BUCKLEY  ANGR  00 

Field  Elev: 

5,663  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N39  *3  NlOA  A5 

Station  NSC: 

724695 

Hovly  Oba  PGR: 

Sep  77  to  Aug  87 

Call  Sign: 

KBKF 

January  1988 

SuHary  of  Day  POR: 

Mar  61  to  Aug  87 

1ST  -  GMT  -7 

Superaedea: 

Sep  1983 

I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOT  I  DEC  I 


51  39  32  50  27 

38  I  27  20  37  27 

-11  -16  -30  27 


XTRM  MAX  TEMP  ‘F 
MEAN  MAX  TEMP  “F 
MEAN  TEMP  ‘F 

MEAN  MIN  TEMP  »F 
XTRM  MIN  TEMP  'F 


D/W  TEMP  >  90®F 
D/W  TEMP  7  80«F 
D/W  TEMP  <  32* F 
D/W  TEMP  7  0*F 


VPR  PRESS  ("Hg)  .08  .10  .12  .15  .  21  .28  .  32  .  32  .  23  .15  .11  .09  .17  1  0 

MEAN  DEWPOINT  *F  H  18  22  27  36  M3  MJ  M7  38  28  20  15  30  10 

99.95*  WCPA  Ft  6250  6200  6350  6250  6150  5950  5800  5800  6000  6100  6250  6250  6150  10 


MEAN  RH  07  1ST  * 
MEAN  RH  13  LST  * 

MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 

MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  7  .5" 

MAX  2MHR  SNFL  " 
MAX  SNa  " 

MEAN  SNFL  " 

0/W  SNFL  >  .1" 

D/W  SNFL  7  1;5" 

MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kta 
MAX  WND  SPD**  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBT  <7ib1 


Legend:  ANN  -  Annual  TOR  •  Yeara  of  reoord  PCR  -  Period  of  reoord 

D/W  "  Mean  nuaber  of  daya  with...  WCPA  •  "Worat  ease”  (naxlaia)  preaaire  altitude 

0  -  Baaed  on  leaa  than  full  aontha  #  -  Leaa  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5*,  aa 
**  •  Inatantaneoua  peak  wlnda  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  •  Percentage  of  cala  wlnda  ^  aean  direction 
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THIS  PAGE  INTENTIONALLY  LEFT  BLANK. 
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A  W  S 

Station  Name: 

FORT  CARSOR/BUTTS  AAF  00 

Field  Elev: 

5.871  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N38  mi  iflOM  M6 

Station  MSC: 

72M680 

Hourly  Obe  POR : 

Aug  77  to'Jul  87 

Call  Sign: 

KFCS 

LIMITED 

Summary  of  Day  POR: 

Aug  77  to  Jul  87 

Hoirs  SuMarlzed: 

05-22  LST 

December  1987 

LST  -  Off  -7 

Supersedes : 

Jan  1976 

I  MAB  I  DPR  I  lUT  I  JW  I  JOL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  HOV  I  DEC  I  ANN  I  TOR 


MEAN  MAX  TEMP 

•F 

MEAN  TEMP  "F 

MEAN  MIN  TEMP 

»F 

VPR  PRESS 

"Hg 

MEAN  DEW  POINT 

®F 

99.95*  WCPA 

Ft 

25  36  MU  i»8  50  MO 


29  21 


16  31 


MEAN  HND  DRCTN 
MEAN  WND  SPO  Kta 
MAX  WND  SPD  Kts 


N 

5  , 

51  50 


N  1 

10 

m 

88  1 

25 

1  63  1 

10 

NEC  CEILING  t|  63  |  63  |  53  |  60  |  51  |  62  |  66  |  63  |  70  |  69  |  67  |  68  |  63  |  10 


SOPPUMEVTAL  SOMttBT  OF  DAT  DATA  SBCTIOB.  The  data  In  this  aectlon  has  been  supplemented  by  data 
from  other  sources  and  oonblned  by  a  climatologist  to  result  In  an  artificial  representation  of 
means  and  extremes.  Since  the  data  does  not  represent  true  means  and  extremes  (as  for  a  2M-hotr, 
7-day  station),  it  should  be  considered  "Informational"  and  used  with  caution.  Note:  Values  with 
no  zeroes  following  their  decimal  points  have  been  rounded. 


MAX  2MHR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 


MAX  2MHR  SNFL 
MAX  SNPL 
MEAN  SNFL 
MIN  SNFL 


WV  TSTORMS 
D/W  FOG 

D/W  MEAS  PRECIP 


16  25 

31  25 

27  25 

25 


52  25 

M3  25 
82  25 


Legend t  ANN  •  Annual  TOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  >  Mean  number  of  days  with...  HCPA  >  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
t  •  Based  on  less  than  full  months  #  >  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5(,  as 

**  >  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  •  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARfGS  I 


This  Is  a  "limited"  Climatic  Brief  because  Butts  AAF  Is  a  part-time  observing 
station,  open  only  fram  0500  to  2200  IBT  7  days  a  week. 
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A  H  S 

Station  Baaot 

FORT  CARSOH/BOrrS  AAF  00 

Field  ElOTi 

5,871  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitute/Lcmgltuilo: 

H38  A1  H10A  86 

Station  MSC: 

728680 

HoirlF  Oba  PORt 

Aug  77  tO'Jul  87 

Call  SlSfii 

EFCS 

LIMITED 

Suaaary  of  Day  POR: 

Aug  77  to  Jul  87 

Hours  Suaaarlaod! 

05-22  LST 

DeoMter  1987 

LST  -  (HT  -7 

Supsraodes: 

Jan  1976 

pBMzar  ocanmncE  fiibqiismci  or  csiLnc/traiBiLm 


I  UT  I  AM  I  FS  I  MR  I  itPR  I  MAT  I  J«  I  JU.  I  AOC  I  SBP  I  OCT  I  nv  I  DEC  I  m  I  TOR 


13  1 

13 

8 

11 

6 

9 

8 

5 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

10 

1  1  10 
10 
1  I  10 
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IC«N  CLONS  (iBnas) 


AUS  STATION  NAME:  PETERSON  AFB/COLORAOO  SPRINGS  CO  FIELD  ELEV;  6172  FT 

LATITUOE/LONGITUOE:  38  49  N  104  43  U  STATION  HSC:  724660 

CLIMATIC  BRIEF  HOURLY  0B8  POR:  OCT  79  •  SEP  89  CALL  SIGN:  NCOS 

SUMMARY  OF  DAY  POR:  SEP  42  •  SEP  89 

HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST  SUPERSEDES:  NOV  85 

MAR  90  LST  TO  UTC:  ♦O? 


i‘ 

MONTH 

‘i 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  1 

MAY 

JUN 

JUL- 

AUG  1 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN  1 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

72 

76 

81 

83 

93 

100 

100 

99 

95 

86 

78 

77 

100 

48 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

42 

45 

50 

59 

68 

79 

85 

82 

75 

64 

51 

44 

62 

48 

MEAN  TEMP  <F) 

29 

32 

37  , 

46 

55 

65 

71 

69 

61 

51 

38 

31 

49 

48 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

16 

19 

24 

33 

42 

51 

57 

56 

47 

37 

25 

18 

36 

48 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

•26 

-27 

-16 

-3 

21 

32 

42 

43 

22 

5 

•8 

-17 

-27 

48 

i' 

D/W  TEMP  GE  95  (F) 

I 

0 

0 

0 

0  1 

0 

1 

1 

1  1 

« 

0 

0 

0 

3  1 

U 

1 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

1 

0 

0 

0 

0  1 

# 

4 

9 

*  1 

1 

0 

0 

0 

18  1 

48 

1 

O/W  TEMP  LT  33  (F) 

1 

30 

26 

26 

14  1 

2 

* 

0 

0  1 

1 

8 

24 

29 

160  1 

48 

1 

D/W  TEMP  LT  0  (F) 

1 

3 

1 

1 

#  1 

0 

0 

0 

0  1 

0 

0 

1 

1 

7  1 

48 

r 

HEATING  DEGREE  DAYS 

T 

1100 

912 

860 

549  1 

296 

77 

6 

14  1 

138 

414 

797 

1018 

6181  1 

38 

1 

COOLING  DEGREE  DAYS 

1 

0 

0 

0 

#  1 

8 

98 

208 

157  1 

48 

1 

0 

0 

520  1 

38 

r 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

1 

11 

12 

17 

22  1 

34 

42 

46 

49  1 

38 

27 

17 

12 

27  1 

10 

1 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

1 

24 

25 

31 

37  1 

45 

53 

57 

57  1 

49 

39 

30 

24 

39  1 

10 

1 

99.95X  WCPA  (FT) 

1 

6150 

6150 

6250 

6150  1 

6050 

5900 

5750 

5750  1 

5900 

6000 

6150 

6150 

6100  1 

10 

1 

MEAN  REL  HUM  07  LST(X) 

1 

51.0 

53.4 

55.2 

50.6  1 

57.6 

55.2 

51.7 

61.9  i 

58.8 

53.9 

54.1 

53.0 

54.7  1 

10 

1 

MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

1 

35.6 

37.4 

34.8 

28.9  1 

36.2 

33.2 

29.7 

38.1  1 

34.2 

31.3 

32.8 

39.0 

34.3  1 

10 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

.77 

1.49 

1.40 

2.30 

2.23 

2.65 

3.00 

2.98| 

1.38 

1.54 

.81 

.66 

3.00| 

48 

MAX  PRECIP  (IN) 

1.17 

2.45 

2.38 

5.90 

5.67 

8.00 

5.27 

6.06| 

4.28 

5.01 

2.21 

1.05 

25.43| 

48 

MEAN  PRECIP  (IN) 

.31 

.36 

.81 

1.27 

2.26 

2.04 

2.86 

2.80 1 

1.15 

.84 

.47 

.36 

15.57) 

48 

MIN  PRECIP  (IN) 

« 

.03 

.01 

.01 

.33 

.15 

.67 

.151 

» 

.01 

» 

« 

8.59) 

48 

O/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

5 

5 

7 

7 

10 

9 

13 

12  1 

6 

5 

4 

4 

87  1 

48 

O/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

« 

« 

1 

1 

1 

1 

1 

2  1 

1 

1 

» 

N 

9  1 

48 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

22.0 

14.8 

13.3 

16.7 

14.9 

1.1 

0 

0  1 

13.6 

13.8 

8.5 

9.1 

22.0  1 

43 

MAX  SNFL  (IN) 

28.7 

23.2 

23.2 

42.7 

19.4 

1.1 

0 

0  1 

27.9 

25.9 

22.3 

18.2 

96.4  1 

43 

MEAN  SNFL  (IN) 

5.3 

5.5 

9.3 

6.1 

1.4 

« 

0 

0  1 

1.1 

3.0 

5.3 

5.8 

42.8  1 

43 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

5 

5 

7 

4 

1 

# 

0 

0  1 

1 

2 

4 

4 

33  1 

43 

O/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

0  1 

1 

1 

1 

1 

10  1 

43 

r 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

i 

16 

12 

14 

12  1 

11 

n 

0 

0  1 

12 

20 

12 

10 

20  1 

43 

i’ 

PRVLNG  WND  DIR  (DEG) 

T 

35-01 

35-01 

35-oi 

35-011 

35-01 

14-16 

35-oi 

35-01 1 

14-16 

35-01 

35-01 

02-04 

35-01) 

10 

1 

MEAN  WND  SPO  (KTS) 

1 

7 

8 

9 

9  1 

9 

8 

7 

7  1 

8 

8 

8 

7 

8  1 

10 

1 

MAX  WND  SPO  (KTS) 

1 

70 

63 

73 

56  1 

61 

78 

56 

47  1 

64 

54 

70 

70 

78  ) 

33 

r 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

T 

43.0 

49.2 

54.0 

50.1  1 

55.0 

47.9 

42.0 

48.1  1 

40.0 

40.9 

45.0 

45.0 

46.9  ) 

10 

1 

D/W  THUNDERSTORMS 

1 

0 

1 

2  1 

8 

11 

16 

13  I 

5 

1 

n 

0 

57  1 

40 

1 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

1 

5 

5 

6 

«  1 

4 

3 

2 

3  I 

4 

4 

4 

4 

48  ) 

40 

LEGEND:  ANN  >  ANNUAL  POR/YOR  PERIOO/YEARS  OF  RECORD 

D/U  -  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH  UCPA  >  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

t  >  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  »  ::  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

**  ■  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  S  3  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

*  >  DATA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 
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1 

1  MONTH 

1 

JAN 

FEB 

PERCENT  OCCURRENCE 
MAR  1  APR  1  HAY  { 

FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 
JUN  1  JUL  1  AUG  1  SEP  |  OCT  | 

NOV 

DEC  1 

ANN  1 

YOR 

LST 

1 

1 

00  - 

02 

1 

15.2 

20.1 

20.1 

1 

12.8 

11.5  1 

6.6 

3.8 

7.4 

12.4 

12.9  1 

12.9 

17.1  1 

12.7  1 

10 

03  - 

05 

1 

15.3 

19.1 

19.5 

1 

13.8 

14.0  1 

8.8 

4.6 

8.3 

14.2 

13.1  I 

13.0 

16.0  1 

13.3  1 

10 

CIG 

06  • 

08 

1 

14.3 

18.3 

17.7 

1 

13.0 

12.4  1 

10.2 

6.5 

9.2 

13.9 

13.9  1 

13.6 

16.1  1 

13.3  1 

10 

LT  3000  FT 

09  - 

11 

1 

12.3 

17.9 

17.0 

1 

10.7 

12.6  1 

8.3 

3.2 

7.0 

12.6 

11.7  1 

13.1 

13.8  1 

11.7  1 

10 

AND/OR 

12  - 

14 

1 

10.2 

16.6 

14.2 

1 

8.7 

8.7  1 

4.1 

1.9 

4.4 

9.0 

9.4  1 

12.0 

14.2  1 

9.4  1 

10 

VSBY 

15  • 

17 

1 

11.6 

15.8 

13.2 

1 

8.9 

6.6  1 

2.8 

1.2 

2.3 

7.2 

8.2  1 

10.8 

14.7  1 

8.6  1 

10 

LT  3  HI 

18  - 

20 

1 

11.8 

16.4 

12.2 

1 

11.6 

7.6  1 

2.8 

2.0 

3.2 

8.1 

9.1  I 

11.9 

15.6  1 

9.4  1 

10 

21  - 

23 

1 

13.8 

19.2 

15.9 

1 

12.0 

11.4  1 

4.7 

2.6 

4.2 

9.5 

10.8  1 

13.8 

16.9  1 

11.2  1 

10 

ALL 

1 

13.1 

17.9 

16.2 

1 

11.4 

10.6  1 

6.0 

3.2 

5.8 

10.9 

11.1  1 

12.6 

15.5  1 

11.2  1 

10 

00  - 

02 

1 

11.2 

14.4 

15.2 

1 

7.8 

7.0  1 

3.2 

2.2 

4.5 

9.0 

8.4  1 

9.1 

13.0  1 

8.7  1 

10 

03  - 

05 

1 

12.2 

15.1 

16.2 

1 

9.0 

7.1  1 

5.6 

3.3 

6.0 

10.1 

10.9  1 

9.9 

13.1  1 

9.9  1 

10 

CIG 

06  - 

08 

1 

11.1 

15.4 

15.3 

1 

9.8 

7.8  1 

7.5 

4.2 

7.4 

11.3 

10.9  1 

9.9 

13.8  1 

10.4  1 

10 

LT  1500  FT 

09  ■ 

11 

1 

10.0 

14.7 

12.7 

1 

7.3 

6.6 

2.6 

1.3 

4.5 

8.8 

9.1  1 

9.3 

10.8  1 

8.1  1 

10 

AND/OR 

12  • 

14 

1 

8.1 

13.3 

10.6 

1 

4.9 

4.5  1 

.9 

.9 

1.7 

5.2 

5.7  1 

7.8 

11.2  1 

6.2  1 

10 

VSBY 

15  - 

17 

1 

7.6 

11.4 

9.5 

1 

4.7 

2.4  1 

.9 

.0 

.6 

3.9 

4.2  1 

6.7 

11.1  1 

5.2  I 

10 

LT  3  MI 

18  • 

20 

1 

9.0 

10.4 

8.2 

1 

5.2 

3.3  1 

.8 

1.1 

1.7 

4.3 

5.3  1 

8.7 

11.4  1 

5.8  1 

10 

21  - 

23 

1 

11.2 

13.3 

11.7 

1 

6.0 

5.5  1 

2.3 

1.0 

2.6 

6.0 

7.2  1 

10.2 

12.2  1 

7.4  1 

10 

ALL 

1 

10.0 

13.5 

12.4 

1 

6.8 

5.5  1 

3.0 

1.7 

3.6 

7.3 

7.7  1 

8.9 

12.1  1 

7.7  1 

10 

00  • 

02 

i 

io.1 

12.7 

13.3 

1 

6.2 

5.9  1 

2.7 

i.7 

3.1 

6.7 

7.6  1 

8.2 

11.6  1 

7.5  1 

10 

03  • 

05 

1 

10.3 

13.1 

14.8 

1 

7.9 

5.4  1 

4.6 

2.8 

5.1 

9.3 

9.8  1 

8.8 

11.9  1 

8.6  1 

10 

CIG 

06  • 

08 

1 

9.1 

13.9 

14.2 

1 

8.6 

5.8  1 

5.6 

3.8 

6.5 

10.3 

9.5  1 

8.8 

11.8  1 

9.0  1 

10 

LT  1000  FT 

09  • 

11 

1 

7.3 

11.3 

11.3 

1 

5.4 

4.5  1 

1.7 

.8 

2.9 

7.4 

7.3  1 

7.9 

9.1  1 

6.4  1 

10 

AND/OR 

12  • 

14 

1 

5.9 

9.8 

9.4 

1 

3.2 

2.5  1 

.6 

.4 

1.2 

4.4 

4.6  I 

6.6 

8.6  1 

4.8  ) 

10 

VSBY 

15  • 

17 

1 

6.1 

8.3 

7.2 

1 

3.2 

1.5  1 

.1 

.0 

.4 

3.3 

2.9  1 

5.3 

8.9  1 

3.9  1 

10 

LT  2  MI 

18  • 

20 

1 

7.2 

8.1 

6.5 

1 

3.0 

2.8  1 

.1 

.9 

1.4 

3.2 

3.5  1 

6.7 

9.2  1 

4,4  1 

10 

21  • 

23 

1 

9.4 

11.0 

8.6 

1 

5.0 

4.3  1 

1.8 

.9 

1.8 

4.6 

6.3  1 

8.8 

10.2  1 

6.1  1 

10 

ALL 

1 

8.2 

11.0 

10.7 

1 

5.3 

4.1  1 

2.1 

1.4 

2.8 

6.2 

6.5  1 

7.6 

10.2  1 

6.3  1 

10 

00  • 

02 

r 

2.6 

4.0 

3.7 

1 

.9 

.8  1 

.4 

.0 

1.1 

2.0 

3.0  1 

2.4 

2.9  1 

2.0  1 

10 

03  • 

05 

1 

2.7 

4.7 

4.5 

1 

1.8 

.6  I 

1.1 

.5 

.9 

2.8 

2.9  ) 

2.8 

3.2  1 

2.4  1 

10 

CIG 

06  - 

08 

1 

3.5 

5.1 

4.4 

1 

2.2 

.6  1 

1.1 

.6 

.5 

2.1 

2.9  1 

2.6 

3.2  1 

2.4  1 

10 

LT  200  FT 

09  • 

11 

1 

1.7 

3.3 

2.5 

1 

.7 

.4  1 

.0 

.1 

.0 

.6 

1.6  1 

1.3 

2.6  1 

1.2  1 

10 

AND/OR 

12  - 

14 

1 

1.0 

2.0 

1.8 

1 

.8 

.0  1 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.0  i 

1.0 

1.6  1 

•8  1 

10 

VSBY 

15  • 

17 

1 

1.0 

2.0 

.3 

1 

.2 

.1  1 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.0  1 

1.1 

1.7  1 

•7  1 

10 

LT  1/2  MI 

18  - 

20 

1 

1.4 

2.6 

.3 

1 

.0 

.3  1 

.0 

.0 

.1 

1.1 

.8  1 

1.2 

3.1  1 

•9  1 

10 

21  - 

23 

2.4 

4.1 

2.2 

1 

.1 

.3  1 

.1 

.1 

.4 

1.4 

2.4  1 

2.3 

3.0  1 

1.6  1 

10 

; 

ALL 

1 

2.0 

3.5 

2.5 

1 

.8 

1 

.3 

.2 

.4 

1.3 

1.9  1 

1.8 

2.7  ) 

1.5  1 

10 

HURRICANES/TROPICAL 

STORMS  OBSERVED 

NONE 

1 

92 


A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
Deoeater  1987 


Station  NMe: 

PUEBLO  WIDRIAL  AIRPORT  00 

Field  Elev: 

A,  726  ft 

Latl tude/Longl tude : 

N38  17  WIOA  30 

Station  MSC: 

72A60 

Hourly  Obe  POR- 

Aug  77  to'Jul  87 

Call  Sign: 

KPUB 

SuBary  of  Day  POR: 

Oot  A2  to  Dec  M5 

Jan  A8  to  Jui  52 

LST  -  -7 

Jan  5M  to  Jul  87 

I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAT  I  JUM  I  JUL  I  ADS  I  SEP  I  OCT  I  MOV  I  DEC  I  An  I  TOR 


XTRM  MAX  TEMP  • 
MEAN  MAX  TEMo  • 
MEAN  TEI-.  • 

MEAN  MIN  TEMP  « 
XTRM  MIN  TEMP  • 

D/W  TEMP  >  95*  F 
D/W  TEMP  T  90«F 
D/W  TEMP  £  32*  F 
D/W  TEMP  <  10«F 


i)1 

15**  1  Ml 
23  Ml 


VPR  PRESS  "Hg  .11  .11  .1M  .16  .25  .32  .38  .M2  .29  .18  .13  .11  .20  10 

MEAN  DEWPOINT  "FIS  21  25  29  MO  M7  51  5M  MM  32  2M  19  3M  10 

99.95*  WCPA  Ft  5250  5300  5M00  5M00  5250  5100  M950  M900  5150  5200  5350  5300  5250  11 


MEAN  RH  07  LST  * 
MEAN  RH  13  LST  t 

MAX  2MHR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  7  .5" 

MAX  2MHR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >  .1" 

D/W  SNFL  7  1;5" 

MEAN  MID  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD«*  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORHS 
D/W  FOG  VSBY  <7al 


Lsgsnd:  An  •  Annual  TOR  -  Tsars  of  rsoord  POR  -  Period  of  record 

D/W  •  Mean  niaber  of  days  with...  WCPA  •  "Worst  case"  (aaxlaua)  pressire  altitude 
§  •  Based  on  less  than  full  aonths  #  •  Leas  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5S,  as 
**  •  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  «  Data  not  available  $  •  Percentage  of  oala  winds  >  aean  direction 


A  N  S 

Station  Name: 

USAF  ACAIXHY  CO 

Field  Elev: 

6,572  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N  38  58  N  104  49 

Station  MSC: 

745310 

Hoia*ly  Obs  POR: 

Nov  77  to  Oct  87 

Call  Slpi: 

KAFF- 

LIMITED 

summary  of  Day  PCX: 

None 

Hoirs  Summarized: 

0400-1 700LST 

April  1988 

LST  -  OKT  -7 

Supersedes: 

Apr  1985 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  MAY  1  Jim  1  JUL  1  AUG  1  SEP  1 

1  OCT  1  NOV  1  DEC 

1  ANN  1  TOR 

MEAN  MAX  TEMP  ‘F  *t 
MEAN  TEMP  "F  3 
MEAN  MIN  TEMP  ‘F  2 


40  1 

1  “8  1 

1  54  1 

1  53 

VAPOR  PRESS  IN  Hg  .08  .08  .11  .1  3  .20  .27  .31  .32  .23  .I')  .10  .08  .16  (10 

MEAN  DEW  POINT  ®F  13  1*1  20  24  35  42  46  4?  38  26  18  13  29  0 

99.95<  WCPA  Ft  7150  7150  7250  7150  7000  6800  6650  6150  6850  6950  7150  7150  705C  ) 


MEAN  NND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kta 
HI  WND  SPD«»  Kts 


61 

34 

61 

33 

N 

1 

55 

38 

62  1 
38  1 

N 

N  1 

NEC  CEILING 


I  58  I  57  1  50  I  52  I  44  (59  |  63  (57  (64  (62  (56  (62  (57  |10 


SUPPLnSIfTAL  SUWURT  OP  DAY  DATA  SECTION.  The  data  in  this  section  was  developed  by  suppleaientlng 
the  "part-time"  observing  records  of  this  station  with  observations  from  the  nearby  full-time 
National  Weather  Service  station  at  Colorado  Springs.  This  section  does  not  provide  true  means  and 
extremes  as  for  a  24-hour,  7-day,  atatlonj  the  data  should  therefore  be  considered  "Informational" 
and  applied  with  extreme  caution.  Note:  Values  with  no  flgu'e  following  the  decimal  point  have 
been  rounded. 


XTRM  MAX  TEMP  "F 
MEAN  TEMP  "F 
XTRM  MIN  TEMP  "F 


99 

30 

48 

30 

-27 

30 

3.4 

30 

25. 

30 

15. 

30 

8.6 

30 

17 
96 
44  (30 


MAX  24HR  PRECIP  "  .7 
MAX  PRECIP  "  1.1 
MEAN  PRECIP  "  .4 
MIN  PRECIP  "  # 


MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 


D/W  T3T0RMS  0  «  «  2  8  11 

D/W  FOG  VSBY  <7ml  5  5  6  4  5  3, 

D/W  MEAS  PRECIP  5  5  7  7  11  8  |  11 


Legandi  ANN  -  Annual  TOR  >  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

0/W  >  Mean  number  of  days  with...  WCPA  •  "Worat  case"  (maximum)  pressure  altitude 

ff  -  Baaed  on  leas  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5S,  as 
**  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  I  •  Pei  oentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS  I 


1.  This  Is  a  "limited"  Climatic  Brief  because  It  Is  for  a  "part-time"  station 


«  <)1  36 


TEMPCRiTURE^F)  PRECIPtWION  (in) 


W  72  W 


egebsei 


QQQE 


QSI9! 

ElBBIBigglligglBIgllHi 


!»_5Q!l!L.PL"JP^i231=2a.. 

FIELD  ELEVATION:  173  ft 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS _ 

a  TEMPERATURE (»F) 

9  HnjUMUMlMINIliUll 


90  80  32 


\m 


EDBg 


‘caREMES  AMD  KBAMS  nCUIDED  FKM  TIB  1970  MAA/BDO  LOCAL  CLSUTOLOCICAL  LATA  AIHUAL  StMURY. 
*EXTIIQ4ES  EXCEEOBO  Kt  OHUU  SOBS  »  IKE  LOCALITY:  KAX  2A.IUI  SNOWFALL:  19  IB  IN  FEB  19^. 

FANTEST  HUE;  6l  KT  IN  NOV  I9$0. 

’FASTEST  MILE  CONVERTED  TO  KNOTS. 

RUSSWO  FOR:  HRLY  AND  DAILY  OBSjJAR  M<«AR  66. 


!>DATA  NOT  AVAILABU.  HESS  TWW  0.5  OAT.  0.5  OR  0.0$  INCH.  OR  0.5  PERCENT  AS  APPLICAOU. 


FLYING  WEATHER  (•^FREO|:  HOURS  (LST)  I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAY  1  JUN  ,  JUL  'AUG 


CIO 

!•••  UiM 
3000  feet 
mni/ar 
VSBY 

Ittn  UiBii 

3  BlUl 


CIO 

l«*f  tbBO 

1500  fctt 
•nd/er 
VOBY 

Inst  thna 
3  ■lint 


CIO 

Inst  thBD 
1000  fstt 
aad/or 
VSBY 

Inns  than 
2  Blltn 


CIO 

Um  thaa 
200  fast 
aad/or 


imirnil 


jral 
imBIBIlnil 


ical 
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IGSiC^9IS3D]3QZ3| 


17  I  16 
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MEM  CLOMS  (TUffa^ 


A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 

APR  92 

STKriOR  RAMB:  DOVER  APB  DB 

LATITUDE/LOHOITUDB:  39  08  R  075  28  W 

BDURLT  OBS  POR:  DEC  81  -  HDV  91 

SIMURT  OP  DAI  POR:  DEC  42-SEP  46,  JUL  49-AUO  49,  AUO  50-DEC  91 
BOURS  8UM1AR1ZBD:  0000  -  2300  LET 

LST  TO  UTC:  405 

FIELD  ELEV:  30  FT 

STATION  NSC:  724088 

CALL  SIGNS  XDOV 

SUPERSEDES:  OCT  87 

1  Moirm 

JAR 

PBB 

MAR 

APR 

MAI 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

Aim 

roR  1 

Emm  MAX  TEMP  (P) 

72 

76 

87 

90 

97 

100 

103 

101 

97 

91 

83 

74 

103 

47 

MEMI  MAX  TEMP  (P) 

41 

43 

52 

62 

72 

81 

85 

83 

77 

66 

56 

45 

64 

47 

HEAR  TBIP  (P) 

33 

36 

44 

53 

63 

72 

77 

75 

69 

58 

47 

38 

56 

47 

HEAR  MIR  TBIP  (P) 

26 

28 

35 

44 

54 

63 

68 

67 

60 

49 

39 

30 

47 

47 

BXIIM  MIR  TEMP  (P) 

-5 

0 

9 

21 

33 

43 

52 

48 

39 

24 

14 

-4 

-5 

47 

D/H  TEMP  at  90  (P) 

0 

0 

0 

« 

1 

4 

7 

5 

2 

1 

0 

0 

19 

47 

D/W  TEMP  ex  80  (P) 

0 

0 

1 

2 

6 

17 

25 

22 

11 

2 

1 

0 

86 

47 

D/W  TEMP  LT  33  (P) 

24 

20 

12 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

19 

86 

47 

D/H  TEMP  LT  10  (P) 

1 

1 

t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

47 

1  REATIRO  DEOREE  DATE 

963 

810 

656 

350 

117 

10 

t 

1 

38 

242 

514 

834 

4535 

49  1 

1  COOLIRQ  DBOREl 

I  OATS 

0 

f 

2 

13 

74 

238 

374 

331 

157 

23 

2 

f 

1214 

49  1 

1  HEAR  DEHPOIRT  TBIP  (P) 

23 

25 

31 

40 

52 

60 

66 

66 

58 

48 

38 

27 

45 

10 

1  MBAR  NET  BULB  TEMP  (P) 

30 

33 

39 

47 

57 

65 

70 

69 

62 

53 

44 

34 

50 

10 

1  99.9S%  WCPA  (FT) 

750 

750 

800 

750 

500 

450 

350 

350 

450 

450 

600 

650 

600 

10 

1  MBAR  RBL  BUN  07  LST(%) 

69.7 

70.5 

70.6 

72.3 

76.5 

76.8 

79.8 

82.2 

82.6 

80.8 

76.3 

69.6 

75.7 

10  1 

1  MBAR  REL  BUM  13  LBT(«) 

57.3 

56.2 

52.8 

56.1 

58.7 

56.8 

58.9 

61.2 

59.0 

57.2 

57.9 

56.5 

57.4 

10  1 

MAX  34BR  PRBCIP  (IR) 

2.22 

2.69 

2.65 

2.60 

3.02 

3.68 

5.41 

9.01 

3.48 

4.11 

5.66 

2.81 

9.01 

47 

MAX  PRBCIP  (IR) 

8.19 

7.51 

7.53 

7.13 

8.07 

15.29 

12.60 

16.57 

8.17 

6.91 

8.61 

8.19 

72.79 

47 

HEAR  PRBCIP  (IR) 

3.13 

3.01 

3.90 

3.27 

3.60 

3.35 

4.19 

4.48 

3.55 

3.03 

3.43 

3.57 

42.65 

47 

MIR  PRBCIP  (IR) 

.34 

1.08 

1.06 

.35 

.55 

.71 

.77 

.86 

.44 

.01 

.33 

.47 

22.81 

47 

D/H  PRBCIP  OB 

.01  (IR) 

11 

9 

11 

10 

11 

9 

9 

9 

8 

7 

9 

10 

113 

47 

1  D/W  PRBCIP  or 

.50  (IR) 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

28 

47 

MAX  34BR  8RPL  (IR) 

7.0 

17.9 

8.2 

2.2 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

9.0 

9.1 

17.9 

42 

MAX  BRPL  (IR) 

21.5 

33.9 

20.2 

2.2 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

9.0 

13.6 

53.6 

42 

MBAR  BRPL  (IR) 

5.5 

6.2 

2.1 

.2 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

.6 

2.2 

17.1 

42 

1  D/H  BRPL  OB 

.1  (IH) 

4 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

11 

42 

1  D/H  BRPL  08  1 

•S  (IR) 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

42 

1  MAX  DLT  8R0  DEPTH  (IR) 

18 

26 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

12 

26 

42  1 

PRVLRO  HRD  DIR  (DEO) 

29-31 

32-34 

32-34 

29-31 

20-22 

20-22 

20-22 

$20-22 

$20-22 

$20-22 

20-22 

32-34 

20-22 

10 

MBAR  HRD  SPD  (RTS) 

7 

7 

8 

7 

6 

5 

5 

4 

5 

$ 

6 

7 

6 

10 

MAX  HIV  SPD  (RB) 

59 

69 

74 

51 

54 

58 

62 

52 

60 

51 

51 

61 

74 

37 

Bxr  COVER  or  s/io  («) 

58.5 

60.0 

55.3 

57.4 

57.0 

51.3 

53.6 

49.8 

47.7 

46.9 

53.3 

57.7 

54.0 

10 

D/H  TBURDERWORMB 

1 

1 

1 

3 

5 

5 

7 

6 

2 

1 

1 

1 

34 

47 

D/H  POO  (VERT  LT  7  MI) 

13 

12 

13 

13 

16 

16 

18 

21 

18 

16 

14 

13 

183 

47 

uumus  Aim  • 
D/W  - 
ft  - 

*  ■ 

ARRUAL 

HEAR  RUWBR  OP  DRT8  HITB 

BASED  OR  LESS  THAR  PULL  H0R1B8 

IRSnUfTARBOUS  PEAR  WIRDS 

DJOA  ROT  AVAILABLE 

POR/IOR  •  PERIOD/IEARS  OF  RECORD 

HCPA  •  HORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

f  •  LESS  THAR  0.5  DATS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  -  PBRCERTAOB  OP  CALM  HIRD8  OREAIBR  THAR  09  EQUAL  TD  MBAR 
NIRD  DIRECTIOR 

98 
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EU.Y90II  WAS/PEWSACOLA.  FLORItMl 


H  87  12 


TEMPERATUREM^)  PRECIPtWiON(ih)  WIND  (KT)  MEAN 


PERI001952-^* 


riKLD  ELEVATIOMt  1 


hKANNIMKROF  DAYS 


IS'* 


m 


1^^3^91311 


••2  .27 
wl.29 


TEMPERATUREfP)  g 

MMIMUM  I  MINIMUM  Si 


mm 

I 


EBfflBIBil 


MAY  Jim  JUL  AUG 

mWBER  OBSERVED  WITHUI:  A/B  A/B  A/B  A/B 

(POR:  1900-1970  )  60  IW  O/O  3/0  3/1  <•/*• 

(A)  HURHICAMES/TBOPICAL  arORMS  120  RM  O/O  8/0  5/2  9/6 

(B)  HURHICAHES  ONLY  21*0  m  l/O  15/3  12/3  19/9 

SHOS  (WAVY)  POR:  HRLY  OBS:  JAB  52-DEC  68.  DAILY  OBS;  NOTE. 


NOTE;  ^tpATA  NOT  AVAllABIJE.  ILESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)|  HOURS  (LST) 


17 


119 


SEP  OCT  NOV  AiOl 
A/B  A/B  A/B  A/B 

lL/8  .5/1  1/0  30/11* 

24/I2  8/2  1/0  55/2a 

1*4/22  23/6  2/0  116/43 


‘less  than  21*  OBS/DAY. 
*EXTRO<£  UHIT  OF  2»F 
CLASS  INTERVAL. 


1/0  cs/ao 

o/A  •highest  HOURLY  WIHD 


SPEED  CLASS  INTERVAL. 


INCH,  OR  0.5  PERCENT  C%)  AS  APPLICAOU. 


AUG 


3E3l|O^GZlI3D 


CIO 

less  than 
1500  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
3  miles 


_ ca-is. _ 


21  I  24  i  21 


.1- 

_  5 
1  j  8 

15  11 


99C 


THIS  PAGE  INTENTIONALLY  LEFT  BLANK 


99D 


A  U  S 

CLIMATIC  BRIEF 

JAN  90 


STATION  NAME:  HOMESTEAD  AFB  FL 
LATITUOE/LONGITUDE:  25  29  N  080  23  U 
HOURLY  OBS  POR:  JAN  79  •  DEC  88 

SUMMARY  OF  DAY  POR:  FEB  43  -  SEP  44,  JUN  56  -  DEC  88 
HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST 
LST  TO  UTC:  +05 


FIELD  ELEV:  7  FT 
STATION  MSC:  722026 
CALL  SIGN:  KHST 

SUPERSEDES:  SEP  84 


MONTH 

1 

JAN  1 

FEB 

MAR  1 

APR 

MAY  1 

JUN  1 

JUL  1  AUG  1 

SEP  1  OCT  1 

NOV  1  DEC  1 

ANN  1 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

1 

85  1 

88 

90  1 

93 

94  1 

98  1 

97  1 

96  1 

94  1 

92  1 

89  1 

88  1 

98  1 

33 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

1 

74  1 

75 

78 

81 

84  1 

86 

88  1 

88 

87  1 

84 

79  1 

76  1 

82  1 

33 

MEAN  TEMP  (F} 

1 

67 

68 

71  1 

75 

78  1 

81 

82 

83  I 

82 

78  1 

73  1 

69  1 

76  1 

33 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

1 

59  1 

60 

64 

68 

72  1 

75 

76  1 

77  1 

76 

72  1 

67  1 

62 

69  1 

33 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

1 

28  1 

37 

39  1 

45 

56  1 

65  1 

67  1 

68  1 

64  1 

53  I 

40  1 

35  1 

28  1 

33 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

1 

0  1 

0 

*  1 

1 

1  1 

4  1 

6  1 

8  1 

4  1 

1  1 

8  1 

8  1 

25  1 

33 

D/U  TEMP  GE  85  (F) 

1 

1 

1 

2  1 

6 

13  1 

22  1 

29  1 

30 

26  1 

13  1 

2 

1 

145  1 

33 

D/W  TEMP  LT  65  (F) 

1 

21  .1 

19 

14  1 

7 

1  I 

0  1 

8  1 

8  1 

« 

2  1 

9  1 

17  1 

90  1 

33 

D/W  TEMP  LT  55  (F) 

1 

9  j 

7 

4  { 

1 

0  I 

0  1 

8  1 

0  1 

8  1 

*  1 

2  1 

7  1 

30  1 

33 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1 

64  1 

43 

18  1 

# 

0  I 

0  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

41  1 

174  1 

33 

COOLING  DEGREE  DAYS 

1 

125  1 

132 

220  1 

298 

408  I 

484  1 

550  1 

562  1 

512  1 

420  1 

271  1 

170  1 

4152  j 

33 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

1 

56  1 

59 

60  I 

62 

68  I 

72  1 

73  1 

74  I 

74  j 

70  i 

66  1 

60  j 

66  1 

10 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

1 

60  1 

63 

65  1 

67 

71  1 

75  1 

76  1 

76  1 

76  1 

73  1 

69  1 

64  j 

70  1 

10 

99.95X  WCPA  (FT) 

1 

200  1 

250 

300  1 

200 

200  1 

150  1 

50  1 

100  1 

200  1 

200  1 

200  1 

150  1 

200  j 

10 

MEAN  REL  HUM  07  LST<X) 

i 

80.7  1 

80.7 

78.3  1 

75.4 

76.6  1 

79.3  1 

77.6  I 

78.4  1 

82.3  1 

82.9  1 

81.8  1 

78.9  I 

79.4  1 

10 

MEAN  REL  HUM  13  LST<X) 

1 

60.1  1 

61.5 

60.3  1 

56.1 

62.7  1 

67.6  1 

65.4  1 

65.5  1 

69.5  1 

66.6  j 

65.9  1 

62.6  1 

63.7  1 

10 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

T 

4.48| 

2.40 

7.38| 

5.36 

8.20 1 

6.03| 

3.611 

5.941 

8.681 

6.211 

5.54| 

2.76| 

8.681 

~~n 

MAX  PRECIP  (IN) 

1 

7.87j 

6.69 

11.431 

8.29 

23.321 

20.651 

13.711 

20.131 

23.531 

14.271 

11.051 

5.241 

87.521 

33 

MEAN  PRECIP  (IN) 

1 

1.90 

1.99 

2.351 

2.29 

6.831 

9.691 

6.83 1 

7.131 

8.561 

6.39 

2.751 

1.631 

59.101 

33 

MIN  PRECIP  (IN) 

1 

.11] 

n 

.17 

.05 

.08 

2.761 

1.651 

1.89 

2.241 

.521 

.07 

.131 

34.281 

33 

O/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

1 

7  1 

6 

6  I 

5 

11  1 

15  1 

16  1 

16  1 

18  1 

12  1 

8  1 

6  j 

126 

33 

D/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

1  1 

1 

1  1 

1 

«  1 

5  1 

4  1 

4  1 

5  1 

4  j 

2  1 

1  1 

33  1 

33 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

1 

0  1 

0 

0  1 

0 

0  ! 

8  1 

8  1 

8  i 

8  1 

8  1 

8  1 

8  i 

8  1 

33 

MAX  SNFL  (IN) 

1 

0 

0 

0 

0 

0  1 

8  1 

8 

8  1 

8 

8 

8 

8  1 

8  1 

33 

MEAN  SNFL  (IN) 

1 

0  1 

0 

0  1 

0 

0  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

33 

D/U  SNFL  GE  .1  (IN) 

1 

0  1 

0 

0  1 

0 

0  1 

8  1 

8  1 

8  1 

P  1 

8  1 

8  1 

8 

0  1 

33 

D/U  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

0  1 

0 

0  1 

0 

0  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

33 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

1 

0  1 

0 

0  1 

0 

0  1 

8  1 

0  1 

8  1 

8  1 

8  1 

0  1 

0  1 

0  1 

33 

PRVLNG  UND  DIR  (DEG) 

|$35-01|$08-10 

08-101 

08-10 

08-T0|$08-I0|t08-I0|$08-I0| 

S08-10I 

05-071 

05-07|$08-10|S08-10| 

10 

MEAN  UND  SPO  (KTS) 

1 

5  1 

6 

6  1 

6 

5  1 

4  1 

4  1 

4  1 

4  1 

5  1 

6  1 

5  1 

5  1 

10 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

1 

62  1 

39 

48  1 

48 

55  1 

49  1 

45  1 

50  1 

120  1 

69  1 

49  1 

39  1 

120  1 

32 

SKY  COVER  GT  5/10  (%) 

i 

38.0  1 

39.7 

36.0  1 

32.9 

37.0  1 

49.3  1 

48.0  1 

49.6  1 

51.0  1 

35.6  1 

37.0  1 

39.4  1 

41.4  1 

10 

D/U  THUNDERSTORMS 

1 

1  1 

1 

2  1 

2 

8  1 

14  1 

15  1 

16  1 

13  1 

5  1 

1  1 

1  1 

79  1 

39 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

1 

11  1 

9 

8  1 

6 

5  1 

3  1 

1  1 

1  1 

3  1 

6  1 

9  1 

8  1 

70  1 

39 

LEGEND:  ANN  =  ANNUAL  POR/YOR  =  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

D/W  =  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH  WCPA  =  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

&  =  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  #  =  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

**  =  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  $  =  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

*  =  DATA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 


100 


PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  OF  CEILING 

AND  VISIBILITY 

MONTH 

JAN  1 

FEB  1 

MAR  1 

APR  1 

MAY  1 

JUN  1 

JUL  j 

AUG  1 

SEP  1 

OCT  ) 

NOV 

1 

DEC 

ANN 

!  YOR 

1 

LST 

1 

1 

1 

1 

1 

00 

-  02 

5.5  1 

4.0 

3.9  1 

1.6  1 

1.7  1 

2.3  1 

1.2 

1.3  1 

2.7  1 

1.7 

4.1 

1 

5.4 

2.9 

10 

03 

-  05 

9.0  1 

7.4 

6.0  1 

3.9  1 

3.1  1 

1.7  1 

1.4 

2.0  1 

2.3  1 

3.4  1 

5.9 

1 

8.7 

4.6 

10 

CIG 

06 

-  08 

9.2  1 

9.5 

6.7  j 

5.3  1 

3.8  1 

1.8  1 

1.3 

2.5  1 

1.7 

2.4 

6.2 

1 

8.6 

4.9 

10 

LT  3000  FT 

09 

-  11 

5.2  1 

7.1  1 

7.3  1 

3.8  1 

4.6  I 

3.9  1 

2.5 

3.2  1 

2.7 

1.8 

4.6 

1 

6.3 

4.4 

10 

AND/OR 

12 

-  14 

4.9  1 

4.9  1 

6.5  I 

3.3  1 

3.7  1 

4.4  j 

1.8 

2.3  1 

3.1 

2.9 

5.0 

1 

4.7 

4.0 

10 

VSBY 

15 

•  17 

4.8 

3.9 

6.0  1 

2.3  1 

1.8  1 

4.3  j 

1.7 

2.0  1 

2.9 

2.4  1 

3.8 

1 

3.7 

3.3 

10 

LT  3  HI 

16 

-  20 

4.5  1 

3.2  1 

3.1  1 

2.3  j 

2.7  1 

2.4  1 

1.6 

2.4  1 

2.6 

2.0  1 

4.1 

1 

4.0 

2.9 

10 

21 

-  23 

4.1 

3.1  1 

2.2  1 

2.4  j 

1.2  j 

2.1  i 

1.1 

1.3  1 

2.3 

1.7  1 

3.3 

1 

3.3 

2.3 

10 

ALL 

5.9  1 

5.4  1 

5.2  1 

3.1  1 

2.8  j 

2.9  1 

1.6 

2.1  1 

2.5  1 

2.3  1 

4.6 

1 

5.6 

3.7 

10 

00 

-  02 

4.0  1 

1.8  1 

•5  1 

•7  1 

•5  1 

•3  1 

.2 

•3  1 

.9  1 

1.1  1 

1.9 

1 

3.0 

1.3 

10 

03 

-  05 

7.2  1 

4.2  1 

1.9  1 

2.7  1 

1.3  1 

•6  I 

.2 

•9  1 

1.1  1 

2.0  1 

2.8 

1 

5.8 

2.5 

10 

CIG 

06 

-  08 

7.6 

6.2  1 

3.1  I 

3.2  1 

1.3  1 

1 

.4 

1.0  1 

•9 

1.4  1 

3.3 

1 

6.2 

2.9 

10 

LT  1500  FT 

09 

-  11 

3.1 

3.4 

2.0  j 

.9  1 

1.4  1 

.9  1 

.6 

1.3  1 

•7  1 

.6  1 

2.4 

1 

4.0 

1.8 

10 

AND/OR 

12 

-  14 

2.3  1 

1.5  1 

1.3  I 

•3  1 

•5  1 

.8  j 

.2 

.6  1 

1.0  j 

•5  1 

.9 

1 

2.0 

1.0 

10 

VSBY 

15 

-  17 

2.0 

1.6  1 

•9  I 

.3  1 

.9  1 

1.3  j 

.6 

.8  1 

1.1 

.6  j 

1.3 

1 

2.3 

1.1 

10 

LT  3  HI 

18 

-  20 

2.2  1 

1.5  1 

.6  I 

•9  1 

.6  j 

.7  1 

.2 

.4  1 

1 

•3  1 

1.7 

1 

1.9 

.9 

10 

21 

-  23 

1.8  1 

.9  1 

•5  I 

1 

1 

.8  j 

.2 

1 

-3  1 

1 

1.8 

1 

1.4 

.8 

10 

ALL 

3.8  1 

2.7  1 

1.4  1 

1.2  1 

.8  1 

•7  1 

.3 

1 

•8  1 

•9  1 

2.0 

1 

3.3 

1.5 

10 

" 

00 

•  02 

2.5  1 

1.5  1 

.4  1 

•3  1 

•1  1 

•2  1 

.1 

•  3  1 

■1  I 

•  4  1 

.8 

1 

3.0 

.8 

10 

03 

■  05 

5.5  1 

3.5  1 

1.5  1 

2.3  1 

1.1  1 

•1  1 

.1 

.0  1 

•2  I 

1.3  1 

1.7 

1 

4.9 

1.8 

10 

CIG 

06 

-  08 

6.3  1 

4.9  1 

2.2  1 

2.1  1 

.8  j 

.0  1 

.3 

.4  j 

I 

1.1  1 

2.6 

1 

4.9 

2.2 

10 

LT  1000  FT 

09 

•  11 

2.3  1 

2.6  1 

•  9  1 

•3  1 

•5  1 

•1  1 

.4 

•8  1 

•2  I 

•4  1 

1.2 

1 

2.9 

1.0 

10 

ANO/OR 

12 

-  14 

1.0  1 

.4  1 

•5  1 

•3  1 

•2  1 

.6  j 

.1 

•3  1 

.6  I 

.1  1 

.2 

1 

1.1 

.4 

10 

VSBY 

15 

■  17 

.8 

.8  1 

•2  1 

•2  1 

.9  1 

•7  1 

.3 

.2  1 

•7  I 

•3  1 

.4 

1 

1.5 

.5 

10 

LT  2  HI 

18 

-  20 

•2  1 

•  3  1 

•2  1 

•2  1 

•  2  1 

.1 

•1  I 

•2  I 

•1  I 

.9 

1 

1.3 

.4 

10 

21 

-  23 

1.0 

1 

•2  1 

•  3  1 

•2  1 

.6  1 

.2 

•2  I 

•2  I 

•4  I 

1.0 

1 

1.3 

.5 

10 

i 

ALL 

2.5  1 

1.8  1 

.8  1 

.8  1 

1 

•3  1 

.2 

•3  I 

•3  I 

•5  I 

1.1 

1 

2.6 

1.0 

10 

1 

00 

•  02 

1 

•7  1 

•2  1 

.0  1 

•9  1 

.0  1 

.0 

.9  I 

.0  I 

.0  I 

.0 

1 

.3 

.1 

10 

i 

I 

03 

•  05 

1.3  ( 

2.1  1 

•9  1 

•9  1 

•3  1 

.0  I 

.0 

•0  I 

.0  I 

•1  1 

.3 

1 

1.2 

.6 

10 

1 

1 

CIG 

06 

-  08 

2.0  1 

2.2 

.6  1 

.3  1 

•2  j 

•9  1 

.0 

•9  I 

•1  1 

•1  1 

.e 

1 

1.0 

.6 

10 

1 

1 

LT  200  FT 

09 

-  11 

•2  1 

1 

.0  1 

.0  1 

.1  1 

.0  1 

.0 

•2  I 

.0  1 

•0  1 

.c 

1 

.1 

.1 

10 

1 

ANO/OR 

12 

•  14 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

■0  1 

.9  ! 

.9  1 

.0 

.9  i 

.9  1 

•9  1 

.0 

.0 

.0 

10 

1 

VSBY 

15 

•  17 

.0  1 

•1  1 

■9  1 

•0  1 

•9  1 

.1  1 

.1 

.0  i 

•2  1 

■9  1 

.0 

1 

.0 

.0 

10 

1 

LT  1/2  MI 

18 

-  20 

.0  1 

.0  1 

•0  1 

•  1  1 

•1  1 

•1  1 

.0 

.9  I 

•1  I 

■0  1 

.0 

1 

.0 

.0 

10 

1 

21 

-  23 

-0  1 

•0  1 

.0  1 

•9  1 

•1  1 

.0  1 

.0 

■9  I 

•0  I 

•0  1 

.0 

1 

.0 

.0 

10 

1 

i 

ALL 

.5  1 

•7  1 

•2  1 

•2  1 

•1  1 

•9  1 

.0 

•9  I 

•1  I 

.9  j 

.1 

1 

.3 

.2 

10 

1 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR 

THE  PERIOD  1900  ■  1986; 

! 

1 

HR/TS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY  JUN 

JUL 

AUG 

..cP 

OCT 

NOV 

ANN 

1 

60NM 

0/0 

0/1 

0/0 

0/0 

0/0  1/1 

0/1 

4/5 

8/1 

12/4 

0/0 

25/13 

1 

120NH 

0/0 

0/1 

0/0 

0/0 

0/1  1/2 

2/2 

11/10 

13/8 

14/8 

0/0 

41/32 

1 

240NM 

0/0 

0/1 

0/0 

0/0 

1/2  5/8 

4/6 

21/29 

19/21 

21/25 

4/3 

1 

75/95 

1 

1 

REMARKS  ;  NONE  1 

1 

1 

1 

1 

1  • 
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AMS 

Station  Mamet 

JACKSOnriLLB  lAP  FL 

Field  Bier: 

30  ft 

CLIMATIC  BRIBE 

Lat 1 tude/Longl tude : 

N30  30  H081  N1 

Stotlon  MSC: 

722060 

Hourly  Obo  PGR: 

Apr  77  to  Mar  87 

Call  Slpi: 

KJAX 

October  1987 

Summary  of  Day  PORt 

Jan  AS  to  Mar  87 

LST  -  OIT  -5 

Supersedes : 

Mar  1982 

1  JAN  1  PBB  1  MAR  1  APR  1  MAT  1  JW  1  JUL  1 

AUG  1  SB>  1  OCT  (  MOV  1  DBC  1  ANN  1  YOR 

XTRM  MAX  TEMP 

•F 

MEAN  MAX  TEMP 

•F 

MEAN  TEMP 

•F 

HEAN  MIN  TEMP 

•F 

XTRM  MIN  TEMP 

•F 

D/H  TEMP  >  95* 

F 

D/W  TEMP  >  90» 

F 

D/H  TEMP  <  AO" 

F 

D/H  TEMP  ^  32" 

F 

VPR  PRESS  (" 

Hg) 

MEAN  DEWPOINT 

•F 

99.951  WCPA 

Ft 

MEAN  RH  07  LST 

% 

HEAN  RH  13  LST 

t 

MAX  2AHR  PRECIP  " 

MAX  PRECIP 

N 

MEAN  PRECIP 

n 

MIN  PRECIP 

If 

D/H  PRECIP  >  . 

01" 

D/H  PRECIP  i  . 

5" 

MAX  2AHR  SNFL 

If 

MAX  SNFL 

n 

MEAN  SNFL 

tf 

D/H  SNFL  >  .1" 

D/H  SNFL  >  1;5 

n 

MEAN  HND  DRCTN 

MEAN  HND  SPD 

Kts 

MAX  HND  SPD»» 

Kts 

MEAN  CLD  CVR  1 

0th 

D/W  TSTORNS 

D/H  FOG  VS8Y  <7al 

Legandi  ANN  -  Annual  YOB  -  Yaara  of  raoord  FOR  -  Period  of  record 

D/W  -  Hean  niaber  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maxlnun)  pressure  altitude 

§  •  Based  on  less  than  full  nonths  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5X,  as 
**  •  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  •  Data  not  arallable  $  -  Percentage  of  calm  winds  ^  mean  direction 


REMARKS  t 


Hurrloanes/troploal  storms  observed  < 1900-1 985) « 


FS 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

within 

60NM 

?7o 

0/0 

0/0 

0/2 

0/2 

1/1 

371* 

1/5 

271* 

0/0 

Within 

120NN 

0/0 

0/0 

0/0 

0/3 

1/5 

2/A 

.  6/15 

3/11 

5/9 

1/0 

Within  2A0NN 

0/1 

0/0 

0/0 

1/5 

3/13 

8/10 

17/2A  18/28 

11/22 

2/0 
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A  W  S 

Station  Naoe: 

JACKSONVILLE  UP  FL 

Field  EIot: 

30  ft 

CLIHATIC  BRIEF 

Latl tude/Longl tude: 

N30  30  H081  A1 

Station  MSC: 

722060 

Hourly  Obs  PGR: 

Apr  77  to  Har  87 

Call  SI91: 

KJAX 

October  1987 

Suaaary  of  Day  POR: 
LST  -  CHT  -5 

Jan  A8  to  Har  87 

Superaedea: 

Mar  1982 

PERCENT  OCCURRENCE  PREQUENCT  OF  CEILlNCyVISlBlLrrY 


I  I^T  I  JAN  I  FEB  I  HAR  I  ikPR  I  KAX  I  JUI  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ARM  I  TOR 


CIG/VSBX 

09-11 

LESS  THAN  12-1M 
15-17 

3000/3 


CIG/VSBX 


LESS  THAN 


1 500/3 


CIG/VSBX 


LESS  THAN 


1000/2 


CIG/VSBX 


LESS  THAN 


200/iJ 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-U 

15-17 

18-20 

21-23 

00-2H 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1  A 
15-17 
18-20 
21-23 
00-2  A 


09-11 
12-1  A 
15-17 
18-20 
21-23 
00-2  A 
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IC*N  CLDNl(TeKTHS) 


ic^Y  wear  Tufft.,  gi^ORta* _ 

PERIOO  X9A5-T0B 

H  'Jk  33  w  81  1*6 

FIELO  ELEVWTKM:  >•  ft 

PRECIPlWION(in) 


9!*  fl7  j  7a 
.93  d3 
aa  7d 


.si 

I  h  ll  i;  li  I 


iUBI 


|CI3l9C!IBII9!99ECI9SSi' 


II 


MAXIMUM 

90j 

i 

1 

‘PA9r£3r  Mll£  COnVIifllGO  TO  KMOrs. 

*SUM<<IS£  TO  SUMScT  ONLY. 

MTA  IS  FROM  me  1970  NOAA/eDS  LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA  SUMMARY. 

SUB  kiM\  ws  CLIMATIC  BHier  TOR  KEY  WEST  NAS  B  FA  3A  W  81  »1  TOR  RliPRESairAIIV8  FLYIIIG  _ 

rCIEs  MOATA  NOT  AVAiLASlE.  ILESS  TH«N  0.5  DAY.  0.5  ON  8.05  INCH.  ON  0.5  PCNO^  C%)  AS  APPLICABLE 


PLYWO  WEATHER  (%PREO)'  HOURS  <LST) 


ICi3i^3i 


5  1953-^fl 


H  2I>  34  W  81  111 


TEMPeR4TURE(^)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


S  slilSi: 


82  73  64 
86  .75  « 

77  .69 
81  .71 
76  [66 


PULD  ELEVATION: 


90  80 


JAM  FQ  MAR 
MlMBtJI  OBSliaiveD  WRHIR;  A/B  A/B  A/B 

(FOR!  1900.1970)  60  m  0/0  1/0  0/0 
(A)  HUHRiCAREs/TROPiiaLL  arroRMS  lao  MM  0/0  1/0  0/0 
(b)  HURRICANES  ONLY  240  HH  O/O  l/O  O/O 

RUSSUO  FOR:  HRLY  AND  DAILY  5307'^8ll.  IHCUIDES 


"DATA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  THAN  0.5  OAT. 


FLYING  WEATHER  (%FNEO)i  HOURS  (LST) 


IK3I3I 


APR  MAY  JUM  JUL  AUC  SEP  OCT  MOV  DEC  ANN 
A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

0/0  1/0  S/2  0/0  3/1  15/9  13/11  --/^  0/0  ‘*0/25 
0/0  1/0  5/2  0/0  5/i  83/13  81/17  3/8  0/0  59/36 
0/0  2/1  13/4  d/4  20/10  40/21  36/23  10/4  O/O  I30/67 
RAVy  LCD  1969. 


0.5  OR  0.05  INCH.  OR  0.5  PERCENT  (5)  AS  APPLICADLE. 


CIG 
than 
3000  fact 
and/or 
VSBY 

loci  than 
3  ailct 


CIO 

Icca  than 
1500  fact 
and/or 
VSBY 

laaa  than 

3  aillaa 


CXO 

lata  than 

1000  fact 
and/or 


laaa  than 
a  allac 


CIO 

laaa  than 
aoo  faat 
and/or 


laaa  than 
i  alia 


— QOifla _ 


EiSl'sipi 

SgSBi 

‘laaKHi 
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•R  conn  «r  s/10  (*|  u.t  ss.t  41.4  ».s  ii.s 

D/O  SOUHDIMROon  I  1  3  }  S 

o/a  roo  (SWT  »  7  Wl  14  ll  ll  7  s 


0/0  •  Hum  murnta  or  mto  om 
4  -  OMw  OR  im  TiMii  rvu  Noinu 
••  -  iirawiTMraawo  raw  nwo 
•  •  ONm  lot  OSMUWU 


NH/nio  •  ratioo/KMu  or  urmd 

■CrA  •  HORR  CWl  MMIHUH  riUMURS  UTITUO 

r  •  ins  nm  o.s  oats  or  traci  a«  ArroicAau 
S  •  rncsRrAas  or  calm  oiror  sRmnR  miw  or  oquai.  to  i 
oiRB  DimcrioR 


I  ■»*»  I 


DSC 


ARlf  I  YOU 


pDcxirr  occumbucs  fmoubict  or  ctxLtiio  ahd  viixiiLm 
j  IMI  I  Am  [  MAY  I  JUN  )  JUI.  |  AW  }  Mr  }  OCT  |  HOV 


CIO 

LT  3000  rr 
W/OR 

MW 

Iff  3  m 

IffX 

00-03 
03  -  05 
00-00 
Oi  -  11 
13  -  14 
15  -  17 
10  -  20 
31  -  33 
ALL 

1 

9.2 

13.7 

10.3 

9.1 

5.0 

5.7 

0.2 

5.7 

0.9 

4.1 
5.0 
9.3 

4.2 

1.7 

1.7 

3.0 

2.0 

4.0 

2.2 

3.0 

5.0 

2.3 

1.2 

.0 

1.5 

1.2 

2.3 

1.. 

2.3 
4.0 
1.0 
1.2 

1.4 

2.7 

2.0 

2.0 

.0 

I;? 

.4 

1.1 

2.3 

2.4 
.1 

1.3 

1.0 

2.4 

3.3 
3.0 

2.3 
2.0 

3.2 

1.1 

3.4 

2.0 

3.2 

3.3 

2.3 
2.2 
3.0 

2.4 
1.7 

2.5 

4.1 

7.3 

10.9 

4.4 

3.0 

2.3 

3.0 

2.0 

5.2 

9.0 

14.1 

17.1 
12.0 

0.9 

4.0 

5.9 

6.3 

9.7 

H 

10 

ID 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

00-03 

13.9 

10.3 

5.5 

3.4 

1.4 

.3 

.1 

1.1 

1.0 

2.S 

6.0 

10.9 

<.7 

10 

03  -  05 

21.1 

15.0 

9.0 

4.2 

2.5 

1.4 

.4 

1.2 

2.2 

0.1 

9.1 

14.0 

10 

CIO 

00-00 

20.2 

20.3 

12.4 

0.0 

3.7 

2.0 

.0 

2.0 

2.7 

9.9 

13.2 

10.0 

10 

LT  1500  rr 

Of  -  11 

If.O 

13.7 

S.4 

3.4 

1.2 

.7 

.1 

1.1 

1.0 

0.2 

i.l 

11.0 

9 

10 

AIB/OR 

12  -  10 

m 

3.1 

3.1 

.0 

.4 

.4 

.3 

.0 

1.0 

1.0 

3.1 

4.5 

9 

10 

MW 

IS  -  17 

ma 

3.7 

2.4 

.4 

.1 

.0 

i.i 

.0 

2.0 

.0 

1.9 

4.7 

9 

10 

U  3  M 

10  -  20 

Kfi] 

4.5 

1.7 

.9 

.4 

1.0 

1.0 

1.0 

1.1 

.5 

3.1 

9.1 

9 

10 

31  -  » 

■si 

7.9 

2.0 

1.4 

.5 

.7 

.1 

.3 

1.0 

1.9 

3.9 

4.1 

^E  9 

10 

ALL 

11.7 

9.7 

5.3 

2.4 

1.3 

1.1 

.5 

1.2 

1.0 

3.7 

O.I 

9.4 

«.6 

10 

00  -’o3 

11.5 

0.9 

3.7 

1.0 

.9 

.3 

.0 

.3 

1.0 

2.0 

3.0 

0.3 

3.J 

10 

03  -  05 

17.1 

11.0 

5.9 

2.0 

2.0 

1.1 

.0 

.0 

1.1 

4.6 

7.2 

12.7 

10 

CIO 

00-00 

21.7 

15.7 

7.5 

3.3 

1.0 

1.4 

.2 

.0 

1.7 

0.2 

11.3 

13.1 

^E  9 

10 

Iff  1000  fT 

Of  -  11 

15.4 

9.9 

3.3 

1.1 

.2 

.O 

.0 

.6 

1.3 

4.0 

5.3 

0.3 

^E  9 

10 

»m/0K 

12  -  14 

■SI 

2.0 

1.0 

.7 

.3 

.1 

.1 

.5 

.2 

.9 

1.4 

3.2 

^E  9 

10 

MW 

IS  -  17 

1.5 

.0 

.2 

.0 

.2 

.3 

.0 

1.1 

.1 

1.1 

3.0 

^E  9 

10 

Iff  a  HI 

10  -  20 

2.1 

.0 

.1 

.3 

1.0 

.3 

.6 

.2 

.3 

1.3 

2.0 

^E  9 

10 

31  -  33 

■81 

4.0 

1.1 

.3 

.5 

.7 

.1 

.2 

.3 

.4 

1.3 

0.2 

^E  9 

10 

ALL 

11.0 

0.0 

3.0 

1.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.9 

2.0 

4.1 

7.2 

3.2 

10 

00-02 

4.3 

1.7 

1.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1.0 

.0 

10 

0]  -  05 

6.0 

3.0 

1.4 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.9 

3.9 

1.4 

10 

CIO 

00-00 

f.t 

3.2 

2.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

2.4 

3.0 

1.0 

10 

Iff  300  rr 

Of  -  11 

4.0 

1.4 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

.7 

1.0 

.6 

10 

ARD/OR 

13  -  14 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

MW 

IS  -  17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

10 

Iff  i/j  m 

10  -  20 

.1 

.2 

.0 

•0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.1 

10 

31  •  33 

1.3 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.7 

.4 

10 

ALL 

3.3 

1.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1.0 

,7 

10 

1— tganri/CTortCAA  wow  omoivb  roM  n  mioo  •  xroo  -  xrw 


01/M 

2AR 

m 

NM 

ATR 

MAT 

Jim 

JVL 

AUO 

otr 

OCT 

■TV 

DCC 

wn 

OOfW 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

1/4 

0/2 

5/4 

4/3 

0/3 

1/0 

0/0 

17/10 

laom 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/1 

3/5 

3/5 

12/15 

9/9 

9/9 

1/0 

0/0 

37/44 

a40IM 

0/0 

0/1 

0/0 

0/0 

1/4 

0/10 

5/12 

19/22 

19/33 

20/20 

2/1 

0/0 

72/117 

I  f 


109 


Ill 


»^”»(TEWrHS) 
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Iff  AN  CLONS(TEIfrHS} 


STATION:  MIAMI  INTL  FL  USA 
LOCATION:  aS^tS-N,  80»18'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR , 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION  # :  722020 

ELEVATION  (FEET):  11 

1988  PERIOD:  JAN  73  ~  DEC  83 

• 

ICAO  ID:  KMIA 

LST  -  GMT  -5 

SOURCE 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1  1.  TEMPERATURE  CF) 

EXTREME  MAX 

2 

86 

89 

90 

96 

9N 

95  96 

98 

95 

92 

89 

86 

98 

MEAN  DLY  MAX 

1 

75 

76 

79 

82 

85 

87  89 

88 

87 

8N 

80 

77 

82 

MEAN 

1 

68  • 

69 

73 

76 

79 

82  83 

83 

82 

79 

7N 

70 

76 

MEAN  DLT  MIN 

1 

60 

61 

66 

70 

73 

76  77 

77 

77 

73 

68 

63 

70 

EXTREME  MIN 

2 

3N 

35 

37 

N2 

55 

65  69 

68 

69 

5N 

39 

3N 

3N 

0  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

# 

1 

1 

3  7 

5 

3 

* 

0 

0 

20 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  7  0 

1 

0 

0 

0 

- 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1  2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

2 

6.7 

6.6 

N.O 

N.6 

18.5 

22. N  8.5 

IN.  6 

11. N 

16.8 

N.6 

N.3 

22.  N 

MEAN 

2 

2.8 

2.3 

2.N 

1.7 

6.7 

12.3  6.N 

7.3 

8.N 

8.3 

2.0 

1.6 

62.2 

MINIMUM 

2 

.5 

.1 

.N 

.1 

.N 

5.5  N.5 

3.6 

5.1 

2.9 

.1 

.1 

.1 

MAX  2«  HR 

2 

2.N 

N.5 

2.1 

1.7 

N.N 

N.7  2.7 

2.8 

N.1 

5.7 

2.5 

1.8 

5.7 

#  DAYS  >  0.01 

2 

9 

6 

6 

5 

11 

19  17 

18 

17 

15 

8 

6 

137 

#  DAYS  y  0.5 

2 

2 

2 

1 

1 

N 

7  N 

5 

6 

5 

1 

1 

39 

3.  SNOWFALL 

( INCHES) 

MEAN 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  21)  HR 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >0.1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  1s5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

1  1).  MEAN  REUTIVE  HUMIDITY  (»)  /  VAPOR  PRESSURE  CHg)  /  DEWPOINT  (‘D 

1  RH  (06  LST) 

1 

83 

83 

82 

78 

83 

87  86 

88 

88 

85 

8N 

83 

8N 

■  RH  (IN  LST) 

1 

58 

56 

55 

53 

60 

65  62 

66 

67 

62 

61 

58 

60 

I  VAPOR  PRESS 

2 

.53 

.N9 

.55 

.60 

.69 

.79  .82 

.83 

.83 

.73 

.58 

.52 

.66 

1  DEWPOINT 

1 

57 

57 

61 

63 

68 

72  73 

7N 

7N 

69 

6N 

59 

66 

1  5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95)1  HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

NNW 

E 

ESE 

E 

E 

E  ESE 

E 

E 

E 

E 

N 

E 

MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN) 

1 

8 

11 

19 

12 

n 

9  9 

9 

9 

9 

10 

8 

10 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS) 

1 

8 

9 

9 

10 

9 

7  7 

7 

7 

8 

9 

8 

8 

MAX  (PK  GST) 

1 

N1 

N2 

NN 

NO 

5N 

36  N7 

N1 

36 

33 

37 

38 

5N 

PRESSURE  ALT 

1 

200 

250 

350 

250 

150 

100  50 

200 

250 

150 

100 

150 

350 

1  6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORie  / 

FOG  /  BLOWING  SAND  A  DUST  (BNBD) 

1  CLD  COVER 

1 

N 

N 

N 

N 

N 

5  5 

5 

5 

N 

N 

N 

N 

■  DAYS  TSTMS 

1 

1 

2 

1 

3 

8  13  IN 

16  IN 

N 

1 

2 

IS 

■  DAYS  FOG  <  7 

1 

7 

6 

5 

3 

2 

1  1 

1 

1 

3 

1) 

5 

39 

■  DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

e  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

113 


REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.51,  AS 
APPLICABLE  $  -  <  CALM  >  PVLC  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E. ,  <  2V  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  RUSSWO  POR:  HOURLY  AND  DAILY  OBS:  4801-7007 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (»  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

13 

7 

.7 

5 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

03-05 

LST 

9 

13 

8 

7 

7 

3 

3 

5 

3 

5 

10 

9 

7 

06-08 

LST 

9 

14 

10 

8 

9 

4 

2 

5 

4 

7 

10 

11 

8 

09-11 

LST 

10 

16 

19 

14 

22 

15 

15 

14 

13 

13 

12 

10 

14 

12-14 

LST 

15 

18 

26 

19 

25 

18 

15 

15 

18 

15 

16 

15 

18 

15-17 

LST 

9 

13 

15 

11 

14 

10 

7 

9 

8 

9 

10 

10 

11 

18-20 

LST 

6 

9 

6 

6 

8 

5 

3 

5 

6 

6 

6 

8 

6 

21-23 

LST 

6 

10 

4 

5 

5 

3 

2 

4 

4 

6 

6 

6 

5 

ALL  HOURS 

9 

13 

12 

9 

12 

8 

6 

7 

8 

8 

10 

9 

9 

CO 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1 500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

4 

2 

1 

1 

* 

« 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

03-05 

LST 

5 

7 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

3 

3 

06-08 

LST 

5 

7 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

5 

3 

09-11 

LST 

4 

6 

2 

2 

3 

1 

# 

2 

1 

2 

3 

4 

3 

12-14 

LST 

3 

4 

1 

1 

2 

2 

# 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

15-17 

LST 

2 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

2 

18-20 

LST 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

f 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

21-23 

LST 

2 

3 

* 

1 

1 

1 

* 

1 

# 

1 

2 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

5 

2 

2 

2 

1 

# 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

9.  > 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

3 

1 

* 

1 

0 

0 

# 

« 

1 

1 

2 

1 

03-05 

LST 

4 

5 

1 

1 

1 

f 

* 

1 

# 

1 

3 

3 

2 

06-08 

LST 

4 

5 

2 

2 

2 

* 

# 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

09-11 

LST 

3 

3 

1 

1 

1 

# 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

12-14 

LST 

2 

1 

* 

1 

« 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

15-17 

LST 

1 

2 

1 

* 

0 

1 

* 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

1 

1 

# 

# 

0 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

1 

1 

0 

0 

« 

0 

1 

0 

# 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

3 

1 

1 

* 

« 

1 

1 

« 

1 

1 

2 

2 

10. 

FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

0 

0 

0 

* 

03-05 

LST 

1 

1 

# 

f 

0 

0 

# 

0 

0 

« 

0 

1 

# 

06-08 

LST 

1 

1 

» 

1 

e 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

« 

09-11 

LST 

* 

f 

0 

0 

0 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

« 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

18-20 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

21-23  LST 

ALL  HOURS 

0 

* 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

s 

0 

0 

0 

# 

? 

i 

? 

lU 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SlffWARY 


STATION:  MIAMI  INTL  FL  USA 
LOCATION:  80»17.5'W 

PREPARED  BT;  USAFETAC/TCR .  DEC  1986 


STATION  f:  722020 
ELEVATION  (FEET):  H 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


ICAO  ID:  KMIA 
LST  -  a<T  -8 


1 .  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(J  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

# 

# 

0 

1 

03-05  LST 

A 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

3 

2 

# 

» 

0 

1 

06-08  LST 

# 

« 

0 

0 

1 

2 

1 

2 

2 

« 

# 

0 

1 

09-11  LST 

# 

0 

,* 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

# 

f 

0 

1 

LST 

# 

# 

0 

1 

1) 

7 

6 

8 

7 

1 

0 

0 

3 

15-17  LST 

« 

9 

0 

1 

3 

7 

5 

6 

5 

1 

0 

0 

2 

18-20  LST 

# 

0 

1 

1 

2 

1) 

3 

3 

A 

2 

# 

0 

2 

21-23  LST 

# 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

0 

# 

1 

ALL  HOURS 

# 

0 

0 

1 

2 

3 

3 

A 

3 

1 

# 

0 

2 

2.  >  FREQ  OF  RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

6 

2 

1 

2 

A 

3 

A 

5 

A 

A 

3 

3 

03-05  LST 
06-08  LST 

2 

5 

3 

3 

1) 

A 

3 

5 

5 

5 

5 

3 

A 

3 

5 

3 

2 

5 

5 

3 

7 

5 

A 

A 

2 

A 

09-11  LST 

5 

D 

3 

3 

5 

7 

A 

8 

7 

5 

3 

3 

5 

12-11)  LST 

1) 

5 

3 

i) 

8 

11 

6 

9 

10 

6 

5 

3 

6 

15-17  LST 

1) 

7 

1) 

3 

10 

13 

7 

9 

9 

7 

A 

A 

7 

18-20  LST 

3 

7 

3 

3 

8 

10 

6 

7 

8 

6 

A 

A 

6 

21-23  LST 

3 

6 

2 

3 

1) 

6 

3 

A 

A 

A 

5 

2 

A 

ALL  HOURS 

3 

6 

3 

3 

6 

8 

A 

7 

6 

5 

A 

3 

5 

3.  9  FREQ  OF  SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS; 

00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-m  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


FEB 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


MAR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


APR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


MAY 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


JUN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


JUL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AUG 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


SEP  OCT  NOV  DEC 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 


ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


<t.  %  FRBQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCUJDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-1 H  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

# 

# 

* 

» 

t 

1 

2 

1 

1 


FEB  MAR 

«  1 

1  1 

»  # 

#  0 

«  1 

I  I 

1  2 

1  1 


APR  MAY  JUN 

1  »  1 

#  #  # 

1  0  # 

#  #  » 

1  #  t 

2  1  1 

2  1  1 

1  1  1 

1  i  1 


JUL  AUG  SEP 

1  1  1 

#  #  # 

i  1  # 

f  1  # 

#  1  # 

#  1  # 

1  2  1 

1  1  # 

1  1  # 


OCT  MOV  DEC 

#  1  # 

#  #  i 

«  «  f 

Off 


ANN 

1 

» 

« 

# 

# 

1 

2 

1 

1 


115 


REMARKS:  •  -  DATA  NOT  AVAILABLE.  #  -  0.0  <  0.5.  MI  •  STATf.'TE  MILES 

-  BASED  ONLY  ON  AVAIUBLE  DATA.  I.E..  <  2‘i  HRS/DAY  OR  ;  12  MOWTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  TOR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  AIRPORT  CLIMATOLOGICAL  SWWARY,  1965-1974,  NOAA 

3. 


5.  i  FREQ  OF  CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

2 

1 

» 

» 

0 

0 

# 

0 

0 

A 

2 

1 

03-05  LST 

4 

4 

1 

1 

1 

f 

« 

1 

0 

1 

2 

2 

1 

06-08  LST 

4 

4 

2 

z 

2 

« 

# 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

09-11  LST 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

0 

1 

V 

0 

2 

2 

1 

12-14  LST 

2 

1 

» 

* 

1 

1 

* 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

15-17  LST 

1 

1 

1 

# 

» 

1 

# 

1 

0 

1 

A 

1 

1 

18-20  LST 

# 

1 

0 

0 

1 

# 

« 

0 

# 

1 

1 

1 

21-23  LST 

1 

t 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

1 

1 

A 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

1 

1 

f 

« 

1 

0 

0 

1 

2 

1 

6.  t  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

> 

» 

0 

0 

0 

# 

0 

f 

# 

1 

A 

03-05  LST 

2 

2 

1 

1 

1 

« 

# 

« 

0 

1 

1 

1 

1 

06-08  LST 

2 

3 

1 

1 

2 

0 

» 

# 

0 

* 

2 

3 

1 

09-11  LST 

1 

1 

» 

» 

1 

* 

0 

1 

0 

# 

1 

1 

1 

12-14  LST 

1 

1 

* 

« 

1 

« 

« 

1 

1 

1 

A 

« 

1 

15-17  LST 

1 

1 

1 

# 

# 

» 

* 

1 

0 

# 

A 

A 

A 

16-20  LST 

» 

# 

# 

0 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

A 

A 

A 

21-23  LST 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

A 

1 

A 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

« 

1 

f 

# 

0 

0 

A 

1 

1 

1 

7.  i  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

A 

A. 

03-05  LST 

1 

2 

# 

* 

» 

0 

# 

0 

0 

A 

A 

1 

A 

06-08  LST 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

« 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

09-11  LST 

# 

1 

# 

1 

> 

f 

0 

0 

0 

A 

A 

1 

A 

12-14  LST 

0 

# 

0 

« 

1 

0 

f 

0 

1 

0 

A 

0 

A 

15-17  LST 

0 

» 

0 

* 

0 

0 

« 

0 

0 

A 

0 

A 

A 

18-20  LST 

0 

t 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

21-23  LST 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

ALL  HOURS 

f 

1 

# 

* 

# 

« 

# 

0 

0 

A 

A 

1 

A 

8.  »  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

03-05  LST 

f 

1 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

A 

06-08  LST 

» 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

A 

A 

09-11  LST 

« 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

c 

0 

u 

0 

0 

A 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

» 

f 

> 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

A 

A 

A  U  S 


I  STATION  NAME:  NASA  SHUTTLE  LANOiNG  FACILITY  FL 
I  LATnUDE/LONGITUOE:  28  37  N  060  AT  U 
CLIMATIC  BRIEF  |  HOURLY  OSS  POR:  NOV  76  *  OCT  86 

I  SUNNARY  OF  DAY  POR:  MAR  76  •  OCT  88 
I  HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LSI 
JAN  89  I  LST  TO  UTC;  +05 


FIELD  ELEV:  9  FT 
STATION  HSC:  747945 
CALL  SIGN:  X66 

SUPERSEDES:  JUN  81 


i’ 

MONTH 

JAN 

FEB 

,  1 

APR 

MAY 

JUN 

JU,.  1 

AUG  1 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN  1 

YOR 

1 

EXTRH  MAX  TEMP  (F) 

85 

67 

90  1 

91 

93 

98 

97  1 

97  I 

94 

95 

89 

85 

98 

10 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

67 

70 

74 

79 

03 

80 

90  1 

89  1 

87 

83 

77 

72 

80 

10 

MEAN  TEMP  (f) 

58 

62 

66  1 

70 

75 

80 

82  i 

82  1 

80 

25 

70 

64 

72 

10 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

48 

52 

56  t 

60 

66 

72 

73  I 

74  1 

73 

68 

62 

55 

64 

10 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

19 

52 

29  i 

40 

48 

53 

55  ) 

64  1 

57 

*7 

52 

22 

19 

10 

D/U  TEMP  GE  100  (F) 

0 

0  . 

0  1 

0 

0 

0 

0  1 

0  } 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

D/W  TEMP  GE  90  <F) 

0 

0 

O'  I 

1 

5 

9 

15  f 

14  i 

6 

t 

0 

0 

49 

10 

D/U  TEMP  LT  40  (F) 

6 

3 

1 

Q 

0 

0 

0  { 

0  1 

0 

u 

1 

2 

13 

10 

0/U  TEMP  ‘  r  33  (F) 

2 

# 

1  j 

0 

0 

0 

0  1 

0  1 

0 

0 

« 

1 

4 

10 

HEATING  DEGREE  DAYS 

235 

139 

73  1 

14 

0 

0 

0  1 

0  1 

0 

N 

34 

117 

612 

11 

COOLING  DEGREE  DAYS 

28 

49 

94  1 

169 

3U 

448 

520  i 

522  1 

451 

326 

182 

90 

3193 

11 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

50 

53 

56  1 

59 

65 

72 

n  1 

74  1 

72 

67 

62 

57 

63 

10 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

54 

56 

60  1 

63 

66 

74 

75  1 

76  ) 

74 

69 

65 

59 

66 

10 

99.95X  UCPA  (FT) 

300 

350 

450  1 

300 

200 

200 

100  1 

150  1 

250 

200 

200 

200 

250 

10 

MEAN  REL  HUM  07  LST(X) 

89.3 

88.2 

66.9  1 

85.0 

83.9 

87.1 

80.4  1 

90.2  1 

89.7 

86.6 

89.7 

89.5 

87.9 

10 

MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

60.6 

60.3 

57.2  1 

53.6 

58. 8 

63.9 

63.9  1 

67.0  1 

67.5 

62.9 

65.4 

64.1 

62.1 

10 

MAX  24HR  PRECiP  (IN) 

4.55 

2.22 

3,031 

5. 13 

2.42 

3.09 

3.301 

2.89) 

5.31 

2.31 

5.12 

2.76 

5.31 

10 

MAX  PRECIP  (IN) 

7.08 

7.84 

a.54i 

7.82 

5.01 

8.85 

12.79j 

10.061 

14.71 

6.00 

10.82 

5.85 

55.64 

10 

MEAN  PRECIP  (IN) 

2.63 

2.88 

3.281 

2.43 

3.08 

4.91 

6.321 

5.201 

6.41 

3.14 

3.88 

2.62 

46.87 

10 

MIN  PRECIP  (IN) 

.06 

.70 

1.071 

.04 

1.18 

2.20 

2.351 

1.14| 

2.09 

.53 

.17 

.30 

34.29 

10 

0/U  PRECIP  GE  .01  <IN) 

7 

8 

7  ! 

8 

11 

11  1 

12  I 

15 

9 

8 

8 

107 

10 

O/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

2 

2 

z  i 

2 

3 

4  1 

4  1 

4 

2 

2 

2 

31 

10 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

0 

0 

0  i 

0 

0 

0 

0  i 

0  I 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

MAX  SNFl  (IN) 

0 

0 

0  1 

0 

0 

D 

if  [ 

0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

MEAN  SNFL  (IN) 

0 

0 

0  1 

0 

0 

0 

0  i 

0  1 

0 

u 

0 

0 

0 

10 

0/U  SNFl  CE  .1  (IN) 

0 

0 

0  i 

0 

U 

0 

u  1 

0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

D/U  SNFL  GE  1.5  (IN) 

0 

0 

0  1 

0 

0 

0 

u  1 

0  i 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

MAX  OLY  SNO  DEPTH  (IN) 

0 

0 

0  1 

0 

0 

0 

0  t 

0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

ID 

PRVLNG  UNO  OIR  (DEG) 

33-34 

35  01 

14>16j 

T4-T6 

f1- 1$ 

06-10 

17.|9| 

U-131 

06-10 

05-07 

35  01 

32  3* 

08-10 

to 

MEAN  UNO  SPO  (KTS) 

7 

8 

8  1 

6 

7 

A 

6  t 

5  1 

6 

6 

6 

7 

7 

10 

MAX  UNO  SPO  (xrs) 

45 

42 

46  I 

•6 

46 

48 

so  1 

45  ) 

67 

47 

42 

38 

67 

10 

SKY  COVER  OT  5/tO  {*) 

49.0 

51.* 

46.0  i 

39.2 

40,0 

51.4 

46. U  1 

51.5  1 

50.0 

40.1 

47.0 

5*. 3 

47.6 

10 

0/U  THUNDERSTORMS 

\ 

2 

3  1 

7 

12 

16  I 

15  1 

9 

4 

2 

2 

76 

10 

O/W  fOC  (VSBY  IT  7  Ml) 

12 

11 

9  1 

6 

5 

4  1 

^  1 

4 

0 

7 

11 

86 

10 

LEGEND:  ANN  *  ANNUAL 

D/U  s  MEAN  number  OF  DAYS  U|TM 

&  «  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
**  «  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 
•  a  DATA  NOT  available 


POR/YOR  *  PERIOO/YEARS  OF  RECORD 

UCPA  s  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

$  m  CESS  THAN  O.S  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
S  S  PCRCEHTAGE  of  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 
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PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  OF  CEILING 

AND  VISIBILITY 

MONTH 

JAN  1 

FEB  1 

MAR  1 

APR  t  hay  j 

JUN  1 

iUl  1 

AUG  1 

SEP  1 

OCT 

NOV 

DEC  1  ANN  ) 

YOR 

LST 

1 

1 

1 

00 

02 

13.4  1 

12.8 

7.7  j 

4.0  1 

3.1  1 

2.0  1 

1.2  ( 

1.5  1 

3.3  1 

4.3  1 

7.8 

U.1  1 

6.3  1 

10 

03 

05 

16.5  ( 

>2.8 

9.9  i 

5.9 

3.0  1 

4.1  j 

.6  } 

2.2  1 

3.1  1 

5.1  1 

11.4 

18.5  1 

7.8  1 

10 

CIC 

06 

06 

22.3  j 

19.9 

16.0  [ 

7.6  i 

4.9  j 

5.9  1 

3.3  1 

2.7  1 

5.7  1 

7.5  1 

13.7 

19.6  1 

10.8  1 

10 

LT  3000  fT 

09 

11 

17.2  1 

15.2 

9.7  1 

4.7  1 

4.0  1 

5.0  1 

1.7  1 

3.0  1 

5.7  I 

5.9  1 

9.7 

13.0  1 

7.9  1 

to 

and/or 

12 

14 

14.0  j 

9.3 

6.6  I 

3.7  1 

4.4  1 

5.3  1 

5.9  1 

4.2  1 

5.9  I 

3.8  1 

7.9 

10.4  1 

6.6  1 

10 

VSBY 

15 

17 

11.9  j 

8.6 

4.3  1 

2.8 

4.2  1 

3.1  1 

4.3  1 

4.1  1 

6.3  1 

3.3  1 

6.6 

9.1  1 

5.7  j 

10 

LT  3  HI 

18 

20 

10.5  1 

9,5 

5.6  i 

3.8  1 

3.2  1 

3.2  j 

5.9  1 

3.0  1 

4.7  1 

4.6  1 

6.9 

9.0  1 

5.7  1 

10 

21 

23 

9.7  1 

S.Q 

5.1  1 

3.8  { 

1.9  1 

2.7  1 

2.9  1 

1.6  j 

3.4  1 

4.2  1 

8.2 

9.2  1 

5.1  1 

10 

ALL 

14.4  i 

12.0 

8.1  1 

4.5  j 

3.6  1 

3.9  1 

2.7  1 

2.8  1 

4.6  i 

4.8  1 

9.0 

12.9  1 

6.9  1 

10 

00 

02 

9.0  1 

6.6 

4.0  1 

2.4  i 

1.4  1 

•3  1 

•2  ( 

•5  i 

.7  I 

1.1  j 

5.2 

8.4  1 

3.3  I 

10 

1 

03 

'  05 

1  10.8 

9.1 

1  5.3  1 

3.9  1 

1.6 

2.4 

•2 

1.3 

1.0 

2.9 

7.3 

1  12.0 

4.8 

10 

CIG 

06 

08 

17.0  1 

15.0 

10. 0  I 

5.9  1 

3.0  1 

4.6  1 

2.2  1 

1.9  1 

2.6  1 

4.7  1 

9.4 

14.7  1 

7.6  1 

10 

1 

LT  1500  FT 

09 

11 

11.1  1 

10.6 

4.1 

2.2  1 

.9  j 

1.0  j 

.5  ( 

.5  } 

1.6  i 

3.1  ( 

6.7 

9.1  ( 

4.3  } 

10 

ANO/OR 

12  • 

u 

7.0  1 

4.4 

1.6 

.8  { 

.9  1 

.3  1 

.6  ) 

.6  1 

1.2  j 

1.0  ) 

3.4 

5.1  1 

2.2  1 

10 

VSBY 

15 

6.6  1 

3.1 

1.8  1 

.8  1 

1.5  1 

.6  1 

1.1  i 

1.2  1 

.7  ) 

1.4  I 

2.8 

3.7  1 

2.1  i 

10 

LT  3  Ml 

18  - 

20 

5.9  ( 

5.3 

3.2  1 

1.4  1 

.4  j 

1.0  1 

1.2  i 

.9  j 

1.0  i 

1.6  1 

2.4 

3.1  1 

2,3  1 

10 

21  ' 

23 

6.1  1 

5.1 

2.6  1 

1.7  { 

.1  1 

.4  j 

.8  j 

.5  1 

.6  I 

1.3  ) 

4.2 

4.4  1 

2.3  1 

10 

ALL  j 

9.2  1 

7.4 

4.1  \ 

2.4  I 

1.2  1 

1.3  1 

.8  i 

.9  1 

1.2  1 

2.1  1 

5.2 

7.6  I 

3.6  1 

10 

00  • 

02 

7.1  ( 

5.5 

2.9  [ 

1.9  j 

.9  1 

.3  1 

.0  j 

.4  1 

■3  I 

.2  j 

3.9 

6.7  1 

2.5  1 

10 

03  - 

05 

8.9  j 

6.6 

3.7  ( 

2.4  1 

1.1  1 

1.8  1 

‘2  I 

1.1  1 

.8  j 

}  .6  1 

6.3 

10.2  1 

3.7  1 

10 

CIC 

06  • 

08  I 

12.8  I 

11.7 

5.9  1 

24.  \  1 

2.4  1 

3.7  1 

1.4  1 

1.3  1 

1.7  I 

3.2  1 

6.9 

11.4  j 

5.5  1 

10 

LT  1000  FT 

09  • 

11 

6.4  I 

7.5 

1.6  1 

•a  1 

.5  j 

.7  j 

.2  { 

.2  { 

.7.  1 

J.7  j 

5.6 

7.2  I 

2.9  1 

10 

ANO/OR 

12  • 

u 

5.7  I 

3.2 

1.1  1 

1 

.4  1 

2  1 

.2  1 

.«•  i 

•3  1 

.6  i 

f.2 

2.9  I 

1.4  j 

10 

VSBY 

15  • 

17 

5.7  I 

2.0 

1.5  j 

7  1 

.0  1 

1  1 

.4  1 

1.1  i 

...  1 

.6  1 

1.0 

1.8  j 

1.3  i 

10 

LT  2  HI 

18  • 

20 

5.H  I 

3.3 

1.7  1 

.O  1 

.1  j 

-6  I 

.4  j 

' 

J 

1.5 

1.8  I 

1.3  ) 

10 

21  • 

23 

5.1  1 

4.2 

1.9  ) 

.7  j 

.1  I 

.0  I 

.1  j 

.1  j 

.0  f 

.0  1 

2.3 

3.2  1 

1.5  1 

10 

ALL 

7.4  1 

5.5 

2.5  1 

1.4  1 

.8  1 

.9  1 

,4  ) 

.6  1 

.5  1 

1.1  1 

3.6 

5.7  1 

2.5  I 

10 

1 

00  • 

02  1 

1.0  1 

.7 

‘2  ( 

.0  i 

.0  1 

.0  1 

.0  I 

.0  ) 

.0  1 

.0  1 

.2 

1.3  1 

.3  1 

10 

03  • 

05 

1,7  1 

,9 

1 

2  1 

.0  1 

.0  ) 

.U  1 

.0  1 

.0  1 

•0  i 

1.1 

2.0  1 

.5  1 

10 

CIC 

06  • 

08  1 

2.5  1 

2.0 

1.1  1 

1 

■2  1 

1 

•2  I 

•0  1 

>  I 

.6  j 

2.3 

3.0  1 

1.1  i 

10 

LT  200  FT 

09  • 

11 

1 

1.1 

,0  { 

.a  i 

■  0  1 

>0  i 

.0  j 

aO  1 

•0  1 

•0  I 

.2 

.8  j 

■  2  1 

10 

ANO/OR 

12  • 

H 

•0  1 

.0 

•0  1 

•  0  1 

.0  1 

.0  ) 

.0  i 

.0  1 

.0  1 

•0  1 

.0 

.0  i 

.0  1 

10 

VSBY 

15 

ir 

•G  ( 

.0 

•0  1 

•  0  1 

.0  1 

.0  j 

•  0  1 

0  i 

.0  1 

.0  1 

.0 

.0  1 

•0  1 

10 

LT  1/2  Ml 

18  - 

20 

•3  1 

.0 

,0  ( 

•  u  1 

.0  1 

•0  1 

1 

.0  1 

.0  j 

.0 

.0  ) 

.0  1 

10 

21  • 

23  1 

•1  1 

.6 

.0  1 

.0  I 

.0  ) 

.0  1 

.1 1 

-0  1 

.0  1 

.0  1 

.1 

•  1 

.1  j 

10 

ALL 

.8  i 

■7  1 

.2  t 

.1  j 

.0  1 

•  1  1 

■  0  1 

.0  1 

.u  i 

.1  j 

.5 

1 

-3  1 

10 

HURRICAUeS/TROPICAc 

STORMS  OBSERVEn  <OR  THE  PERIU'  ’V7K  1986  (SPECIAL  PCJR): 

NOTE:  STORMS  ARE  COUNTED  IN  TriEIR  MONTH  OF  ORlCtN. 

HR/TS 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

60NN 

0/0 

0/1 

1/2 

0/2 

0/0 

0/0 

1/5 

120MM 

0/1 

1/1 

1/2 

1/2 

0/1 

0/0 

3/7 

240NN 

0/2 

1/1 

2/5 

1/2 

0/T 

1/1 

5/10 

REHARKS  :  3  AIL  DATA  FOR  THIS  CLIMATIC  BRIEF  DERIVED  EKCLUSIVELT  FROM  STATION  XM. 
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A  W  S 


STATION  NAME;  TYNDALL  AFB/PANAMA  CITY  FL 
LATITUDE/LONGITUDE:  30  04  N  OOS  35  U 
CLIMATIC  BRIEF  HOURLY  OBS  POR:  NOV  81  -  OCT  91 
SUMMARY  OF  OAY  POR:  APR  42-JUL  91 
HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST 
AUG  92  LST  TO  UTC:  +05 


FIELD  ELEV:  18  FT 
STATION  MSC:  747750 
CALL  SIGN:  KPAH 


SUPERSEDES:  HON  YR 


1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

ANN 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

82 

85 

92 

98 

101 

99 

99 

93 

89 

81 

101 

49 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

64 

69 

76 

82 

88 

89 

86 

71 

64 

77 

49 

MEAN  TEMP  (F) 

56 

62 

68 

75 

82 

82 

79 

71 

62 

56 

69 

49 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

48 

54 

60 

67 

76 

76 

72 

62 

53 

47 

61 

49 

EXTRH  HIN  TEHP  (F) 

13 

19 

26 

40 

51 

64 

63 

47 

39 

24 

11 

11 

49 

D/W  TEMP  GE  95  (F) 

0 

uni 

0 

0 

» 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

49 

O/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

« 

1 

6 

10 

13 

7 

1 

0 

0 

38 

49 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

9 

49 

O/W  TEMP  LT  20  (F) 

# 

N 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

M 

« 

49 

1  HEATING  DEGREE  DAYS 

337 

248 

136 

26 

» 

0 

ihm 

0 

# 

16 

126 

280 

1169 

49  1 

1  COOLING  DEGREE  DAYS 

11 

14 

48 

137 

323 

4n 

542 

549 

445 

220 

62 

20 

2844 

49  1 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (f) 

42 

46 

51 

56 

65 

72 

74 

74 

69 

59 

53 

45 

59 

10 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

48 

51 

56 

61 

68 

74 

76 

76 

72 

64 

58 

51 

63 

10 

99.95*  WCPA  (FT) 

350 

400 

500 

350 

250 

200 

100 

150 

200 

250 

300 

300 

350 

10 

j  MEAN  REL  HUM  07  LST(X) 

76.0 

78.6 

80.4 

79.1 

85.7 

87.0 

89.4 

88.2 

85.2 

ESI 

76.5 

82.2 

10  1 

1  MEAN  REL  HUM  13  LST<X} 

59.8 

60.4 

60.2 

58.5 

63.5 

69.0 

72.5 

69.4 

62.6 

mSh 

59.4 

62.5 

10  1 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

4.75 

4.30 

6.50 

6.31 

4.41 

4.82 

9.05 

7.05 

8.54 

5.12 

5.11 

3.13 

9.05 

49 

MAX  PRECIP  (IN) 

18.50 

8.79 

18.13 

10.69 

9.05 

15.28 

21.43 

16.29 

20.60 

14.41 

10.37 

11.74 

89.63 

49 

MEAN  PRECIP  (IN) 

4.11 

3.90 

5.29 

3.95 

2.86 

5.00 

8.21 

6.98 

5.68 

3.06 

3.19 

3.82 

55.77 

49 

MIN  PRECIP  (IN) 

« 

.75 

.73 

.00 

# 

.24 

.81 

.69 

.40 

.01 

.46 

.20 

30.16 

49 

D/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

9 

8 

8 

5 

5 

8 

13 

13 

9 

5 

? 

8 

98 

49 

D/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

33 

49 

MAX  24HR  SNFL  (I ') 

.8 

1.0 

« 

0 

mm 

0 

0 

mm 

warn 

mm 

mrm 

1.0 

1.0 

45 

MAX  SNFL  (IN) 

.8 

1.0 

« 

0 

0 

0 

■I 

■I 

MM 

1,0 

1.0 

45 

MEAN  SNFL  (IN) 

mm 

* 

0 

0 

0 

mm 

« 

.1 

45 

O/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

« 

mM 

0 

0 

^9 

0 

0 

^9 

^9 

^9 

n 

« 

45 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

0 

■1 

0 

0 

0 

0 

n 

0 

0 

45 

1  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

«  1 

PRVLNG  WHO  DIR  (DEG) 

35-01 

35-01 

S14-16 

*23-25 

$20-22 

23-25 

$23-25 

$23-25 

05-07 

05-07 

$05-07 

35-01 

$05-07 

10 

MEAN  WNO  SPD  (KTS) 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

5 

10 

MAX  WNO  SPO  (KTS) 

47 

52 

51 

55 

52 

60 

56 

68 

69 

43 

68 

46 

69 

44 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

52.2 

55.1 

48.4 

41.6 

42.8 

U.Z 

47.1 

46.0 

37.5 

34.1 

42.8 

53.1 

45.4 

10 

D/W  THUNDERSTORMS 

2 

3 

4 

3 

5 

9 

14 

14 

6 

2 

2 

2 

66 

49 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

16 

13 

15 

14 

11 

7 

5 

6 

7 

9 

12 

13 

128 

49 

LEGEND:  ANN  «  ANNUAL 

D/W  =  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 
(  >  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
**  >  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 
*  <  DATA  NOT  AVAILABLE 

POR/YOR  =  PERIGO/YEARS  OF  RECORD 

WCPA  c  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 
«  :  LESS  THAN  0.5  DATS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

S  =  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

LST 

00  -  02 

28.1 

2S.4 

26.3 

13.9 

7.5 

4.8 

1.2 

2.6 

4.8 

6.6 

17.6 

26.3 

13.8 

10 

03  -  05 

32.6 

31.6 

30.5 

19.3 

13.0 

4.9 

2.3 

4.2 

6.8 

11.7 

22.8 

29.0 

17.4 

10 

CIG 

06  -  08 

32.4 

33.8 

29.2 

20.3 

16.3 

8.9 

4.6 

7.7 

11.6 

16.3 

21.4 

30.4 

19.4 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

30.4 

26.7 

23.2 

12.2 

7.5 

7.1 

3.0 

6.1 

7.9 

10.9 

17.4 

25.4 

14.8 

10 

AND/OR 

12  -  U 

22.9 

18.9 

16.5 

mSi 

2.9 

5.4 

3.7 

4.1 

5.7 

6.1 

11.8 

17.6 

10.2 

10 

VSBY 

15  -  17 

20.9 

17.6 

14.6 

2.2 

4.4 

3.2 

4.7 

4.3 

2.9 

10.0 

17.5 

9.1 

10 

LT  3  HI 

18  -  20 

20.0 

19.6 

16.2 

8.7 

2.8 

3.2 

1.7 

2.4 

3.7 

3.8 

10.7 

19.6 

9.4 

10 

21  -  23 

24.2 

22.1 

19.4 

10.9 

4.6 

2.9 

1.3 

1.9 

3.9 

3.8 

11.4 

22.7 

10.8 

10 

ALL 

26.4 

24.5 

22.0 

12.5 

7.1 

5.2 

2.6 

4.2 

6.1 

7.8 

15.4 

23.6 

13.1 

10 

00  -  02 

22.6 

20.0 

21.1 

11.7 

wan 

2.2 

.3 

1.8 

2.7 

5.1 

12.3 

18.4 

10.3 

10 

03  -  05 

25. 2 

24.8 

25.7 

16.2 

■iRI 

3.4 

.8 

3.4 

4.9 

9.2 

18.4 

21.8 

13.7 

10 

CIG 

06  -  08 

25.2 

26.5 

23.1 

15.9 

Rn 

4.8 

2.3 

6.2 

9.9 

13.1 

16.1 

24.6 

15.1 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

21.6 

20.7 

16.2 

7.8 

1.8 

.9 

4.0 

5.9 

6.9 

11.9 

19.8 

10.2 

10 

AND/OR 

12  -  U 

16.2 

9.9 

10.1 

m  i 

1.4 

2.2 

1.0 

2.6 

2.3 

2.0 

5.4 

11.7 

5.7 

10 

VSBY 

15  -  17 

14.8 

10.2 

8.9 

m  1 

1.1 

1.8 

1.0 

2.4 

2.3 

1.1 

4.6 

9.2 

5.1 

10 

LT  3  HI 

18  -  20 

14.2 

11.9 

9.0 

m  1 

1.6 

1.1 

.4 

1.1 

2.6 

1.5 

5.8 

12.6 

5.6 

10 

21  -  23 

18.0 

16.4 

14.1 

8.8 

3.1 

1.0 

.5 

1.1 

2.1 

1.6 

7.3 

16.3 

7.5 

10 

ALL 

19.7 

17.6 

16.0 

9.1 

iwl 

2.3 

.9 

2.8 

4.1 

5.1 

10.2 

16.8 

9.1 

10 

00  -  02 

19.7 

17.0 

18.1 

9.4 

4.1 

1.1 

.2 

.8 

1.8 

3.5 

8.9 

15.6 

8.3 

10 

03  •  OS 

23.0 

21.9 

22.7 

12.9 

2.3 

.6 

2.6 

3.8 

7.1 

14.0 

19.0 

11.6 

10 

CIG 

06  •  08 

22.6 

23.3 

19.7 

12.4 

10.6 

3.8 

1.5 

5.1 

7.3 

9.7 

12.9 

20.0 

12.4 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

16.9 

16.8 

11.5 

5.0 

2.7 

1.1 

.5 

2.8 

4.0 

3.9 

9.9 

15.7 

7.6 

10 

ANO/OR 

12  -  14 

11.8 

7.1 

6.2 

2.0 

1.2 

1.1 

.6 

1.0 

1.4 

.4 

2.2 

7.6 

3.5 

10 

VSBY 

IS  -  17 

10.1 

7.6 

7.2 

1.9 

.6 

.9 

.2 

.9 

1.6 

.3 

2.8 

5.7 

3.3 

10 

LT  2  Ml 

18  •  20 

11.7 

8.6 

7.1 

3.0 

1.2 

.3 

.1 

.5 

1.9 

.4 

3.6 

8.6 

3.9 

10 

21  •  23 

14.5 

13.4 

11.2 

6.3 

1.2 

.7 

.5 

.6 

1.3 

.4 

5.0 

12.6 

5.6 

10 

ALL 

16.3 

14.5 

13.0 

6.6 

3.8 

1.4 

.6 

1.8 

2.9 

3.2 

7.4 

13.1 

7.0 

10 

00  •  02 

6.1 

7.1 

7.3 

2.4 

.6 

.0 

.0 

.4 

.3 

1.0 

4.7 

7.1 

3.1 

10 

03  ■  OS 

11.1 

4.4 

2.7 

.7 

.0 

.4 

.1 

2.2 

5.2 

8.1 

4.3 

10 

CIG 

06  •  08 

8.4 

5.0 

3.5 

.8 

.1 

.3 

.3 

2.6 

5.3 

6.8 

3.9 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

BT>I 

1.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.2 

3.7 

1.0 

10 

ANO/OR 

12  -  14 

Hn 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.1 

.3 

.1 

10 

VSBY 

IS  -  17 

.7 

.2 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.2 

10 

LT  1/2  HI 

18  •  20 

1.1 

1.5 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.6 

.5 

10 

21  •  23 

3.9 

2.4 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

3.9 

1.3 

10 

ALL 

4.1 

3.9 

1.6 

.9 

.2 

.0 

.2 

.1 

.7 

2.4 

4.0 

1.8 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  :  1900  -  1986 


HR/TS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

60NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/1 

1/5 

1/2 

4/4 

8/7 

1/0 

I/O 

0/0 

16/19 

120NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/3 

2/9 

1/6 

5/9 

10/15 

2/8 

1/0 

0/0 

21/50 

240NH 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/3 

4/16 

3/11 

16/23 

20/35 

10/24 

2/0 

0/0 

55/112 

REMARKS  :  8 


123 


B 

)71 

R 

PR 

EC 

IPITATKMCin) 

H  8l>  05 


MEAN 


TON:  212  f 


MEAN  NUMBER  OF  PAYS _ 

TEMPCRATUREI^) 


Hit  u 

vI!Hi  il 


i  1 1 

H  9  H 

f  s  s 


ui Lae:  550 
>2]. 27,  650. 

.ii!  600 
53  .i»oj  ^ 
61  .iK  500 
52j68  .69j  ‘‘50 
90156;  71'.  76!  350 
90  55  70j.7**j  >‘00 _ 
SajjS  661 .6kj  500 
86150  55|.'‘'^  500 
85j5l  661.311  500 


>  >  < 


90  80  32 


IBI 


-  -  NAY  JIffl  JUL  AUG  SEP  OCT  aOV  DEC  AM 

Murtiar  Obaervcd  Ulthin:  A/B  A/B  A/B  a/b  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

(FOR:  1900-1970)  60  HM  O/O  A/l  l/C  a/O  7/1  2/1  I/O  O/O  19/3 

(A)  Hurrle*n«3A«»P‘«»l  Stonn  130  NH  O/O  9/2  3/0  7/C  17/7  7/2  l/O  O/c  66/U 

(B)  Hurricane*  Only  260  HM  1/0  16/3  13/k  20/6  36/16  28/9  2/0  l/l  113/63 

SMOS  {NA«)  TOR:  HRLY  and  DAILY  OBS:  OCT  61-m  66,  AFR-JUH  66,  FEB  68.SEP  69. 


FtYING  weather  (%F«EQ)  MOORS  <tST) 


‘OLD:  KTRP 


1 

c 

i  AUG  j  SEP  ! 

NW 

Idec 

lean  than 
1000  feet 


lea*  than 
2  Bllea 


CIG 

leat  than 
200  feet 
and/or 
VSBY 

lea*  than 
t  all* 


1 

i 

1  00-Q2 

CIG  1 

_ 01-05. 

let*  than  | 

l_  06-06 

1500  feet  1 

D9.-U  .  - 

and/or  | 

i _ 12-16 

VSBY  ; 

15-17- 

lea*  than 

18-20 

3  alias  1 

.  21-<s21  -  - 

ALL  HOURS 

0a<02 

16  1  17 


16  i  15 


22  15 


16  ,  17 


7  5!  1 


12A 


CLDM  (TBRISM 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  CXDBBINS  AFB,  GA  STATION  #:  722270  ICAO:  MSE 

UXATION:  3355N  8431W  ELEVATION  (FEET) :  1070  1ST  =  GMT-B 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992  PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


SOURCE  1 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

t®C 

ANN 

1.  TEMPERATURE 
EXTREME  MAX 

( 

1 

F) 

78 

I 

79 

86 

91 

92 

98 

102 

104 

96 

87 

81 

75 

104 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

50 

56 

65 

71 

79 

85 

88 

87 

80 

71 

63 

53 

71 

MEAN 

1 

41 

46 

55 

62 

70 

77 

80 

79 

73 

62 

54 

45 

62 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

33 

36 

44 

50 

59 

67 

71 

70 

64 

52 

46 

36 

52 

EXTREME  MIN 

1 

-2 

11 

12 

27 

40 

51 

60 

60 

46 

30 

16 

8 

-2 

#  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

# 

« 

7 

14 

9 

2 

0 

0 

0 

33 

#  DAYS  IE  32 

1 

14 

10 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

10 

41 

#  DAYS  I£  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  FRECIPITATTON  i 
MAXIMUM  2 

(INCHES) 
12.4  11.2 

13.8 

12.6 

8.9 

10.4 

11.9 

9.2 

8.7 

8.4 

15.3 

12.3 

* 

MEAN 

2 

5.0 

4.8 

6.1 

4.7 

4.4 

3.7 

4.9 

3.7 

3.6 

2.9 

3.8 

5.0 

52.6 

MINIMUM 

2 

0.0 

0.0 

# 

1.3 

0.2 

0,8 

0.1 

0.5 

« 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

MAX  24  HR 

2 

4.7 

4.4 

4.2 

3.9 

4.3 

3.2 

4.0 

3.0 

3.5 

4.5 

4.9 

3.0 

4.9 

«  DAYS  W/PRECIP 

1 

14 

12 

13 

10 

13 

12 

14 

13 

11 

B 

11 

12 

143 

#  DAYS  GE  O.S 

2 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

36 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 
MEAN  2  # 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

3 

MAXIMUM 

2 

5 

5 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

* 

MAX  24  HR 

2 

4 

4 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

6 

#  DAYS  W/SNOW 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

(f  DAYS  GE  1.5 

2 

# 

* 

j* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

# 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR 
RH  (  6  1ST)  1  74  74  74  75 

PRESSURE  (IN  HG) 
81  82  83 

/  DEWPOINT  ( 
85  85  82 

F) 

79 

75 

79 

RH  (16  IST) 

1 

52 

48 

47 

42 

49 

49 

52 

54 

55 

49 

52 

52 

50 

VAPOR  IRESS 

1 

.19 

.21 

.27 

.32 

.47 

.60 

.69 

.68 

.58 

.39 

.30 

.22 

.41 

rawpoiMT 

1 

29 

32 

39 

45 

56 

63 

67 

67 

62 

50 

42 

33 

49 

5.  SURFACE  WINDS  16  PT/KIS  /  99,95%  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVIC  DRCIW 

1 

$WNW  $NW 

$E 

$WNW  $W 

$W 

$HNW  $E 

$E 

SE 

$E 

$WNW  $I«)W 

MEAN  sreEO 
(PVIS  DRCIN) 

1 

8  10 

7 

7 

5 

4 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

6 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

1 

6  6 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

MAX  PEAK  GUST 

2 

52  64 

52 

52 

63 

78 

69 

69 

48 

46 

47 

49 

78 

PRESSURE  ALT 

2 

1500  1500 

1550 

1450 

1350 

1300 

1200 

1200 

1300 

1350 

1350 

1450 

1550 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(8THS)  /  THUNDEIiSTOFMS  /  FOG 

/  BIOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBO) 

CLD  COVER 

1 

5  5 

5 

4 

5 

5 

5 

4 

5 

4 

4 

5 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

1  2 

4 

4 

7 

9 

11 

10 

4 

1 

1 

1 

56 

DAYS  FOG  LT  7 

1 

14  12 

14 

11 

15 

16 

18 

21 

20 

15 

16 

13 

184 

DAYS  BNBO  LT  7 

1 

0  0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

126 


(DOBBINS  AFB,  GA) 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LT  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  CT  PVLOL  LSICTN 
=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  CR  LT  12  MONIH/YR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  MAY  84,  VEBIOD  OF  REQORD  R/>L1GING  TBCt^  11-37  YI?S. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JU4 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

29 

23 

19 

7 

14 

18 

23 

12 

20 

13 

21 

33 

19 

03-05 

LST 

33 

28 

28 

17 

21 

23 

29 

25 

30 

22 

28 

35 

27 

06-08 

LST 

39 

35 

34 

24 

28 

27 

36 

44 

41 

31 

37 

37 

34 

09-11 

1ST 

38 

36 

33 

22 

24 

21 

29 

30 

33 

27 

35 

35 

30 

12-14 

LST 

34 

32 

30 

19 

20 

16 

22 

18 

27 

20 

30 

30 

25 

15-17 

1ST 

30 

26 

23 

14 

12 

9 

14 

8 

17 

15 

23 

24 

18 

18-20 

LST 

28 

24 

19 

10 

8 

7 

11 

8 

13 

13 

21 

23 

16 

21-23 

1ST 

28 

26 

20 

9 

10 

9 

12 

9 

15 

13 

22 

26 

17 

ALL  HOURS 

32 

29 

26 

15 

17 

16 

22 

19 

24 

19 

27 

30 

23 

8.  %  FREXl  OF 

CIG/VIS 

JAN 

LT  1500/3  MI 
FEB  MAR  APR 

(SOURCE  NO. 
MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

22 

16 

17 

3 

11 

15 

20 

11 

14 

10 

17 

26 

15 

03-05 

LST 

25 

21 

21 

11 

17 

20 

26 

23 

25 

17 

23 

27 

21 

06-08 

1ST 

30 

26 

27 

18 

24 

25 

34 

41 

37 

27 

30 

29 

29 

09-11 

1ST 

29 

26 

25 

13 

17 

14 

22 

21 

26 

22 

27 

28 

23 

12-14 

LST 

25 

21 

18 

9 

8 

4 

9 

5 

13 

12 

21 

21 

14 

15-17 

1ST 

21 

16 

14 

6 

4 

4 

8 

4 

10 

10 

15 

16 

11 

18-20 

LST 

21 

15 

14 

6 

5 

5 

7 

5 

9 

9 

13 

16 

10 

21-23 

LST 

22 

16 

15 

6 

6 

5 

8 

6 

10 

9 

15 

18 

11 

ALL  HOURS 

24 

20 

19 

9 

11 

12 

17 

15 

18 

15 

20 

23 

17 

9.  %  FREJQ  OF  CIG/VIS  LT  1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

19 

12 

13 

3 

10 

13 

10 

5 

10 

8 

13 

20 

11 

03-05  1ST 

21 

IS 

17 

8 

14 

15 

18 

13 

19 

13 

18 

21 

16 

06-08  1ST 

24 

22 

21 

12 

17 

17 

23 

25 

26 

19 

24 

22 

21 

09-11  1ST 

23 

21 

20 

8 

9 

7 

12 

10 

17 

15 

20 

22 

15 

12-14  1ST 

19 

15 

12 

5 

4 

2 

3 

2 

8 

9 

14 

17 

9 

15-17  1ST 

16 

12 

10 

4 

3 

1 

3 

2 

6 

7 

11 

14 

7 

18-20  1ST 

17 

12 

11 

4 

3 

2 

3 

2 

6 

7 

10 

14 

8 

21-23  1ST 

19 

13 

11 

4 

4 

3 

3 

3 

7 

8 

12 

15 

9 

AU,  HOURS 

20 

15 

14 

6 

8 

7 

9 

8 

12 

11 

15 

18 

12 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  LT 
JAN  FEB 

200/0.5  MI 
MAR  APR 

(SOURCE  NO.  1) 
MAY  JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

C£C 

ANN 

00-02  1ST 

6 

3 

4 

1 

1 

« 

1 

1 

1 

2 

4 

6 

2 

03-05  1ST 

7 

4 

5 

1 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

5 

6 

4 

06-08  1ST 

8 

5 

5 

1 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

7 

7 

4 

09-11  LST 

6 

4 

3 

II 

0 

# 

« 

« 

II 

2 

3 

5 

2 

12-14  LST 

3 

2 

1 

« 

II 

0 

0 

# 

P 

1 

1 

3 

1 

15-17  1ST 

3 

1 

1 

0 

0 

II 

P 

P 

1 

1 

2 

1 

18-20  LOT 

5 

2 

1 

# 

# 

# 

P 

P 

1 

2 

3 

1 

21-23  1ST 

5 

2 

2 

1 

II 

# 

0 

P 

1 

2 

3 

4 

2 

ALL  HOURS 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

5 

2 

127 


OPERATIONAL  CUMATIC  DATA  SUMMARY 


STATIOJ:  DOBBINS  AFB,  GA 

lOCATICa^:  3355N  8431W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATION  722270 
ELE'/ATICW  fFEET):  1070 
PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


ICAO:  M3E 
LST  =  GKr-5 


1.  PERCENTAGE  ITEQUENCVf  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

0 

2 

2 

0 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

03-05 

1ST 

it 

1 

2 

1 

2 

1 

« 

1 

0 

# 

0 

1 

06-08 

1ST 

a 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

« 

« 

« 

1 

09-11 

1ST 

It 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

It 

1 

« 

1 

12-14 

1ST 

§ 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

It 

It 

1 

15-17 

1ST 

» 

1 

1 

2 

5 

7 

9 

8 

3 

1 

It 

« 

3 

18-20 

LST 

1 

1 

2 

2 

5 

6 

8 

9 

3 

« 

1 

3 

21-23 

1ST 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

5 

5 

2 

1 

# 

2 

AU>  HOURS 

13 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

1 

# 

« 

« 

3 

2.  % 

FREQ  RAIN  AND/OR  DRIZZLE 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

cec 

ANN 

00-02 

1ST 

12 

12 

10 

5 

7 

7 

2 

5 

10 

8 

7 

15 

8 

03-05 

1ST 

13 

12 

14 

7 

6 

5 

4 

2 

9 

9 

10 

13 

9 

06-08 

1ST 

14 

13 

14 

9 

6 

5 

6 

3 

8 

8 

11 

13 

9 

09-11 

LST 

15 

12 

13 

7 

7 

5 

5 

3 

8 

8 

11 

14 

9 

12-14 

1ST 

14 

13 

11 

7 

8 

5 

5 

4 

8 

7 

11 

13 

9 

15-17 

1ST 

13 

13 

11 

7 

8 

7 

9 

7 

8 

7 

10 

11 

9 

18-20 

1ST 

15 

13 

12 

7 

6 

6 

9 

7 

9 

7 

9 

10 

9 

21-23 

1ST 

15 

13 

11 

7 

6 

5 

6 

7 

8 

7 

10 

12 

9 

ALL  HOURS 

14 

13 

12 

7 

7 

6 

6 

5 

9 

8 

10 

13 

9 

3.  i 

FREQ  SNC3W  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

It 

« 

03-05 

1ST 

2 

1 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

1 

« 

06-08 

1ST 

2 

2 

» 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

« 

09-11 

1ST 

3 

3 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

12-14 

1ST 

2 

1 

« 

It 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

f 

15-17 

1ST 

2 

2 

If 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

* 

18-20 

1ST 

1 

1 

It 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

f 

21-23 

LST 

2 

2 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

MM  HOURS 

2 

2 

It 

# 

0 

0 

« 

0 

0 

0 

1 

* 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  GT  25 

KIS. 

(INCLUDING 

GUSTS) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  , 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

# 

1 

1 

03-05 

IST 

1 

2 

It 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

« 

1 

2 

1 

06-08 

LST 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

» 

< 

1 

1 

09-11 

LST 

3 

2 

2 

1 

# 

« 

0 

0 

# 

« 

1 

2 

1 

12-14 

IST 

4 

2 

3 

3 

1 

It 

0 

# 

« 

# 

1 

2 

1 

15-17 

LOT 

4 

2 

3 

3 

i| 

If 

1 

» 

» 

1 

1 

1 

18-20 

IST 

2 

2 

1 

1 

# 

« 

# 

It 

It 

It 

« 

* 

1 

21-23 

IST 

2 

2 

1 

0 

It 

# 

0 

H 

1 

1 

1 

AU.  HOURS 

2 

2 

2 

1 

§ 

It 

1 

1 

1 

1 
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(DOBBINS  AFB,  GA) 

REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAIIABLE  #  =  0.0  LT  0.5,  MI  =  STAUTTE  MILES 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MOMIH/YR 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  MAY  04,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FROM  11-37  YRS. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 

JAN  FEB'  MAR  APR  MAY 

(CIG/VIS) 
JUN  JUL 

LT  800/2  MI; 

AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

18 

11 

13 

3 

10 

12 

9 

5 

9 

8 

12 

18 

11 

03-05  1ST 

20 

15 

16 

7 

13 

13 

17 

12 

17 

12 

16 

19 

15 

06-08  1ST 

22 

19 

19 

9 

15 

15 

21 

23 

24 

17 

22 

19 

19 

09-11  LST 

21 

19 

16 

6 

8 

5 

8 

7 

14 

13 

18 

20 

13 

12-14  1ST 

17 

13 

10 

4 

3 

1 

3 

1 

6 

7 

12 

14 

8 

15-17  1ST 

14 

10 

8 

4 

2 

1 

2 

2 

5 

6 

10 

12 

6 

18-20  1ST 

16 

10 

9 

3 

3 

2 

2 

1 

5 

6 

9 

12 

7 

21-23  LST 

16 

11 

10 

3 

3 

3 

2 

2 

6 

7 

10 

13 

7 

ALL  HOURS 

18 

14 

13 

5 

7 

6 

8 

7 

11 

10 

14 

16 

11 

6.  %  FREQ  OF  CIG/Vrs  LT  500/1 

JAN  FEB  MAR 

.5  MI 
APR 

MAY 

jm 

JLrt- 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

r®c 

ANN 

00-02  1ST 

15 

7 

10 

2 

6 

5 

6 

3 

5 

6 

9 

11 

7 

03-05  1ST 

15 

10 

12 

5 

9 

8 

12 

6 

11 

9 

11 

13 

10 

06-08  LST 

16 

13 

12 

6 

9 

8 

12 

13 

14 

12 

15 

14 

12 

09-11  1ST 

16 

13 

10 

3 

3 

2 

3 

2 

6 

8 

11 

15 

8 

12-14  rsT 

12 

7 

6 

2 

1 

« 

1 

# 

3 

3 

7 

10 

4 

15-17  LST 

12 

7 

4 

2 

a 

# 

1 

1 

3 

3 

6 

9 

4 

18-20  1ST 

12 

7 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

6 

10 

4 

21-23  1ST 

14 

8 

7 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

6 

8 

10 

5 

ALL  HOURS 

14 

9 

8 

3 

4 

3 

4 

3 

6 

6 

9 

12 

7 

7.  %  FREQ  OP  CIG/VIS  LT  300/1 

JAN  FEB  MAR 

MI; 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

NJG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

4 

6 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

6 

8 

4 

03-05  1ST 

10 

7 

7 

2 

4 

5 

5 

3 

5 

6 

6 

9 

06-08  1ST 

11 

9 

8 

3 

4 

4 

5 

6 

6 

7 

10 

10 

t 

09-11  LST 

10 

6 

4 

1 

1 

« 

« 

1 

2 

3 

6 

9 

4 

12-14  LST 

6 

4 

2 

1 

« 

« 

« 

« 

1 

1 

3 

5 

2 

15-17  LST 

6 

3 

2 

1 

0 

» 

1 

2 

3 

4 

2 

18-20  LST 

7 

4 

3 

1 

» 

» 

H 

1 

2 

4 

5 

2 

21-23  1ST 

8 

4 

4 

1 

1 

« 

« 

1 

3 

4 

6 

3 

AIL  HOURS 

9 

5 

5 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

5 

7 

4 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT  100/. 25  MI; 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

1 

2 

* 

1 

# 

0 

0 

1 

I 

2 

4 

1 

03-05  LST 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

2 

06-08  1ST 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

2 

4 

4 

2 

09-11  LST 

3 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

« 

1 

2 

2 

1 

12-14  LST 

1 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

15-17  LST 

1 

» 

1 

n 

0 

0 

# 

0 

« 

# 

1 

« 

18-20  LST 

2 

1 

1 

ft 

0 

« 

« 

n 

# 

1 

2 

1 

21-23  1ST 

3 

1 

1 

n 

0 

0 

0 

« 

1 

1 

2 

1 

MIL  HOURS 

2 

1 

1 

« 

n 

# 

1 

1 

2 

2 

1 
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A  U  S 

CLIMATIC  BRIEF 
Septaalier  1987 


XTRM  MAX  TEMP  » 
MEAN  MAX  TEMP  * 
MEAN  TEMP  « 
MEAN  MIN  TEMP  » 
XTRM  MIN  TEMP  • 


D/W  TEMP  >  95® F 
D/W  TEMP  ~  90®F 
D/M  TEMP  7  32® F 
D/W  TEMP  <  30®F 


Station  Maae: 

Lat 1 tude/Longl tude : 
Moirly  Ohs  POR: 
Sunaary  of  Day  POR: 
LST  -  WT  -5 


FORT  BEmnC/UHSON  AAF  GA 
M32  20  H086  00 
May  77  to  Apr  87 
May  39  to  Apr  87 


I  JAR  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG 


MAX  2»<HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/M  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  “  .5" 


MAX  2ilHR  SNFL  " 

MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >  .1" 

D/W  SNFL  “  1;5" 


MEAN  NND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kta 
MAX  WND  SPD*«  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7ml 


Field  Eler:  232  ft 
Station  MSC:  722250 
Call  Sl0l:  RLSF 

Supersedes :  Sep  1 982 


OCT  I 


10 

1  I  2  60  I  40 
18  16  204  40 


Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  •  Mean  nvmber  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case”  (maximum)  pre3su*e  altitude 

8  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.51,  as 
**  >  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  •  Data  not  available  $  •  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS:  Hurrlcanes/troplcal  storms  observed  (1900-1986): 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ANNUAL 

Within  60NM 

1570 

0/0 

0/0 

0/3 

0/2 

0/0 

0/5 

Within  120NM 

0/0 

0/6 

0/1 

0/7 

0/11 

0/4 

0/29 

Within  240NM 

0/3 

3/14 

1/8 

10/22 

12/29 

3/16 

29/92 
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A  H  S 

Station  Naae: 

FORT  BENHlNG/UtBOH  AAF  GA 

Field  Eler: 

232  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longl tude : 

N32  20  H085  00 

Station  MSC: 

722250 

Hourly  Oba  PQR: 

May  77  to  Apr  87 

Call  Sl0i: 

KLSF 

Septaaber  1987 

Suaaary  of  Day  PGR: 
L5T  -  OJT  -5 

May  39  to  Apr  87 

Supersedes: 

Sep  1982 

CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


CxG/VSBY 


LESS  THAN 


1 500/3 


CIO/VSBT 
LESS  THAN 


1000/2 


00-2 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 
200/% 


FHSqUENCX  OP  CSILING/VISIBILITT 


I  JAN  I  FSB  I  MAR  I  APR  I  MAY  |  JW  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  HOY  |  DEC  |  AIM  |  YOR 


3*1 

2M 

16 

11 

10 

11 

19  10 


21-23 

00-214 


1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1 

8 

13  1 

3 

3 

4 

8 

10 

1  ] 

2 

3 

1 

» 

* 

« 

# 

1 

10 
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/  wi  */cj  4  cy  ajl^/  — 
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ro4  tc*iier 


SrAUJU  AAnC:  FT  SI£«A>ir  kAlGMI/AAf 
LOCAllPm  N  Jl  -.i  4  »t  •< _ 


CAuriowi  xiANS  A^o  rxr^CMri  eCLOb  a>71 
ONLY  ro«  TnC  mcums  'a3Q  -  2"3r  L&T 


iLCVAlIOMt  «*  FT 

GNt  TO  LSI ;  -  5 


SrATJOM  jpt  ALha 

_ 


IfiC  «V«1LAI>LC  Su**nAfty  OF  UAf  U«f*  FOA  THt^  StAflON  mCkC  iM&UFriCllAf 
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.  GLYNCO  NAS/BRUNSWICK,  GEORGIA . 
N31  15  W081  28 


TEMPERATURE(>F)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


u  n  M 

SilzS  S3|C* 

KK|<1C 

M  <  U<  »  § 


91 ^5  U  ,13 
89  70  49 

92  76  56  35 
99  84  6^  47 

103  87  70_  54 
iol  39  172  64" 
16?  39  72  6r 
95  84  69  50 

93  77  59  36 
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32  63  £3  13 
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_ PERIOD  19A5-6ffB 

ELEVIATION;  35  ft 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS 


TEMPERATURES 


WAXiMUM 

> 

90 

> 

80 

350 


18 


Jun  Jul  Aug  Sap  Oet  Nov  Dae 

A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/1B 


Jan  ;3ib  Mar  Apr  Ma;  Jun  Jul  Aug  Sap  Oet  Nov  Dae  Ann 

..unbar  Observoi  ..ithln:  A/B  A/B  A/B  A/S  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/b  A/B 

1900..1970  )  60  181  0/0  0/0  0/0  0/0  1/0  4/2  2/0  5/2  7/2  9/2  1/0  0/0  29/8 

»)iiurrlcar,esAroplcal  Stoma  lao  t«  0/0  0/0  0/0  0/0  1/0  8/3  7/2  10/3  15/5  13/4  1/0  l/l  56/18 

S)liurrieanaa  Only  240  !«  0/0  I/O  0/0  0/0  2/1  15/4  13/5  22/11  39/22  27/11  1/0  1/1  121/55 

.0  .:rly  and  lially  Obai  /bb  45>IIar  46.  Jan  51-Dae  67. 


DATA  NOT  AVAILABU.  ILESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  C%)  AS  APPLICABLE. 


f LYING  WEATHER  (%FREO)|  HOURS  (LST) 


laCB 


loan  than 
3000  roat 
and  /  or 


laaa  than 
3  nllaa 


CIC 

laaa  than 
1500  foot 
and  /  or 
.•oEY 

laaa  than 
3  alloa 


CIC 

laaa  than 

1000  foot 
and  /  or 
Vom 

laaa  than 
2  mUaa 


09-11 


aaifci 


00  -  02 


isaBtanrai 


Au  loons 


00  - 


IE2S2^2SSBS  I 
lESIlliSBlRI  I 
iigi|KigipwgigwwiBnfri|iir 


IKBKnil 


is^s^sl 


00-02 


laaa  than 
>  aUa 


ALL  aoolu 


mn«J 
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A  W  S 

Station  Naae: 

HUNTER  AAF  GA 

Field  Elev: 

42  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat i tude/Longl tude : 

R32  01  W08)  09 

Station  NSC: 

747804 

Hoirly  Oba  POR: 

Jui  77  to  Nay  87 

Call  Sl0i: 

XSVN 

Ootobar  1987 

Suaury  of  Day  POR: 
tST  -  CUT  -5 

Jan  48  to  Jun  73 

Nov  74  to  Hay  87 

Supersedes: 

Dec  19tl2 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  MAT  1  JIM  1  JUL  { 

1  AUG  1  SEP  1  OCT  1  NOT  1  DEC 

1  ANN  1  TOR 

XTRM  MAX  TEMP  ‘F 
MEAN  MAX  TEMP  *F 
MEAN  TEMP  ‘F 
MEAN  MIN  TEMP  ‘F 
XTRM  MIN  TEMP  ‘F 


D/W  TEMP  ^  95* F 
D/W  TEMP  >  90*  F 
D/W  TEMP  7  M0»F 
D/W  TEMP  <  32»F 


VPR  PRESS  "Hg 
MEAN  DEWPOINT  *F 
99.95*  WCPA  Ft 


91 

100 

104 

1068 

105 

97 

95 

89 

82 

m 

83 

88 

90 

89 

85 

77 

69 

62 

66 

73 

79 

82 

81 

77 

68 

59 

52 

48 

56 

64 

70 

73 

73 

69 

59 

48 

42 

22 

33 

43 

51 

60 

618 

428 

32 

17 

11 

MAX  2JlHR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >  .01 " 
D/W  PRECIP  “  .5" 


MAX  2RHR  SNFL 
MAX  SNn.  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >  .1" 
D/W  SNFL  T  t;5" 


MEAN  NND  DRCTN 
MEAN  NND  SPD  Kt8 
MAX  WND  SPO««  Kt8 


MEAN  aO  CVH  10th  ,  ,  ,  ,  , 

D/W  TSTORMS  I  1  1  3  3  710 

D/W  FOQ  VSBX  <7al]  1A  I  13  |  15  |  12  |  15  |  14 


Legtndi  ANN  -  Annual  TOR  •  Yaara  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Haan  nuaber  of  daya  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (aaxleua)  pressure  altitude 

C  -  Based  on  less  than  full  oonths  #  •  Leas  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5*.  as 
**  >  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  I  -  Percentage  of  oala  winds  eean  direction 


REMARKS  I 


Hurrloanea/troploal  atoms  observed  (1900-1 965) i 

NAY  JUN  JUL  AUO  SET  OCT  NOV  ANNUAL 
Within  60NM  tTS  371  1575  TTS  ZTS  5/)  2 

within  120NM  0/3  1/6  2/5  4/10  2/10  4/12  0/0,  13/46 

Within  240NM  1/4  3/13  6/9  13/26  10/28  9/21  .1/1  43/102 
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A  N  S 

Station  Naae: 

HOTTER  AAF  CR 

Field  Elert 

42  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latltude/Longitude: 

R32  01  H081  09 

Station  MSC: 

747804 

Howl!  Oba  PGR: 

Jtai  7T  to  May  87 

Call  Sloii 

ESFR 

October  1987 

Suaaari  of  Day  POR: 
UST  -  CKT  -5 

Jan  48  to  Jm  73 

Rot  74  to  May  87 

Superaedas: 

Deo  1982 

PERCEirr  OCCURRERCE  PEEQIIEHCT  OF  CElLnG/TISIBlLrrr 

I  LST  I  JAI  I  FEB  I  MUR  I  APR  I  MAI  I  JW  I  JUL  I  ADG  I  SEP  I  OCT  I  nv  I  DSC  I  An  I  TOR 


CIG/VSBY 

09-11 

LESS  THAN  12-14 
15-17 

3000/3  18-20 

21-23 
00-24 


00-02 

03-05 

CIG/VfflY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-14 
15-17 

1500/3  18-20 

21-23 
00-24 


1500/3 


CIO/VSBY 


LESS  THAN 
1000/2 


> 

1 

1 

>  2 

1 

6 

9 

m 

13 

21 

22 

27 

21 

22 

13 

17 

18 

30 

31 

32 

27 

24 

9 

19 

20 

25 

25 

18 

12 

16 

18 

19 

22 

16 

7 

12 

13 

15 

17 

12 

6 

10 

12 

14 

14 

11 

5 

9 

10 

15 

16 

10 

9 

15 

17 

21 

21 

15 

BB 
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■  VAO 


USAFftAC 

Aucjsr 

1*16 

tTATNH  WUM  :  «OtI«  »f*  »» 
loCATtON  J*  mil  >* 


Miioe 

fLt*  »»»  ” 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


TtmegMATuat  <  Vi 


sa»ii 


isn^mmn 


_ _  _iiTnmT»a 

■■TiBnKnrrHnRvcm 


Kn  m  FTt  wn  wn  fTTi  I 
CD  EC  D3  m  CQ  ra  I 


FUSSWO  t>r)p ; 

HOURLY  OBSERVATlONfi : 

JUN 

76-KAY 

06 

1000- 19RS 
STATrON  733175 

MAY 

JUN 

Jtit 

Aur: 

SF** 

OCT 

NCV 

DSC 

AMN 

SIMURY  OP  DAY  ORTA: 

SP** 

43 -MAY 

66 

60  m 

0/0 

0/1 

0/0 

0/5 

0/0 

0  '2 

I/O 

0/0 

t/6 

120  NM 

340  NM 

0/0 

0/4 

0/1 

3/11 

0/1 

VlO 

0/0 

10/34 

0/10 

5/25 

0/4 

4/16 

0/0 

0/1 

0/0 

0/0 

0/27 

52/91 
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A  w  •  mfftoii  RMSi  tom  air  tuvural  lo 

lATinM/LaiCnTUni  43  34  R  tlA  13  tt 
CUNMIC  RRlir  BOUIILT  OM  MRl  OK  10  •  ROV  90 
SUHMRT  GV  PAY  POIt  JAR  At-ROV  90 
BOUM  RWMMlIZDi  0000  -  2300  LRT 
MAT  91  LRY  TO  VTCi  OT 


rilLO  lUYt  2IS9  FT 
STATIOR  met  726110 
CALL  •XOMi  nOI 

•UfIRRIOWt  MAR  74 


I  MAR  I  APR  I  MAY  |  JlRf  |  JUL  |  AUO  |  SIP  |  OCT  |  MOV  |  DK  |  ARH  |  TOR  | 


I  MAX  TVflP  (P) 
MAX  TBV  (P) 

MIR  rmm  CP) 
I  Mil  nm  (P) 


MAX  2401  PRieiP  (IH) 
MAX  PRKIP  (IR) 

IBAR  PRKfP  (IR) 

MIR  fRKtP  (IRf 
D/«  PMCXP  01  .01  (IR) 
P/M  pmeip  or  .so  (») 


MAX  2401  0VPL  (IP) 
MAX  MPL  (fR) 

mAR  rnn  (1r) 

0/M  amt  m  a  (ir) 

O/M  SRPL  6B  l.S  (IR) 


I  MAX  PLY  1 


<XM)  I  12  I  9  I 


1  I  I  I  0  I  0  I  0  I  0  I  I  I  11  I  13  I  13  I  42  I 


PRVIRO  MOD  DIR  (ORD) 
HUH  MRP  OPP  (R1«) 
MAX  MHD  090  (RSI) 


11-13  11-13 

6  7 

91  96 


11-13 

11-13 

29-31 

39-31 

29-31 

11-13 

11-13 

11-13 

11-13 

9 

• 

e 

• 

7 

7 

7 

7 

7 

90 

91 

49 

99 

92 

92 

39 

«  1  «  1 

•RT  OOV0I  Of  9/10  (%|  74.3  69.9 

D/a  900  (VRRY  AT  7  111)  14  7 


9/D  •  I0AR  RMBI  OP  DATS  MITC 
6  •  PARK  OR  USS  THAR  PVU.  M 
••  •  IRRmRPARKUS  PEAK  VIIM 
•  «  SATA  ROT  AYAIIAni 


•9.0  I  93.0 

•  I  17 
13 


99.1  99.3  44.9  31.9  27.9  32.0  49.6  67.3 

13323111 
21391127 


wm/yoD  •  p0ixop/YiAm  or  ricord 

MCPA  •  MORRT  CAM  MAXIMUM  PRMRUM  ALTXTUDS 

9  •  UR9  nAR  0.9  DATS  OR  TRACS  AS  APPtlCAnS 
$  •  P0ICSRrAM  OP  CALM  MXHDR  QRMTIR  TRAM  OR  KURL  TO  MAR 
MXRD  DXRSCTXOR 
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»PK  >0  H 


PttrAHDtV;  UUPfTAC  STATMNMAMf;  WPOUTAIN  MONC  «ri  tO 

JUN  1*«T  LOCATIOM  :  MS  03  ttllS  S2 


Jut  «S*SCP  •&  • 
2996 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


MffCIMT«TION  mt 


<•»» 


|jBaiaSODIE9E9Bll3iS80mRiflB3DI!i9ffik  _ _  _  _ _ 

IfTnWgMCTMBT^Mgff  f  ■MMiTiratIgfMiiggTlffii!!TTilMg»g^MMilglWMg*gW!tg  "gl 

icSffllSulDSHII^BSESSBBBSS^^niTsnwnRifnnfTnBifn^BVi^nvi^nnvu^uEH 


92 

IT 

98 

29 

lOS 

SO 

maufluSUlXBiKaiHESKBIHflmDKlCQQnBilKQf 
IMF  Wt  W  ItTMWf  gWlMIMBM  ZSTVEIIEIIE 
!^?iUjCt!Bni!CMCMWHiMElWMHamMMt»r»ifTlElF 


imcgigDiCTifgyi 
I  animiaiCTgnigMi 


■ffPMff  ffTlI-  ■  _  _ 

igMCMgiigifrBMingi 


imrwi 


RU9SH0  POR; 

HOURLY  OftS:  OCT  76^SEP  M 

SUMIMOr  or  my  MTA>  JUL  43-OCT  4S,  nay  49<N0V  49.  JUPR  Si«$EP  86 
HOURS  StSMUklZED:  0000>3300  LST  LST  -  Oft  ♦  7 


irX’TTTtlac 


cfitmc  ktu 

TN«MIM8  9T 
4IIO/M  m»Wi»TT 
Lt$»  TMMI  I  m 


CiaiM6  LIU 
TRAM  laMPT 
AM^OR  TI«I«I.ITV 
LIU  VNAM  IM 


MW/ot  yhimciyvI 
ttSSTMAAftf  I 


C8lkRt6  klH 
TNAN  IMfT 
AM8/M  WM8a*Tr 
iiu  TNMt  V9  M 


E 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  O'HARE  ARFF,  IL  STATION  #:  725300  ICAO:  ORD 

I£)CATIC»I:  4159N  8754W  ELEVATION  (FEET) :  673  LST  =  GMr-6 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992  PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


SOURCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATORE 

(  F) 

EJCTREME  MAX 

1 

65 

71 

87 

91 

93 

103 

102 

103 

99 

91 

78 

71 

103 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

30 

34 

47 

59 

70 

80 

85 

82 

74 

62 

49 

34 

59 

MEAN 

1 

22 

26 

38 

49 

59 

69 

74 

72 

65 

52 

41 

27 

50 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

15 

19 

30 

39 

49 

59 

65 

63 

55 

43 

33 

20 

41 

EXTREME  MIN 

1 

-26 

-17 

-8 

7 

24 

36 

40 

41 

28 

16 

-10 

-25 

-26 

#  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

# 

1 

3 

8 

4 

1 

# 

0 

0 

18 

#  DAYS  LE  32 

1 

28 

24 

18 

6 

1 

0 

0 

0 

# 

4 

14 

26 

120 

#  DAYS  LE  0 

1 

6 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

11 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

2 

4.3 

2.7 

5.9 

7.7 

7.1 

7.9 

9.0 

8.5 

11.4 

9.6 

7.0 

8.6 

* 

MEAN 

2 

1.7 

1.3 

2.7 

3.7 

3.2 

4.1 

3.8 

3.3 

3.2 

2.3 

2.3 

2.5 

34.1 

MINIMUM 

2 

0.1 

0.1 

0.6 

1.0 

0.4 

1.4 

1.1 

0.4 

# 

0.1 

0.7 

0.2 

★ 

MAX  24  HR 

2 

2.0 

1.5 

1.6 

2.4 

3.5 

3.5 

6.6 

3.5 

2.9 

4.3 

2.5 

4.5 

6.6 

#  DAYS  W/PRECIP 

1 

18 

16 

17 

16 

15 

13 

12 

13 

12 

12 

13 

16 

173 

#  DAYS  GE  0.6 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

20 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

2 

10 

7 

7 

2 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

2 

10 

38 

MAXIMUM 

2 

34 

22 

25 

11 

2 

0 

0 

0 

# 

7 

11 

43 

★ 

MAX  24  HR 

2 

15 

10 

9 

11 

2 

0 

0 

0 

# 

4 

5 

10 

15 

#  DAYS  W/SNOW 

1 

15 

12 

9 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

14 

61 

#  DAYS  GE  1.5 

2 

2 

2 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

8 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  HG)  /  DEWPOINT  (  F) 


Ki  (  5  LST) 

1 

76 

78 

78 

77 

79 

80 

83 

85 

84 

80 

79 

79 

80 

RH  (15  LST) 

1 

64 

63 

58 

52 

50 

51 

51 

54 

53 

52 

60 

66 

56 

VAPOR  PRESS 

1 

.10 

.12 

.17 

.23 

.34 

.47 

.59 

.58 

.44 

.28 

.20 

.13 

.30 

DEWPOINT 

1 

15 

18 

28 

36 

46 

56 

62 

62 

54 

41 

32 

20 

39 

5.  SURFACE  WINDS  16  PT/KTS  /  99.95%  HIGHEST  PRESSURE  ALTHUDE  (FEET) 


PVIG  DRCIN 

MEAN  SPEED 

1 

W 

W 

S 

S  S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

W 

S 

(PVIG  DRCIN) 
MEAN  SPEED 

1 

11 

10 

11 

11  10 

9 

8 

8 

8 

9 

10 

10 

10 

(ALL  OBS) 

1 

10 

10 

11 

10  9 

8 

7 

7 

8 

9 

10 

10 

9 

MAX  PEAK  GUST 

1 

48 

45 

45 

60  48 

55 

66 

56 

40 

40 

44 

56 

66 

PRESSURE  ALT 

2 

1400 

1400 

1400 

1400  1150 

1150 

950 

950 

1050 

1200 

1300 

1400 

1400 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(8'IHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CID  COVER 

1 

5 

5 

5 

4  4 

4 

3 

4 

3 

4 

5 

5 

4 

DAYS  TSTMS 

1 

1 

# 

3 

4  5 

7 

7 

7 

4 

2 

2 

1 

41 

DAYS  FOG  LT  7 

1 

11 

11 

13 

9  10 

8 

8 

11 

11 

11 

12 

13 

125 

DAYS  ENBD  IT  7 

1 

# 

0 

0 

#  # 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  MAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SKP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

142 


(O'HARE  ARFF,  IL) 

REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  IT  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABIE  $  =  %  CAIM  GT  PVIJ3N  DRCIN 
=  BASED  OILY  Oi  AVAIIABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  romi/YR 


SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  OCT  84,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FRCM  10-37  YRS. 


7 .  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

37 

35 

32 

22 

16 

11 

8 

13 

14 

17 

32 

41 

23 

03-05  LST 

35 

38 

34 

23 

18 

13 

13 

18 

17 

20 

34 

41 

25 

06-08  LST 

38 

39 

37 

27 

23 

18 

19 

26 

26 

25 

37 

43 

30 

09-11  1ST 

36 

38 

39 

29 

24 

16 

18 

21 

25 

26 

39 

43 

29 

12-14  1ST 

36 

36 

37 

29 

19 

13 

14 

16 

18 

22 

38 

42 

27 

15-17  LST 

38 

36 

33 

24 

15 

9 

10 

13 

14 

18 

36 

40 

24 

18-20  1ST 

37 

32 

30 

22 

14 

8 

8 

12 

11 

16 

31 

40 

22 

21-23  1ST 

37 

34 

31 

21 

13 

8 

6 

10 

12 

17 

31 

41 

22 

ALL  HOURS 

37 

36 

34 

24 

18 

12 

12 

16 

17 

20 

35 

41 

25 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

LT  1500/3 

Ml  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

24 

20 

21 

14 

11 

7 

6 

8 

10 

12 

18 

26 

15 

03-05  LST 

24 

24 

22 

16 

14 

11 

10 

14 

11 

14 

22 

28 

17 

06-08  LST 

24 

28 

25 

20 

18 

13 

16 

22 

20 

18 

25 

30 

22 

09-11  1ST 

25 

29 

25 

17 

14 

9 

11 

13 

13 

15 

25 

30 

19 

12-14  1ST 

23 

23 

19 

14 

10 

6 

5 

7 

7 

11 

22 

27 

15 

15-17  1ST 

23 

21 

17 

11 

9 

4 

5 

7 

8 

11 

19 

25 

13 

18-20  1ST 

24 

20 

18 

13 

10 

5 

5 

8 

7 

10 

17 

23 

13 

21-23  1ST 

25 

19 

18 

14 

10 

5 

4 

7 

7 

10 

16 

24 

13 

ALL  HOURS 

24 

23 

21 

15 

12 

7 

8 

11 

10 

13 

21 

27 

16 

9.  %  FREQ  OF 

ciG/vrs 

LT  1000/2 

Ml  (SOURCE  NO. 

I) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

16 

13 

13 

10 

7 

4 

3 

5 

6 

7 

12 

16 

9 

03-05  1ST 

15 

16 

14 

11 

9 

7 

5 

8 

8 

9 

13 

19 

11 

06-08  1ST 

15 

20 

16 

14 

11 

8 

9 

13 

12 

12 

16 

21 

14 

09-11  1ST 

17 

18 

15 

11 

9 

4 

4 

5 

6 

9 

16 

22 

11 

12-14  1ST 

14 

15 

13 

8 

6 

3 

2 

3 

3 

7 

12 

19 

9 

15-17  LST 

14 

14 

13 

7 

6 

2 

2 

3 

5 

6 

11 

15 

8 

18-20  1ST 

15 

13 

13 

8 

7 

3 

2 

4 

4 

6 

10 

14 

8 

21-23  1ST 

17 

12 

12 

9 

7 

3 

2 

4 

4 

6 

11 

16 

9 

ALL  HOURS 

15 

15 

14 

10 

8 

4 

4 

5 

6 

8 

12 

18 

10 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

200/0 , 

.5  Ml 

(SOURCE  NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

3 

2 

3 

2 

2 

1 

# 

(f 

1 

# 

2 

2 

1 

03-05  LST 

2 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

06-08  1ST 

2 

4 

*> 

2 

2 

1 

# 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

09-11  1ST 

2 

3 

2 

1 

H 

# 

# 

# 

# 

1 

3 

1 

12-14  1ST 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

15-17  1ST 

2 

2 

1 

1 

# 

0 

# 

0 

# 

# 

1 

2 

1 

18-20  LST 

2 

2 

2 

1 

1 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

2 

1 

21-23  1ST 

2 

2 

2 

1 

2 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

143 


(O' HARE  ARFF,  IL) 

REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAIIABIE  #  =  ET  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CAIM  GT  PVION  DRCIN 
=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  rKff''""YR 

SOURCE(S)  :  1.  USAFBTAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIOJS 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  OCT  84,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FR(»i  10-37  YRS. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  lET 

37 

35 

32 

22 

16 

11 

8 

13 

14 

17 

32 

41 

23 

03-05  1ST 

35 

38 

34 

23 

18 

13 

13 

18 

17 

20 

34 

41 

25 

06-08  IBT 

38 

39 

37 

27 

1.3 

18 

19 

26 

26 

25 

37 

43 

30 

09-11  IBT 

36 

38 

39 

29 

24 

16 

18 

21 

25 

26 

39 

43 

29 

12-14  1ST 

36 

36 

37 

29 

19 

13 

14 

16 

18 

22 

38 

42 

27 

15-17  1ST 

38 

36 

33 

24 

15 

9 

10 

13 

14 

18 

36 

40 

24 

18-20  1ST 

37 

32 

30 

22 

14 

8 

8 

12 

11 

16 

31 

40 

22 

21-23  1ST 

37 

34 

31 

21 

13 

8 

6 

10 

12 

17 

31 

41 

22 

ALL  HOURS 

37 

36 

34 

24 

18 

12 

12 

16 

17 

20 

35 

41 

25 

a.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  IT  1500/3  MI  (SOURCE  FTO. 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

I3EC 

ANN 

00-02  1ST 

24 

20 

21 

14 

11 

7 

6 

8 

10 

12 

18 

26 

15 

03-05  1ST 

24 

24 

22 

16 

14 

11 

10 

14 

11 

14 

22 

28 

17 

06-08  IST 

24 

28 

25 

20 

18 

13 

16 

22 

20 

18 

25 

30 

2 

09-11  IST 

25 

29 

25 

17 

14 

9 

11 

13 

13 

15 

25 

30 

19 

12-14  1ST 

23 

23 

19 

14 

10 

6 

5 

7 

7 

11 

22 

27 

15 

15-17  IST 

23 

21 

17 

11 

9 

4 

5 

7 

8 

11 

19 

25 

13 

18-20  IST 

24 

20 

18 

13 

10 

5 

5 

8 

7 

10 

17 

23 

13 

21-23  IST 

25 

19 

18 

14 

10 

5 

4 

7 

7 

10 

16 

24 

13 

ALL  HOURS 

24 

23 

21 

15 

12 

7 

8 

11 

10 

13 

21 

27 

16 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT  1000/2  MI  (SOURCE  NO. 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  IST 

16 

13 

13 

10 

7 

4 

3 

5 

6 

7 

12 

16 

9 

03-05  IST 

15 

16 

14 

11 

9 

7 

5 

8 

8 

9 

13 

19 

11 

06-08  IST 

15 

20 

16 

14 

11 

8 

9 

13 

12 

12 

16 

21 

^4 

09-11  IST 

17 

18 

15 

11 

9 

4 

4 

5 

6 

9 

16 

22 

11 

12-14  IST 

14 

15 

13 

8 

6 

3 

2 

3 

3 

7 

12 

19 

9 

15-17  IST 

14 

14 

13 

7 

6 

2 

2 

3 

5 

6 

11 

15 

8 

18-20  IST 

15 

13 

13 

8 

7 

3 

2 

4 

4 

6 

10 

14 

8 

21-23  IST 

17 

12 

12 

9 

7 

3 

2 

4 

4 

6 

11 

16 

9 

ALL  HOURS 

15 

15 

14 

10 

8 

4 

4 

5 

6 

8 

12 

18 

10 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT  200/0.5  MI 
JAN  FEB  MAR  APR 

(SOURCE  NO.  .1) 
MAY  JUN  JUL 

1 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  IST 

3 

2 

3 

2 

2 

1 

a 

1 

# 

2 

2 

1 

03-05  IST 

2 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

06-08  IST 

2 

4 

O 

2 

2 

1 

# 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

09-11  IST 

2 

3 

2 

1 

H 

# 

# 

ft 

ff 

1 

3 

1 

12-14  IST 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

,0 

0 

0 

1 

3 

1 

15-17  IST 

2 

2 

1 

1 

# 

0 

if 

0 

ff 

ff 

1 

2 

1 

18-20  IST 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

# 

ff 

ft 

ff 

2 

1 

21-23  1ST 

2 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

ff 

ff 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

2 

1 

1 

# 

ft 

1 

1 

1 

2 

1 

OPmTIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION:  O'HARE  ARFF,  IL  STATION  #:  725300  ICAO:  ORD 

IJDCATIC»J:  4159N  8754W  EIEVATION  (FEET)  :  673  LET  =  GMr-6 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992  PERIOD;  7301-9012  (SOURCE  #1) 


SOURCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1.  TEMPERATURE 

(  F) 

EXTREME  MAX 

1 

65 

71 

87 

91 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

30 

34 

47 

59 

MEAN 

1 

22 

26 

38 

49 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

15 

19 

30 

39 

EXTREME  MIN 

1 

-26 

-17 

-8 

7 

#  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

# 

#  DAYS  IE  32 

1 

28 

24 

18 

6 

#  DAYS  IE  0 

1 

6 

3 

# 

0 

2.  ERECIPITATION  i 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

4.3 

2.7 

5.9 

7.7 

MEAN 

2 

1.7 

1.3 

2.7 

3.7 

MINIMUM 

2 

0.1 

0.1 

0.6 

1.0 

MAX  24  HR 

2 

2.0 

1.5 

1.6 

2.4 

#  DAYS  W/PRECIP 

1 

18 

16 

17 

16 

if  DAYS  GE  0.5 

2 

1 

1 

2 

2 

3.  SNOWFAII.  (INCHES) 

MEAN 

2 

10 

7 

7 

2 

MAXIMUM 

2 

34 

22 

25 

11 

MAX  24  HR 

2 

15 

10 

9 

11 

it  DAYS  W/SNOW 

1 

15 

12 

9 

4 

#  DAYS  GE  1.5 

2 

2 

2 

1 

# 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

93 

103 

102 

103 

99 

91 

7ft- 

71 

103 

70 

80 

85 

82 

74 

62 

49 

34 

59 

59 

69 

74 

72 

65 

52 

41 

27 

50 

49 

59 

65 

63 

55 

43 

33 

20 

41 

24 

36 

40 

41 

28 

16 

-10 

-25 

-26 

1 

3 

8 

4 

1 

# 

0 

0 

18 

1 

0 

0 

0 

# 

4 

14 

26 

120 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

11 

7.1 

7.9 

9.0 

8.5 

11.4 

9.6 

7.0 

8.6 

* 

3.2 

4.1 

3.8 

3.3 

3.2 

2.3 

2.3 

2.5 

34.1 

0.4 

1.4 

1.1 

0.4 

a 

0.1 

0.7 

0.2 

* 

3.5 

3.5 

6.6 

3.5 

2.9 

4.3 

2.5 

4.5 

6.6 

15 

13 

12 

13 

12 

12 

13 

16 

173 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

20 

if 

0 

0 

0 

if 

# 

2 

10 

38 

2 

0 

0 

0 

if 

7 

11 

43 

* 

2 

0 

0 

0 

if 

4 

5 

10 

15 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

14 

61 

if 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

8 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  HG)  /  DEWPOINT  (  F) 


RH  (  5  LST) 

1 

76 

78 

78 

77 

79 

80 

83 

85 

84 

80 

79 

79 

80 

RH  (15  1ST) 

1 

64 

63 

58 

52 

50 

51 

51 

54 

53 

52 

60 

66 

56 

VAPOR  PRESS 

1 

.10 

.12 

.17 

.23 

.34 

.47 

.59 

.58 

.44 

.28 

.20 

.13 

.30 

DEWPOINT 

1 

15 

18 

28 

36 

46 

56 

62 

62 

54 

41 

32 

20 

39 

5.  SURFACE  WINDS  16  PT/KTS  / 
PVIG  DRCIN  1  W  W 

99.95%  HIGHEST 
S  S  S 

PRESSURE  ALTITUDE 
S  S  S  S 

(FEET) 

S  S 

W 

S 

MEAN  SPEED 
(PVIS  E«CTN) 

1 

11 

10 

11 

11 

10 

9 

8 

8 

8 

9 

10 

10 

10 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

1 

10 

10 

11 

10 

9 

8 

7 

7 

8 

9 

10 

10 

9 

MAX  PEAK  GUST 

1 

48 

45 

45 

60 

48 

55 

*66 

56 

40 

40 

44 

56 

66 

PRESSURE  ALT 

2 

1400 

1400 

1400 

1400 

1150 

1150 

950 

950 

1050 

1200 

1300 

1400 

1400 

6.  MEAN  C1J3UD  COVER  (8THS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 

1 

5 

5 

5 

4 

4 

DAYS  TSTMS 

1 

1 

# 

3 

4 

5 

DAYS  FOG  LT  7 

1 

11 

11 

13 

9 

10 

DAYS  BNBD  LT  7 

1 

# 

0 

0 

if 

if 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

4 

3 

4 

3 

4 

5 

5 

4 

7 

7 

7 

4 

2 

2 

1 

41 

8 

8 

11 

11 

11 

12 

13 

125 

n 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

rax: 

ANN 

145 


72SSOO 


rat^Aiio  tv: 

UUriTAC 

OCTOBER 

1RB4 

- «CT  «**oce  •! 

•uv  ; 


AWS  CUMATIC  BRIEF 


_ SSSSiBHHi _ 
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■M>npi  fWOlMTT 

i«u  TUMI  VI  m 


A  U  S 


I  STATION  NAME:  SCOTT  AFB  tL  FIELD  ELEV:  453  FT 

I  LATITUDE/ LONGITUDE:  38  33  N  089  51  U  STATION  HSC:  724338 

CLIMATIC  BRIEF  |  HOURLY  OBS  POR:  DEC  79  -  NOV  89  CALL  SIGN:  KBLV 

I  SUMMARY  OF  DAY  POR:  JAN  38  -  NOV  89 

I  HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST  SUPERSEDES:  FEB  86 

JUN  90  I  LST  TO  UTC:  ■t’06 


MONTH 

1  JAN  1 

FEB  1  MAR  1 

«  R  1  MAY  1 

JUN  1 

JUL  1 

AUG  1 

SEP  1 

OCT  1 

NOV  1 

DEC  1 

ANN  1 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

1 

75  1 

81  I 

87  1 

93 

97  1 

104  1 

110  1 

104  1 

103  1 

95  1 

84  1 

75  1 

110  1 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

1 

38  1 

43 

54  1 

66 

76  1 

85  1 

89 

87  1 

80  1 

69 

5A 

A2  1 

65  1 

MEAN  TEMP  (F) 

1 

30  1 

35 

44 

56 

65 

75  1 

78  1 

77  1 

69  1 

58 

A5 

35  1 

54  1 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

1 

22  1 

26 

35  1 

46* 

55 

64  1 

68  1 

66  1 

58  1 

A7 

36  1 

27  1 

44  j 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

1 

-19  1 

-11  1 

-3  1 

22 

29  1 

44  1 

48  1 

44  1 

27  1 

24  1 

A  1 

-7  1 

-19  j 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

1 

0 

0  1 

0  1 

# 

1  1 

8  1 

14  1 

11  1 

4  1 

1  1 

0  1 

8  1 

39  1 

D/W  TEMP  GE  80  (F) 

1 

0 

* 

1 

4 

11 

23  1 

29 

27 

16  1 

4  1 

1  1 

8  1 

118  1 

0/W  TEMP  LT  33  (F) 

1 

26 

21  I 

14  1 

2 

N  1 

0 

8 

8 

* 

1 

12  1 

22  1 

98  j 

0/W  TEMP  LT  10  (F) 

1 

5 

2  i 

1  1 

0 

0  1 

0  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

«  1 

2  j 

18  1 

HEATING  DEGREE  DAYS 

T 

1065  1 

851  1 

645  1 

287 

88  1 

5  1 

*  1 

1  1 

44  1 

236  1 

586  1 

919  1 

4727  1 

COOLING  DEGREE  DAYS 

1 

«  1 

#  I 

3  1 

29 

109  1 

307  I 

424  1 

368  1 

176  1 

36  1 

2  1 

«  j 

1454  1 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

1 

21 

24  1 

33 

42 

53  1 

62 

68 

65  1 

57  1 

A5  1 

34  1 

24  1 

44  1 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

1 

28 

30  I 

40 

49 

59  1 

67 

71 

69  1 

62  1 

51  1 

A2  1 

32  1 

58  1 

99.95X  WCPA  (FT) 

1 

1000 

1050  1 

1100 

1050 

850  1 

750 

650 

700  1 

750  1 

800  1 

1050  1 

1050  1 

950  1 

MEAN  REL  HUN  07  LST(X) 

i 

71.7  1 

74.6  i 

74.0  i 

69.5 

n.o  i 

75.0  1 

78.3  1 

79.9  1 

79.6  1 

T7.9  1 

75.6  1 

74.1  1 

75.3  1 

MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

1 

57.4  1 

59.4  1 

55.7  1 

49.4 

51.6  1 

52.5  1 

54.8  1 

53.7  1 

51.9  1 

52.5  1 

58.6  1 

61.4  j 

54.9  j 

MAX  24KR  PRECtP  (IN) 

3.58 

3.46i 

2.491 

2.94 

3.471 

8.151 

5.491 

9.22 

3.621 

3.971 

6.67| 

3.221 

9.22 

MAX  PRECIP  (IN) 

8.88 

8.00j 

9.961 

9.43 

9.861 

17.161 

11.561 

21.05 

9.461 

8.071 

10.01 1 

9.051 

57.65 

MEAN  PRECIP  (IN) 

2.12 

2.391 

3.551 

3.77 

3.86| 

4.171 

3.81 1 

3.75 

3.301 

2.88] 

3.281 

2.991 

40.27 

MIN  PRECIP  (IN) 

.12 

.311 

*  1 

1.06 

1.43| 

.881 

.40 

.07 

.181 

•11| 

.341 

.09 

20.55 

D/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

8 

8  1 

11  1 

11 

10  1 

9  1 

8 

7 

7  1 

8  1 

9  1 

9  1 

105 

0/U  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

2  1 

3  1 

3 

3  1 

3  1 

2  1 

2 

2  1 

2  1 

2  1 

2  j 

27 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

1 

12.0 

12. i  1 

7.3  1 

9.5 

0  1 

0  i 

8  1 

8  1 

8  1 

.2  1 

10.3  1 

13.6  i 

13.6  1 

MAX  SNFL  (IN) 

1 

23.2 

14.0 

20.4 

17.3 

0 

(1 

8 

8 

8 

•2  1 

12.7  1 

23.1 

34.3  1 

MEAN  SNFL  (IN) 

( 

5.4 

3.9  ( 

3.4 

.6 

0  1 

0  1 

8 

8 

8  1 

8  1 

1.4  I 

3.1  j 

18.2  j 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

1 

4 

3  1 

2  1 

1 

0  1 

0  1 

8 

8 

8  1 

1  1 

2  1 

13  1 

0/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

i 

1 

1  1 

1  1 

# 

0  1 

0  1 

8  1 

8  1 

8  I 

8  j 

1  j 

1  1 

5  1 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

1 

16  1 

18  1 

16  1 

11  1 

0  1 

0  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

20  1 

13  1 

28  1 

PRVLNG  WND  DIR  (DEG) 

IS29-31I 

(32-341 

(17-191S17-19I 

S17-19I 

H7-191$17-191 

H7-191$17-191 

(17-191 

(17-191 

17-191S17-19I 

MEAN  WND  SPO  (KTS) 

1 

6  1 

4 

7  1 

6  1 

5  1 

A  1 

3  1 

3  1 

4  1 

A  1 

4  1 

4  1 

5  1 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

1 

55  1 

68  1 

66  1 

65  1 

75  1 

62  1 

61  1 

52  1 

49  1 

54  1 

54  1 

51  1 

75 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

i 

58.7  1 

61.5  1 

60.8  1 

53.5  1 

52.4  1 

50.1  1 

40.8  1 

38.8  1 

42.5  1 

50.7  1 

57.5  1 

61.6  1 

52.3 

0/W  THUNDERSTORMS 

1 

1  I 

*  1 

3  1 

6  1 

7  1 

8  1 

8  1 

7  1 

A  1 

3  j 

2  j 

1  1 

51 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  Ml) 

1 

13  1 

13  1 

14  1 

11 

14  i 

12  1 

16  1 

18  1 

16  1 

14  1 

13  1 

1A  1 

168 

LEGEND:  ANN  *  ANNUAL  POR/YOR  >  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

0/W  ■  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH  WCPA  >  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

t  >  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  «  >  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

**  >  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  S  =  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

*  s  DATA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


1  MONTH 

1  JAN 

1  FEB 

I  MAR 

APR 

1  MAY 

I  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

-  ■  • 

LST 

00  -  02 

26.0 

31.3 

21.7 

13.6 

11.2 

6.7 

4,9 

4.8 

8.0 

17.3 

28,4 

31.7 

17.1 

10 

03  ■  05 

1  28.7 

35.6 

24.0 

17.0 

16.3 

14.0 

12.8 

14,0 

11.2 

20.9 

30.2 

31.7 

21.4 

10 

:  -XIG 

06  -  OS 

31.7 

39.2 

29.0 

19,7 

19.7 

15.3 

17.5 

21.3 

16.7 

24.6 

31.9 

33.7 

25.0 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

30.9 

36.9 

28.4 

21.1 

16.5 

9.0 

9.4 

10.8 

12.0 

22.7 

30.2 

34.0 

21.8 

10 

AND/OR 

12  -  14 

31.0 

30.6 

30.2 

18.6 

13.0 

6.6 

6.1 

5.7 

10.8 

19.4 

28.0 

30.8 

19.2 

10 

VSBY 

15  -  17 

27.4 

28.6 

25.5 

14.1 

10.6 

4.6 

4.0 

4.1 

7.0 

16.5 

27.1 

29.7 

16.6 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

24.7 

27.4 

22.4 

12.4 

9.0 

4.4 

2.2 

4.2 

5.3 

15.7 

27.1 

30.9 

15.5 

10 

21  -  23 

25.6 

27.0 

21.1 

12.3 

9.0 

4.0 

2.5 

3.7 

5.2 

15,4 

27.4 

32.3 

15.5 

10 

ALL 

28.3 

32.1 

25.3 

16.1 

13.2 

8.1 

7.4 

8.6 

9.5 

19.0 

28.8 

31.8 

19.0 

10 

00  •  02 

15.4 

18.7 

13.5 

8.3 

6.9 

5.2 

3.5 

4.4 

5.2 

11.8 

16.7 

19.9 

10.8 

10 

03  -  05 

4.6 

24.4 

15.2 

9.4 

11.7 

11.2 

11.0 

12.6 

8.8 

14.8 

17.9 

0.9 

14.4 

10 

CIG 

06  -  08 

17.7 

28.4 

18.9 

10.8 

14.8 

12.6 

16.2 

19.6 

14.3 

20.0 

22.0 

22.0 

18.1 

10 

LT  1500  FT 

09  •  11 

15.9 

25.8 

17.2 

8.2 

7.2 

4.4 

4.5 

7.3 

6.4 

17.6 

19.8 

21.3 

13.0 

10 

ANO/OR 

12  ■  14 

15.8 

17.8 

14.7 

6.3 

3.9 

2.7 

1.2 

2.3 

4.2. 

11.7 

17.9 

19.9 

9.9 

10 

VSBY 

15  -  17 

15.5 

14.0 

12.4 

4.1 

4.3 

2.3 

1.3 

1.5 

2,9 

7.1 

15.1 

18.4 

8.2 

10 

LT  3  MI 

18  •  20 

12.9 

14.1 

11.8 

6.0 

5.1 

2.2 

1.3 

2.9 

2.0 

7.2 

15.2 

18.5 

8.3 

10 

21  ■  23 

15.1 

14.3 

12.0 

6.1 

5.7 

2.2 

1.2 

3.1 

2.6 

9.8 

14.4 

19,9 

8.9 

10 

ALL 

15.4 

19.7 

14.5 

7,4 

7.4 

5.4 

5.0 

6.7 

5.8 

12.5 

17,4 

20.1 

11.4 

10 

00  •  02 

10.3 

12.8 

8.4 

4.3 

4.4 

2.0 

1.7 

2.5 

2.7 

7.2 

12.4 

14.5 

6,9 

10 

03  •  05 

10.8 

18.3 

11.3 

5.6 

7.6 

6.0 

5.4 

6.9 

5.1 

10.1 

13,4 

14,3 

9.6 

10 

CIO 

06  -  08 

12.4 

21.1 

13.3 

6.6 

7.7 

5.2 

7.3 

9.5 

7.4 

13.7 

15.3 

15.1 

11.2 

10 

LT  1000  FT 

09  •  11 

10.8 

18.6 

12.3 

5.4 

3.1 

2.1 

1.7 

2.9 

2.3 

11.7 

13.3 

14.6 

8.2 

10 

AND/OR 

12  •  14 

9.8 

11.5 

8.2 

3.8 

1.7 

1.6 

.4 

.2 

2.2 

6.9 

10.7 

13.0 

5.8 

10 

VSBY 

15  •  17 

10.6 

10.2 

8.9 

1.8 

2.2 

.9 

.8 

.3 

1.2 

3.8 

9.6 

12.2 

5.2 

10 

LT  2  MI 

18  *  20 

9.9 

11.0 

7.5 

3.1 

2.5 

1.1 

.5 

1.7 

1.1 

4.3 

9.8 

13.5 

5.5 

10 

21  •  23 

9.6 

10.7 

7.4 

3.1 

2.4 

.9 

.2 

1.4 

1.6 

5.8 

11.3 

13.9 

5.7 

10 

ALL 

10.5 

14.3 

9.7 

4.2 

4.0 

2.5 

2.3 

3.2 

3.0 

7.9 

12.0 

13.9 

7.2 

10 

00  •  02 

1.3 

3.7 

.6 

.9 

.8 

,i 

.4 

.2 

.i 

i.5 

i.8 

1.2 

1.0 

10 

03  •  05 

1.7 

3.5 

1.1 

1.0 

1.5 

1.1 

.6 

.8 

.8 

1.9 

1.8 

1.9 

1.5 

10 

CIG 

06  -  08 

2.5 

5.4 

1.4 

1.0 

.6 

.9 

.4 

1.1 

1.2 

2.6 

2.0 

1.9 

1.7 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

1.1 

4.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.8 

1.7 

.7 

10 

AND/OR 

12  -  14 

1.2 

1.8 

.3 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.3 

10 

VSBY 

15  •  17 

1.1 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.3 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

.4 

2.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.6 

.3 

10 

21  •  23 

.5 

3.7 

.1 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

1.1 

.9 

.6 

10 

ALL 

1.2 

3.2 

.5 

.4 

.4 

.3 

.2 

.3 

.3 

.8 

1.1 

1.1 

.8 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORHS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  :  NONE 


REMARKS  :  NONE 


14,3 


MEAN  NUMBER  OE  DAYS  | 

'  ■  *  „  '  "2  ItEMPERATURECF)( 

•  M  t  :  i 

3  '  MAXIMUM  minimum  [ 


,  90  30  '  32  0 

I~0  !J~35 — TT 
i  0  C  '  21  '  116 
.2  o'  ./  '  19  0*7 

.1'  o'  4.  '  5  ~  0  6 


"  ■—  Hafers  to  hithait  hourly  wind  apaad  class  Interval, 

RU50U0  POhi  llrly  Obai  May  43  -  Jun  45,  Jul  49  -  Jan  70 

Dally  Obsi  Jul  49  -  Aug  99,  Oct  59  -  Jun  65,  «ue  65,  Oct  65  -  Jan  69 


!!DATA  NOT  AVAItABLE.  ILESS  TN»N  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0,5  ftRCENT  (5)  AS  APPUICAOCE. 


25  I  a  16  12 

29  !  25  I  22  ■  20 

a  ! 


FLYINO  WEATHER  (%FREO) 

HOURS  lUST)  1 

JAN 

FEB 

CIO  , 

r  00  -  02  i 

^*5  1 

■33" 

lass  than 

8 

1 

o 

46  , 

36 

3000  feat  1 

^06-08 

19 

45 

and  /  or 

09-11 

*5 

VSBT 

1 

,  U 

36 

laaa  than 

,  -15  -  17  1 

34 

3  Biles 

! _ iS  -  20  ] 

!  36  , 

29 

r  .  21  -  21  : 

37 

29 

*LL  HOURS 

41 

35 

CIO 

00-02 

30 

22 

lass  than 

03  -  05 

,  33 

a 

1500  feet 

^  -116  -  08 

40 

33 

and  /  or 

09-11 

36 

28 

VdBT  1 

,  ,12  -  U 

27 

22 

leas  than  i 

„.i5  -  17 

a 

20 

3  BUaa 

,  18-20 

22 

18 

[ _ a.  -  23 

23 

18 

ALL  HOURS 

28 

23 

CIO 

1  00-02 

less  than 

_ jut  05 

1000  feet 

_ 06  -  08 

and  /  or 

09-11 

vsn 

, _ UL-_U 

lass  than 

15  -  17 

2  Bllaa 

,  _^8  -  .20 
.  _  a  -  23 

ALL  HOURS 
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xsN  CLONS(Tenths) 


A  W  S 

Station  Name: 

FORT  WAYNE  NAP/BAER  FLD  IN 

Field  Elev: 

815  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N40  59  W085  11 

Station  MSC: 

725330 

Hovly  Obs  PCR: 

Jun  77  to  May  87 

Call  Sign: 

KFWA 

October  1987 

SuMary  of  Day  PCR: 
I5T  -  CMT  -5 

Jan  48  to  May  87 

Supersedes: 

Mar  1982 

HAR  I  APR  I  HAY  I  JW  I  JUL  I  AUG  I  S8P  I  OCT  I  NO?  I  DEC  I  MV  I  TOR 


XTRM  MAX  TEMP  ‘F 
MEAN  MAX  TEMP  ‘F 
MEAN  TEMP  ‘F 

MEAN  MIN  TEMP  ‘F 
XTRM  MIN  TEMP  ‘F 


D/W  TEMP  >  90»F 
D/W  TEMP  ”  85* F 
D/W  TEMP  “  32* F 
D/W  TEMP  7  10«F 


VPR  PRESS  ("Hg)  .09  .10  .15  .22  .3M  .>*5  .58  .56  .N5  .  28  .  20  .13  .  26  1  0 

MEAN  DEWPOINT  “F  15  18  28  37  '*8  56  63  62  56  ^3  S'*  2'<  'll  10 

99.95*  WCPA  Ft  1500  1J150  1500  HSO  1300  1  200  11C0  1  050  1150  1  250  1  itOO  1500  1  350  1  0 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  •• 
D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  T  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 
D/W  SNFL  .1" 

D/W  SNFL  >  1;5« 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD**  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  T3TGRMS 
D/W  FOG  VSBY  <7«1 


Lcgsndt  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  PCR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  •  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

i  •  Based  on  less  than  full  months  #  «  Less  than  0.5  day.  0.05  Inch,  or  0.5*,  as 
**  •  Instantaneous  peak  winds  spplloable. 

*  >  Data  not  available  $  •  Peroentage  of  calm  winds  ^  mean  dlreotU 


REMARKS: 


Hurrloanes/troploal  storms  observed  (1900-1985): 


Within  60NM 
Within  120NM 
Within  240NM 


JUN  JUL  AUG  ANNUAL 

TOT  7575  575  "576 
0/0  0/0  0/0  0/0 
0/1  0/0  0/1  0/2 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
October  1987 


Station  Maae: 
Latltude/Longitude: 
Hovly  Obo  FCR: 
SuMary  of  Day  FOR: 
UT  -  CMT  -5 


GRISSOM  AFB  IN 
NAO  39  H086  09 
Aug  77  to  Jul  87 
Jan  56  to  Jul  87 


Field  BIot:  812  Ft 
SUtlon  MSC:  725335 
Call  Sign:  NOUS 

Supersedes:  Jul  1983 


I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  NAT  I  JW  I  JDL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  HOT  I  DEC  I  ANN  I  TOR 


CTRM  MAX  TEMP  "F 

65 

68 

82 

86 

93 

98 

105 

98 

95 

87 

76 

69 

32 

MEAN  MAX  TEMP  "F 

30 

35 

46 

60 

71 

80 

84 

82 

76 

64 

49 

36 

32 

MEAN  TEMP  "F 

23 

27 

38 

50 

61 

71 

74 

72 

66 

54 

41 

30 

32 

MEAN  MIN  TEMP  "F 

16 

20 

30 

40 

51 

60 

65 

62 

56 

44 

34 

23 

42 

32 

XTRM  MIN  TEMP  "F 

-21 

-16 

-4 

11 

29 

40 

44 

37 

33 

20 

-1 

-16 

-21 

32 

D/W  TEMP  >  90»F 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

12 

D/W  TEMP  >■  85*F 

0 

0 

0 

« 

3 

9 

14 

10 

5 

# 

0 

0 

41 

D/H  TEMP  <  32"  F 

29 

24 

19 

6 

« 

0 

0 

0 

0 

3 

14 

25 

120 

32 

D/H  TEMP  1 0»F 

10 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

21 

32 

VPR  PRESS  ("Hg) 

.09 

.11 

.16 

.24 

.35 

.49 

.62 

.58 

.45 

.29 

.20 

.13 

.27 

10 

MEAN  DEWPOINT  "F 

16 

20 

29 

39 

49 

58 

65 

63 

56 

44 

35 

24 

42 

10 

99.951  WCPA  Ft 

1500 

1*150 

1500 

1450 

1300 

1150 

1050 

1050 

1150 

1250 

1400 

1450 

1350 

10 

MEAN  RH  07  LST  t 

76 

77 

78 

77 

76 

75 

82 

85 

83 

81 

81 

79 

79 

10 

MEAN  RH  13  LST  t 

71 

70 

64 

59 

56 

55 

60 

61 

55 

60 

69 

75 

63 

10 

MAX  2AHR  PRECIP  " 

1.8 

3.6 

1.7 

c.V 

2.9 

4.5 

3.1 

2.6 

2.7 

2.3 

1.9 

3.2 

4.5 

32 

MAX  PRECIP  " 

*1.5 

5.6 

5.5 

8.4 

6.4 

14.5 

7.5 

9.2 

7.2 

5.7 

9.4 

14.5 

32 

MEAN  PRECIP  " 

1.9 

1.9 

2.8 

3.6 

3.7 

4.1 

3.3 

3.6 

2.7 

2.5 

2.9 

36.6 

32 

MIN  PRECIP  " 

.3 

.1 

.5 

1.0 

1.5 

1.3 

.5 

.7 

.1 

.2 

.4 

.1 

32 

D/W  PRECIP  >  .01" 

12 

10 

13 

12 

12 

10 

9 

9 

9 

9 

11 

13 

129 

32 

D/H  PRECIP  T  .5" 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

25 

32 

MAX  2HHR  SNFL  " 

9 

10 

5 

6 

« 

0 

0 

0 

# 

1 

5 

12 

12 

32 

MAX  SNFL  " 

22 

20 

12 

12 

« 

0 

0 

0 

* 

1 

10 

27 

27 

32 

MEAN  SNFL  * 

8 

8 

4 

1 

« 

0 

0 

0 

« 

« 

3 

8 

32 

32 

D/H  SNFL  >  .1" 

8 

6 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

6 

27 

32 

D/H  SNFL  7  1:5" 

2 

2 

1 

« 

mm 

0 

0 

0 

O' 

0 

1 

2 

8 

32 

MEAN  NND  DRCTN 

N 

N 

w 

W 

$3 

ISSW 

8S5W 

$s 

$s 

H 

H 

W 

W 

10 

MEAN  HND  SPD  Kts 

9 

7 

9 

9 

6 

6 

5 

4 

5 

6 

8 

9 

7 

10 

MAX  WND  SPD»»  Kts 

59 

56 

54 

60 

52 

52 

56 

64 

50 

44 

52 

56 

64 

29 

MEAN  CLD  CVR  10th 

7 

7 

7 

7 

6 

6 
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STATION  NAME:  BARKSDALE  AFB  LA 

FIELD  ELEV:  166  FT 

LATITUDE/LONGITUOE:  32  30  N  093  40  W 

STATION  MSC:  722485 

CLIMATIC  BRIEF 

HOURLY  OBS  POR:  JAN  82  -  DEC  91 

SUMMARY  OF  DAY  POR:  MAR  37-OCT  91 

CALL  SIGN:  K6A0 

HOURS  SUMMARIZED:  OOOO  -  2300  LST 

SUPERSEDES:  OCT  86 

SEP  92 

LST  TO  UTC:  +06 

MONTH 

JAN 
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HAY 

JUN 

JUL 

AUG 
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OEC 
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EXTRM  MAX  TEMP  <F) 

84 

88 

96 

98 

107 

103 

98 

88 

85 

107 

54 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 
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mm 

67 
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83 

89 

92 
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87 

78 

67 
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54 

MEAN  TEMP  (F) 

46 
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65 
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83 
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MEAN  MIN  TEMP  (F) 

36 

46 

55 
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66 

55 
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31 
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COOLING  DEGREE  DAYS 
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33 
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MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

34 

39 

45 
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71 

70 
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55 

46 

38 
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MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

40 

44 

51 

58 

66 
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68 
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51 
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99.9SX  WCPA  (FT) 
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80.9 
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86.3 

81.8 

81.0 
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MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

59.3 

58.6 

55.1 

55.8 

59.3 

58.0 

56.9 

54.5 

53.0 

54.1 

56.9 

60.8 

56.9 
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MAX  24HR  PRECIP  (IN) 
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5.24 

10.82 

5.46 

K  !' 
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7.46 

3.95 

3.90 

10.82 
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73.06 

54 

MEAN  PRECIP  (IN) 

4.58 

4.29 

4.02 

4.60 

5.17 

IE 

3.67 

2.69 

3.13 

3.77 

4.35 

4.43 

48.40 

54 

MIN  PRECIP  (IN) 

.23 

.75 

.58 

.57 

1.11 

.09 

.08 

.24 

.27 

.00 

.39 

.54 

29.63 

54 

D/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

10 

8 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

8 

8 

92 

54 

O/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

32 

54 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

7.2 

2.8 

mwM 

mrm 

b 

0 

WMim 

mm 

mm 

b 

1.0 

5.1 

7.2 

45 

MAX  SNFL  (IN) 

11.6 

2.8 

Klt(l 

■I 

0 

0 

Bl 

0 

1.0 

5.1 

12.1 

45 

MEAN  SNFL  ON) 

1.2 

.3 

■0 

0 

■■ 

mm 

Bl 

Bl 

0 

« 

.2 

1.8 

45 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

1 

1 

mm 

WM 

0 

■1 

^B 

0 

0 

0 

•9 

45 

0/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

0 

mm 

0 

■1 

0 

0 

0 

1 

45 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN)  |  6 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

45 

PRVLNG  WND  OIR  (DEG) 

S14-16 

$14-16 

14-16 

$14-16 

$14-16 

$14-16 

$14-16 

$14-16 

$14-16 

$14-16 

14-16 

$14-16 

$14-16 

io 

MEAN  WND  SPO  (KTS) 

5 

6 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

10 

MAX  WND  SPO  (KTS) 

55 

45 

60 

62 

58 

60 

64 

58 

49 

4B 

45 

45 

64 

■5 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

58.4 

61.6 

56.4 

53.3 

56.7 

48.8 

42.1 

41.2 

41.8 

45.6 

56.5 

59.5 

51.8 

D/U  THUNDERSTORMS 

2 

3 

5 

6 

8 

8 

9 

7 

5 

3 

3 

2 

61 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  Ml) 

15 

13 

12 

13 

15 

13 

11 

14 

16 

15 

13 

13 

163 

5% 

LEGEM):  ANN  >  ANNUAL  POR/YOR  >  PERICX)/YEAKS  OF  RECORD 

D/U  >  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH  UCPA  •  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

ii  <  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  0  «  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

*•  >  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  S  >  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEA>' 

•  •  DATA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  a-lLING  AND  VISIBILITY 


1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

mnn 

HU 

00  -  02 

26.7 

26.6 

12.3 

6.9 

1.9 

2.7 

8.9 

17.2 

28.9 

33.8 

03  -  05 

30.5 

35.9 

wimM 

23.7 

15.1 

7.2 

5.6 

13.2 

25.1 

34.1 

37.6 

mSi 

CIG 

06  -  08 

36.1 

42.0 

Km 

33.8 

21.4 

14.8 

14.4 

24.7 

32.9 

37.9 

40.1 

bh 

LT  3000  FT 

09-11 

35.4 

38.3 

^1 

25.8 

26.2 

16.1 

8.4 

9.0 

18.2 

29.1 

34.1 

36.0 

25.5 

AND/OR 

12  -  14 

32.3 

33.7 

21.8 

16.4 

11.1 

6.3 

3.5 

3.7 

8.6 

19.4 

26.8 

32.0 

18.0 

VSBY 

15  •  17 

26.0 

24.8 

16.6 

10.6 

B  1 

3.6 

1.2 

1.9 

mSM 

13.3 

21.1 

26.8 

13.1 

LT  3  MI 

18  •  20 

23.4 

25.4 

12.4 

9.9 

3.1 

.6 

2.2 

mSm 

11.0 

20.2 

25.7 

11.9 

21  -  23 

23.8 

25.9 

12.4 

10.3 

m'm 

2.7 

.2 

1.2 

12.9 

22.2 

28.9 

12.7 

ALL 

29,3 

31.6 

21.4 

18.9 

15.3 

9.4 

4.7 

5.1 

11.3 

20.1 

28.2 

32.6 

18.9 

00  -  02 

20.4 

18.3 

7.4 

9.0 

5.3 

4.2 

1.7 

2.2 

6.9 

13.3 

15.3 

22.2 

10.5 

03  -  05 

23.5 

25.5 

10.0 

15.8 

10.9 

10.7 

4.8 

4.4 

10.1 

19.7 

21.1 

24.2 

15.1 

CIG 

06  -  08 

27.1 

29.7 

17.5 

24.8 

21.5 

15.8 

10.2 

11.9 

20.1 

26.5 

26.0 

30.3 

21 .8 

•  LT  1500  FT 

09  -  11 

25.5 

25.3 

14.4 

13.7 

10.1 

6.2 

3.4 

5.1 

10.1 

20.1 

21.8 

25.6 

15.1 

AND/OR 

12  -  14 

19.9 

19.4 

9.5 

5.4 

2.2 

1.9 

1.7 

1.4 

Kl 

14.6 

21.5 

9.1 

VSBY 

15  -  17 

16.9 

15.2 

7.0 

4.7 

2.0 

1.6 

.8 

.8 

HI 

10.4 

18.0 

ma 

LT  3  MI 

18  -  20 

14.6 

15.8 

6.2 

5.6 

2.2 

1.7 

.4 

.6 

1.6 

■  1 

11.6 

16.3 

21  -  23 

16.7 

15.7 

4.2 

5.1 

2.6 

1.4 

.1 

.8 

3.4 

8.5 

13.6 

17.3 

ALL 

20.6 

20.6 

9.5 

10.5 

■'.1 

5.4 

2.9 

3.4 

7.1 

13.9 

16.8 

21.9 

11.6 

00  -  02 

17.2 

15.5 

4.7 

6.4 

2.4 

2.7 

1.3 

.9 

5.3 

10.9 

11.0 

14.7 

7.7 

03  -  05 

18.1 

20.1 

6.3 

■ESI 

6.0 

7.6 

3.1 

2.7 

8.1 

16.3 

16.3 

19.3 

11.2 

CIG 

06  -  08 

21.9 

23.6 

11.6 

17.4 

12.4 

9.3 

4.2 

6.0 

14.0 

20.0 

20.3 

24.3 

15.4 

LT  1000  FT 

09-11 

19.7 

19.1 

8.4 

6.7 

3.2 

2.2 

1.1 

2.4 

3.9 

12.6 

15.0 

19.0 

9.4 

ANO/OR 

12  -  14 

13.2 

12.9 

3.8 

2.1 

1.0 

.7 

.3 

.6 

.8 

5.0 

9.4 

15.5 

5.4 

VSBY 

15  -  17 

11.6 

9.5 

3.2 

2.2 

.8 

.7 

.3 

.8 

.8 

5.1 

6.9 

13.5 

4.6 

LT  2  MI 

18  -  20 

10.5 

10.5 

2.7 

3.3 

1.2 

1.1 

.2 

■1 

.6 

N 

7.2 

9.6 

4.4 

21  -  23 

13.2 

12.4 

2.7 

3.6 

1.6 

.6 

.0 

1.4 

8.9 

11.7 

5.3 

ALL 

15.7 

15.5 

5.4 

6.5  "1 

3.1 

1.3 

1.B 

4.4 

1U.4 

11.9 

16.0 

7,9 

00  -  02 

2.4 

.2 

.1 

i.o 

.1 

.2 

.1 

.0 

.7 

.9 

1.8 

1.3 

.7 

03  •  05 

3.4 

1.3 

1.9 

.8 

1.0 

.4 

.1 

.9 

2.8 

1.6 

2.1 

1.4 

CIG 

06  -  08 

5.5 

3.8 

.5 

.8 

.3 

.4 

.9 

2.8 

2.0 

1.9 

LT  200  FT 

09-11 

2.9 

.8 

.1 

■  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.8 

.4 

ANO/OR 

12  •  14 

,6 

.0 

,0 

■  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.1 

VSBY 

15  •  17 

.0 

.0 

HI 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.5 

.1 

LT  1/2  MI 

18  •  20 

.1 

.0 

.0 

Hi 

.0 

■1 

.0 

.2 

.5 

.1 

21  -  23 

.8 

.0 

.1 

.3 

.0 

Kl 

■El 

.0 

.9 

1.1 

.7 

.3 

ALL 

.8 

-Z 

.7 

.2 

.2 

•1 

.3 

1.0 

1.0 

1.0 

.6 

HURRtCANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  :  1900  -  1986 


HR/TS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

60NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/1 

0/1 

0/2 

0/4 

0/0 

0/0 

0/0 

0/8 

120NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

2/3 

0/2 

2/7 

2/8 

0/1 

0/0 

0/0 

6/21 

240NN 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/1 

5/10 

4/7 

16/22 

12/26 

2/6 

0/0 

0/0 

39/72 

REMARKS  :  a 
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A  H  S 

CLDUTIC  BBIEF 
October  1987 


Station  Naaet 
Latitude/Longitude: 
Hoirly  Obe  PCR: 

Suaaary  of  Day  POt: 
UST  -  CHT  -6 


FORT  POLX/PXK  AAF  LA 
N31  03  H093  11 
Full-tiMi  Apr  81  to  Apr  87 
Pert-tlMs  May  77  to  M»  81 
Full-tlaat  Apr  81  to  Apr  87 
Pu't-tlae:  Sep  62  to  Mar  81 


Field  Kiev:  329  ft 
SUtlon  HSC:  722390 
Call  Sl0l:  KPOB 


I  I 


XTRM  MAX  TEMP 

•F 

MEAN  MAX  TEMP 

•F 

MEAN  TEMP 

•F 

MEAN  MIN  TEMP 

•F 

XTRM  MIN  TEMP 

•F 

D/H  TEMP  >  95* 

F 

D/H  TEMP  >  90" 

F 

D/H  TEMP  <  40* 

F 

D/H  TEMP  7  32* 

F 

VPR  PRESS 

"Hg 

MEAN  DEHPOINT 

•F 

99.95E  HCPA 

Ft 

-6  Part-tlae:  Sep  62  to  Mar  81  Superaedaa:  Aug  1986 


I  MAR  I  APB  I  MAT  I  JUI  I  JOL  I  AUC  I  SEP  I  OCT  I  IDT  I  DEC  I  AMI  )  TOR 


97#  I  97#  1101#  1104#  1103#  llOO 


83  89 

74  80 

64  71 


92  86 
83  77 

74  68 


35#  45#  53  64#  60  47 


93# 

87# 

81# 

104# 

25 

78 

69 

76 

6 

70 

61 

67 

6 

61 

52 

58 

6 

31# 

20# 

13 

13 

25 

HEAR  RH  07  LST  % 

MEAN  RH  13  LST  % 

MAX  24HR  PRECIP  "  4.2 

MAX  PRECIP  •  14.2#|11.0 
MEAN  PRECIP  ”  4.2 

MIK  PRECIP  "  .7 

D/H  PRECIP  >  .01" 

D/H  PRECIP  7  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 

MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/H  SNFL  >0.1" 
D/H  SNFL  7  1.5" 


MEAN  HND  DRCTN 
MEAN  HND  SPO  Kta 
MAX  HND  SPD**  Kta 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/H  TSTQRMS 
D/H  FOG  VSBT  <7nl 


6 
6 

46  I  6 
13  I  6 


10 
10 
700  I  10 


81  10 
55  10 


29 

25 

4 

25 

# 

6 

« 

6 

# 

6 

$s 

10 

4 

10 

64# 

25 

63 

17  1  261 


Legandf 

ANN 

•  Annual 

TOR 

•  Tears  of 

record 

PCR  - 

Period  of  reoord 

D/H 

-  Mean  nuaber  of 

days 

with. 

>  e  e 

HCPA  -  "Horst  oass*  (naxlnun)  prsssvra  altitude 

« 

>  Baaed  on  laaa 

than  full  uonths 

#  -  Less 

than 

0.5  day 

,  0.05  Inch,  or  0.53,  as 

•• 

-  InetantaneouB 

peak  winds 

applicable 

e 

• 

•  Data  not  available 

$  •  Paroentage 

of  oalu  winds  naan  direction 

REMARKS  1 

Katraaee  Include 

both 

full*  and  part-Uae  POl. 

Hurrloanee/troploal  atoma 

observed  (19QO-1985)* 

MAY 

JIM 

JUL 

AUG  SEP 

OCT 

NOV 

ANNUAL 

Hlthln  60NM 

775 

m 

777 

TTf  577 

0/0 

T77 

2/6 

HI thin  120NM 

0/0 

1/4 

1/3 

5/6  4/1 3 

0/1 

1/0 

12/27 

Hlthln  240NH 

0/1 

3/8 

5/13  18/23  17/35 

3/7 

1/0 

47/87 

IbCttTMAMtM  I 


V«WWk>TV| 
LIU  THAN  1  W  I 


Cf  lilM  LtU 
TMAMlNrT 
AM*/#*  miWUTV 

CItt  TMM  l/»  m 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
October  1987 


Station  Naae: 

Lat 1 tudo/ Longl tuda : 
Hourly  Obo  FOR: 
SuBBiary  of  Day  FOR: 
1ST  -  «T  -5 


LORIMG  AFB  MB 
MA6  57  II067  53 
Aug  77  to  Jul  87 
Aug  50  to  Jul  87 


Field  Bier:  7H6  FT 
Station  NSC:  7271 25 
Call  Sl0i;  KLIZ 


1ST  -  orr  -5  Suparaedea: 


I  JAN  I  FBB  I  MAR  I  AFR  I  HAT  I  JIM  I  J11L  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC 


67  59 

37  24 

31  17 

25  10 

-4  -24 


Aug  1983 


I  ANN  I  TOR 


37 
37 
39  37 

31  37 

-30  37 


75 

70 

75 

61 

10 

10 

2.0 

5.4 

37 

6.7 

11.1 

37 

3.3 

39.0 

37 

1.0 

.3 

37 

16 

162 

37 

2 

22 

37 

D/M  TEMP  >  80*F  0 

D/W  TEMP  >  75*F  0 

D/M  TEMP  Z  32»F  31 

D/M  TEMP  <-05*F  9  |  5  |  1 


.05  .06  .09  .15  .22  .34  .44  .40  .30  .20  .14  .07  .17  10 

2  7  15  27  37  48  55  53  45  34  25  11  30  10 

2050  1750  1750  1650  1450  1450  1300  1250  1350  1600  1700  1850  1650 


69  71 

62  61 


MAX  24HR  PRECIP  "  2.1  |  1.9 

MAX  PRECIP  "  5. 

MEAN  PRECIP  "  2. 

MIN  PRECIP  " 

D/M  PRECIP  >0.01"  1 

D/M  PRECIP  “0.5" 


MAX  24HR  SNFL  " 

MAX  SNFt  " 

MEAN  SNFL  " 

D/M  SNFL  >0.1" 
D/M  SNFL  T  1.5" 


MEAN  HND  DRCTN 
MEAN  MND  SPD  (Kt) 
MAX  MND  SP0*»(Kt) 


MEAN  OLD  CVR  10th 
D/M  TSTORMS 
D/M  POO  VS8Y  <7al )  8 


Legendi  ANN  >  Annual  lOR  >  Tea's  of  record  PGR  -  Period  of  record 

D/M  •  Mean  nuaber  of  days  with...  MCPA  ■  "Morst  case"  (aaxlaua)  preestre  altitude 
i  >  Based  on  less  than  full  nonths  #  «  Less  than  0.5  day.  0.05  Inch,  or  0.51,  as 
**  >  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  >  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  dlreotlon 


REMARKS  I 


Hurrloanes/troploal  storms  observed  (1 900-1986) i 


JUL 

AUG 

SB» 

ANNUAL 

Within 

60NH 

0/1 

0/0 

0/0 

0/1 

Within 

120NM 

0/1 

0/1 

2/0 

2/2 

Within 

240NN 

1/4 

1/2 

6/2 

8/8 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
October  1987 


Station  Nam: 

LORING  AFB  EB 

Field  Elev: 

746  FT 

Latltude/Longltude : 

R46  57  N067  53 

Station  HSC: 

727125 

Hourly  Obe  FOR: 

Aug  77  to  Jul  87 

Call  3101: 

KLIZ 

Suauary  of  Day  PQR: 
15T  -  CMT  -5 

Aug  50  to  Jul  87 

Superaedes: 

Aug  1983 

I  I  JAN 


OCr^IRRBHCE  FHBOOBNCT  OF  CEILING^ISIBILITT 


I  MAR  I  APR  I  MAT  |  JUR  )  JUL  |  AUC  |  SEP  {  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  XCR 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


CIG/VSBT 


LESS  THAN 


1500/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1000/2 


09-11 
12-H 
15-17 
18-20 
21-23 
00-2  H 


09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

00-24 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


200/14 


31 

32 
29 
25 

23 

24 

27  10 
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TEMPERATURE  fF) 


i  I!  It  til 
I  SI  li  3s  s 


EiMi 


SS  a  s  J: 

i  IS  Is  t  s  ^4-  I  I 
S  i5  I  ssTfr  “ 

I  s:  itf  I  ^  K  SS 

«  3s  *8  s  S<»  o  K  85 


PERIOD^  1959-TD 


TXSU3  ELEVATION:  150  ft 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS 


TEMPERATUREPF) 


MMIUUN 

> 

90 

> 

ao 

|CS3i 


HliSSSI 


inSje 

IBBB 


.58  5po_ 
.58  450 


550 


_ SSI _ 

B9E9BflDi9IQI!C3DBE!!SESE!l 


RUMBBI  aBSERVED  WRBQI: 

(FOR:  1900-1970)  60  m 

(A)  BURRICAHB/tROFICAL  SrORHS  120  MM 

(B)  HURRICAHES  ORLY  2V0  MM 


JAM  FEB  MAR  APR  MAY  Jlffl  JUI.  AUG 

A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  VB  A/B 

0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  1/0  3/0 

0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  2/0  3/0 

0/0  0/0  0/0  0/0  l/l  4/0  6/2  17/U 


OAV.  0.5  OR  0.05  INCH.  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICAOU. 


FLYING  WEATHER  (%FREq)|  HOURS  (L3T| 


CIO 

l«i«  th4n 

3000  f«*t 

maA/oi 

VSBY 

icii  tiuui 

3  all*! 


liiB 


VB  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

1/0  3/0  6/0  0/0  0/0  0/0  10/0 
2/0  3/0  10/4  1/0  0/0  0/0  16/4 
6/2  17/U  26/14  7/3  0/0  1/0  62/31 


isni 


■■nil 


CIO 
than 
1500  feat 
uO/or 
VSBY 

leaa  than 
3  allaa 


CIO 

lata  than 
1000  faat 
aad/or 


laaa  than 
2  allaa 


1^1 

IBi 


S535S! 

IS19SVI 


CIO 

laaa  thaa 

200  faat 
aad/or 
VSBY 

laaa  thaa 
i  alia 


mBKBgSBKa! 

inaKiBBBSlsSBPa’ 

nmsBi 


STATIMMAM  rfftCNOSMl^  AC 

Lac*W^  li  -  n  •□ 


AUft  tP-KC  •! 
i«*  rt 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


TI«lA||*TUM  C*A) 


iCQE^Iu 


AS 

SI 

** 

SO 

•  « 

•  1 

SS 

•  A 

ss 

SS^SiHiHi 

HaHHiHaHHiHiKiili 

aaigiHKKaKHHHlItltlBiH 


I  nnBGBcararBan 

I  "nrnBMWiMi 


■Tn»nmrnii/mfwnf  »/■'  ■! 


rm ITTlI 


mmuM  OBtmvB  tamiNi 

V* 

JIM 

JVL 

A06 

no 

MOV 

MM 

injssttos 

V19M  -  1S7*) 

Mm 

0/0 

0/0 

0/i 

0/2 

0/0 

0/8 

HOURLY  OAS:  JAN  73  -  OSC  •! 

lA)  IttfrlOAflM 

ijom 

0/0 

0/X 

0/S 

0/8 

0/0 

0/11 

daily  («S:  AUC  so  •  MC  •! 

ID)  TMplcAl  itMW 

loom 

0/4 

>/4 

lO/lS 

0/10 

0/1 

20/24 

Ct«.w«Liti 
TMMIIMAT  I 
Mt'M  VIMMiirTj 
itIIMMlai 


btM  tlMil  >  M  I 


HH 


IS 

tl 

10 

"“Tt 

TT"' 

It 

IT 

IS 

SI 

to 

IS 

|A 

14 

14 

14 

IS 

tt 

IS 

IT 

10 

II 

II 

II 

14 

II 

IS 

II 

IS 

IMMi 


Hill 


VIIMlilTT 

ktii  fNA*  v>  m  I 
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HIIPAaiDiT  UUFtUC 
•AT 


station  MAMf  : 
LOCATION 


^ATuiCMr  aivC>)  MAS  KO 
XS8  IT  •  7A 


NA«  «S«J«N  It 
XS  TT 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


fmi?»raKnw»i 


Tt»UM«T«T»Brona«W.ll 

s«F»nrrii 


icrmini 


RUSSWO  rOA> 

HOURLY  OtSi  FEB  73->JAN  tl 
DAILY  OaSi  HAR  4S-JAN  11 


NUHBCA  oaSERVYEO  HtTYItNi 
(1900-1979) 

(A)  Hurrlcan«a 
(Bi  Tropical  StofM 


AUC 

SCF 

OCT 

NOV 

ANN 

0/2 

0/3 

0/0 

0/0 

0/5 

2/6 

4/S 

0/0 

0/0 

4/13 

14/ IS 

13/11 

1/1 

0/1 

33/43 

179 


181 


182 


PERIOO 

>  42  09  V  70  56 

ELEIUTION 

'  171  fij 

TEMPWATU«C^F)  PReCIP)T«nON(in)  wmo  (KT) 


61135  119  !-12 
36 


.13  1050 
.19  95b_ 
'.as  750‘ 
V42  TOO 
.W  550 
.50  600 
‘.<0  'too' 
zaj  850 

IQOO 


lESOEQIOBi _ 

IBjBiEtgBOIEgEggi 


WBAN  «  U790 
WMO  * 

STN  LTns  DOM 


MEAN  NUlieER  OF  DAYS 

TEMPERATURECF) ! 


IS  15  '15  I  15  I  12  12  15  15 


NiMbar  Obaarrad  Wlthlnt 

(TORS  1900-1970)  60  IM 

(A)  HurrleaoaVTropieal  Stona  120  M 

(B)  Hurrleaaaa  Only  240  IM 


''DATA  NOT  AVAIIA8LE.  »L£SS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  AS  ARPtlCAOtt 


flying  WEATHER  (%FRE0):  HOURS  (LST) 


30 


CIU 

lata  than 
3000  faat 
and  /  or 
VSBT 

laaa  than 
3  ■llat 


CIO 

laaa  than 

150G  faat 
and  /  or 
vsur 

laaa  than 
3  allaa 


^  03-05 

L  06-06 

L--  09  -  n 

|_  .12 -  .14. 

ri.-15_=J7L 

[ _ li.-.  ». 

CZA  ,-  23. 
AU  HOORS 


1  00_-  02 
L-  03 -  6j 
^  -  56  -.06 
1  _  01-  U 
L  la.r.U. 

L  _-15  .r  JtZ. 

r  18-20 

r _ 21  ---23_ 

AU.  iOORS 


00-02 

CIO 

PiiLoi. 

laaa  than 

L_  06  -  06^ 

1000  faat 

i  09..- 11 

and  /  or 

1  . 

VSBT 

,  15-11_ 

laaa  than 

_ 18_-.20_ 

2  Bllta 

ji  -  21 

1  ALL  HOURS 

19  22 


15  161  IS 
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A  U  S 


STATION  NAHE:  UESTOVER  AFB  MA  FtELD  ELEV:  245  FT 

LATITUOE/LONGtTUDE:  42  12  N  072  32  U  STATION  HSC;  744910 

:lIHATIC  brief  hourly  OBS  POR:  SEP  69  -  AUG  89  CALL  SIGN:  KCEF 

(LIMITED)  SUMMARY  OF  DAY  POR:  4106'7601,  8811-8908  (FULL  TIME).  4104-4105,  7602-8810  (PART  TIME) 

HOURS  SUMMARIZED:  00-23  LST  (EXCEPT  07-16  LST  4104-4105  AND  07-23  LST  7602-8810) 

SEP  90  LST  TO  UTC:  +05  SUPERSEDES:  MAR  86 


MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

ANN 

roR  1 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

65 

71 

86 

94 

101 

102 

101 

100 

101 

89 

81 

70 

102 

48  1 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

33 

35 

45 

58 

70 

7f 

83 

81 

73 

63 

50 

37 

59 

48  1 

MEAN  TEMP  (F) 

24 

27 

36 

48 

58 

6' 

72 

70 

62 

52 

41 

29 

49 

48  1 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

16 

18 

28 

37 

47 

56 

61 

59 

51 

40 

32 

21 

39 

48  ] 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

■22 

-20 

-13 

8 

25 

32 

42 

30 

25 

16 

8 

-16 

-22 

48  1 

0/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

0 

« 

1 

3 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

12 

48  ] 

D/W  TEMP  GE  80  (F) 

0 

0 

« 

1 

5 

14 

22 

18 

7 

1 

« 

0 

68 

48  1 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

29 

25 

22 

9 

1 

# 

0 

# 

1 

7 

17 

27 

138 

48  1 

D/W  TEMP  LT  0  (F) 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

8 

48  1 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1229 

1072 

888 

529 

242 

55 

6 

20 

142 

398 

698 

1121 

6400 

34  ) 

COOLING  DEGREE  DAYS 

0 

0 

* 

2 

25 

125 

229 

179 

66 

7 

* 

0 

633 

34  ) 

MEAN  DEWPOINT  TEMF  (F) 

13 

15 

23 

32 

46 

55 

61 

60 

53 

40 

31 

20 

38 

20  ) 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

21 

25 

32 

41 

53 

61 

65 

64 

57 

46 

38 

27 

44 

20  1 

99.95%  WCPA  (FT) 

1150 

1100 

1100 

1000 

800 

750 

650 

600 

700 

850 

1000 

1050 

950 

20  ] 

MEAN  REL  HUM  07  LST(%) 

66.3 

67.2 

67.5 

66.7 

^.3 

79.0 

M.i 

83.0 

83.9 

80.3 

76.5 

71.5 

75.4 

20  1 

MEAN  REL  HUM  13  LST(%) 

53.3 

51.0 

49.4 

46.5 

51.5 

55.1 

53.9 

55.7 

56.7 

54.4 

57.7 

57.5 

53.6 

20  1 

MAX  24HR  PRECIP  (IN)  2.81  3.25  2.78  3.56  3.64  3.74  4.35  7.55  3.88  3.37  2.43  3.00  7.55  |  48 

MAX  PRECIP  (IN)  8.92  7.67  7.74  8.74  11.56  10.41  9.73  18.68  8.65  9.05  7.56  7.25  58.88  )  48 

MEAN  PRECIP  (IN)  3.19  3.02  3.39  3.73  3.79  3.73  3.82  3.64  3.41  3.06  3.93  3.52  42.25  )  48 

MIN  PRECIP  (IN)  .42  .18  .  38  .  62  1.00  .  33  .  36  .  40  .  82  .  24  .  62  .  67  24.74  48  | 

D/W  PRECIP  6E  .01  (IN)  11  9  11  11  12  11  [  10  9  9  8  11  11  123  |  48  ) 

0/W  PRECIP  GT  .50  (IN)  ]  Z  2  2  2  2  2)3  2  2  2  3  3  27  >48) 


MAX  24HR  SNFL  (IN) 

12.1 

17.0 

12.2 

13.4 

4.5 

0 

0 

0 

0 

2.0 

12.2 

13.6 

17. C 

44 

MAX  SNFL  MN) 

37.1 

31.7 

36.0 

15.4 

5.4 

0 

0 

0 

0 

2.0 

15.2 

35.8 

92.1 

44 

MEAN  SNFL  UN) 

13.6 

11.8 

8.7 

1.6 

.1 

0 

0 

0 

0 

.1 

2.5 

11.0 

49.7 

44 

0/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

7 

6 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

n 

1 

6 

25 

44 

D/U  SNFL  GE  1.5  (IN) 

3 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

12 

44 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

25 

31 

24 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

11 

20 

31 

44 

PRVLNG  WND  DIR  (DEG) 

529-31 

$29-31 

29-31 

$29-31 

$17-19)$17-19|$17-19 

$17-19 

$17-19 

$35-01 

$29-31 

$35-01 

$17-19 

20 

MEAN  WND  SPO  (KTS) 

6 

6 

7 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

6 

5 

20 

MAX  WND  SPO  (KTS) 

61 

56 

63 

61 

60 

59 

48 

62 

60 

49 

69 

54 

69 

42 

SKY  COVE'  GT  5/10  (X) 

58.7 

59.6 

62.2 

62.1 

66.8 

62.8 

58.8 

56.4 

57.7 

55.7 

65.4 

66.4 

61.0 

20 

0/W  THUN,  i RSTORMS 

» 

1 

1 

■* 

3 

5 

6 

5 

2 

1 

1 

# 

26 

40 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

12 

9 

11 

11 

14 

16 

16 

18 

17 

15 

13 

13 

165 

40 

LEGEND:  ANN  =  ANNUAL  POR/YOR  -  PEP  /YEARS  OF  RECORD 

D/U  >  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH  UCPA  =  WOT  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

&  >  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  #  ^  LES^  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

**  =  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  S  =  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

*  =  DATA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 
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I  PERCENT  OCCURRENCE  fREOUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

<!EP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

roR 

LST 

00  -  02 

23.0 

23.5 

24.7 

19.9 

25.7 

34.9 

27.3 

25.1 

32.7 

22.7 

27.6 

32.0 

26.6 

07 

03  -  05 

23.4 

25.8 

26.4 

20.1 

28.7 

42.3 

32.6 

33.2 

40.6 

30.3 

30.2 

30.8 

30.4 

07 

CIG 

06  -  08 

24.1 

23.6 

26.6 

25.5 

29.2 

32.3 

28.8 

34.4 

39.9 

30.9 

31.7 

30.3 

29.3 

20 

LT  3000  FT 

09-11 

22.4 

20.4 

24.2 

22.4 

23.5 

22.4 

17.6 

21.3 

25.0 

23.3 

29.0 

26.2 

23.1 

20 

AND/OR 

12  -  U 

19.2 

20.2 

22.2 

19.5 

18.1 

15.8 

11.5 

14.2 

18.4 

16.1 

22.7 

25.6 

18.6 

20 

VSBY 

15  -  17 

18.4 

18.2 

20.2 

17.1 

14.8 

13.2 

8.4 

10.7 

14.5 

14.2 

21.1 

24.2 

16.2 

20 

LT  3  Ml 

18  -  20 

18.7 

18.4 

19.7 

17.5 

15.9 

14.1 

9.7 

13.1 

15.6 

15.6 

22.9 

25.2 

17.2 

20 

21  -  23 

21.0 

19.6 

22.0 

18.4 

18.9 

20.3 

13.1 

17.0 

21.5 

18.9 

25.4 

27.0 

20.3 

20 

ALL 

20.8 

20.5 

22.7 

20.0 

20.9 

21.7 

16.6 

19.8 

24.2 

20.6 

25.7 

26.9 

21.7 

20 

00  -  02 

16.7 

15.5 

18.5 

13.0 

19.4 

27.6 

22.4 

19.6 

27.9 

16.9 

18.7 

25.6 

20.1 

07 

03  -  05 

17.6 

17.9 

19.2 

13.2 

22.0 

34.4 

27.5 

28.1 

34.3 

23.2 

21.6 

22.0 

23.4 

07 

CIG 

06  -  08 

16.6 

17.0 

18.5 

16.8 

21.8 

25.9 

24.1 

28.8 

32.9 

24.0 

21.4 

19.7 

22.3 

20 

LT  1500  FT 

09  -  11 

15.4 

14.9 

15.8 

12.4 

13.8 

14.1 

10.1 

12.4 

15.6 

14.6 

17.4 

18.1 

14.5 

20 

AND/OR 

12  -  14 

13.3 

12.7 

12.5 

9.4 

9.4 

8.6 

5.2 

6.7 

8.3 

9.8 

11.7 

17.7 

10.4 

20 

VSBY 

15  •  17 

12.0 

12.4 

12.6 

8.8 

8.2 

6.3 

4.4 

5.8 

6.8 

8.7 

11.2 

17.2 

9.5 

20 

LT  3  MI 

18  -  20 

12.3 

12.6 

12.7 

9.7 

9.3 

8.9 

5.6 

7.8 

8.6 

8.4 

11.8 

17.3 

10.4 

20 

21  -  23 

13.6 

12./ 

15.3 

10.9 

12.4 

14.1 

7.9 

11.4 

15.0 

11.8 

12.9 

18.4 

13.0 

20 

ALL 

14.2 

14.0 

14.9 

11.4 

13.4 

14.9 

11.3 

13.5 

16.5 

13.7 

14.9 

18.7 

14.3 

20 

00  •  02 

12.7 

12.4 

14.1 

10.1 

12.1 

17.6 

14.5 

13.7 

17.7 

12.3 

13.5 

18.9 

14.1 

07 

03  •  05 

14.5 

13.9 

14.6 

10.5 

14.7 

27.3 

19.5 

19.3 

24.2 

16.0 

14.9 

15.1 

17.0 

07 

CIG 

06  -  08 

11.9 

13.3 

12.6 

10.9 

14.1 

18.2 

15.1 

19.2 

23.3 

17.9 

14.9 

13.9 

15.4 

20 

LT  1000  FT 

09  -  11 

10.0 

9.7 

10.9 

6.8 

7.5 

6.6 

4.8 

6.8 

8.8 

10.4 

10.6 

12  0 

8.7 

20 

AND/OR 

12  -  14 

9.9 

8.9 

8.5 

4.7 

4.8 

3.1 

2.5 

3.3 

3.6 

5.8 

6.1 

12.4 

6.1 

20 

VSBY 

15  -  17 

9.5 

7.9 

8.1 

4.7 

3.5 

2.6 

1.5 

2.5 

3.2 

5.5 

5.9 

13.0 

5.7 

20 

LT  2  MI 

18  ■  20 

9.0 

8.2 

8.7 

5.1 

3.9 

4.3 

2.0 

3.3 

4.0 

5.1 

6.1 

12.4 

6.0 

20 

21  -  23 

9.6 

8.4 

10.0 

6.2 

6.7 

7.8 

3.8 

6.4 

7.5 

7.4 

7.3 

13.4 

7.9 

20 

ALL 

10.4 

9.7 

10.2 

6.7 

7.5 

8.8 

6.3 

8.0 

9.9 

9.3 

9.0 

13.3 

9.1 

20 

00  -  02 

1.9 

2.8 

3.1 

2.4 

1.8 

1.9 

2.0 

1.9 

2.2 

2.9 

1.9 

5.3 

2.5 

07 

03  ■  05 

3.5 

2.8 

3.2 

2.4 

3.1 

3.5 

2.6 

4.7 

6.0 

6.9 

2.9 

5.5 

3.9 

07 

CIG 

06  •  08 

3.0 

2.6 

2.5 

1.9 

1.3 

2.2 

1.9 

3.7 

8.7 

7.5 

3.4 

3.8 

3.5 

20 

LT  200  FT 

09  -  11 

1.9 

1.9 

1.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.2 

1.9 

2.3 

1.0 

20 

AND/OR 

12  -  14 

1.3 

1.2 

1.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

2.0 

.5 

20 

VSBY 

15  -  17 

1.5 

1.1 

.6 

.4 

.1 

.1 

.0 

.1 

.1 

.2 

.3 

1.6 

.5 

20 

LT  1/2  Ml 

18  -  20 

1.1 

1.1 

1.0 

.7 

.2 

.2 

.1 

.1 

.1 

.4 

.3 

1.7 

.6 

20 

21  ■  23 

1.4 

1.3 

1.7 

.9 

.3 

.8 

.4 

.3 

1.1 

.6 

.7 

2.5 

1.0 

20 

ALL 

1.8 

1.7 

1.5 

.9 

.6 

.8 

.6 

1.0 

2.1 

2.1 

1.3 

2.7 

1.4 

20 

HURRICANES/TROPICAl 

.  STORMS 

OBSERVED  FOR 

THE  PERIOD 

1900  - 

1986: 

HR/TS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

60NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/1 

3/2 

1/2 

0/0 

0/0 

0/0 

4/5 

120NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/1 

1/2 

3/6 

3/5 

0/1 

0/0 

0/0 

7/15 

240NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/5 

2/7 

11/14 

12/11 

0/1 

0/1 

0/0 

25/39 

I 

I  REMARKS  :  3  SUMMARY  OF  THE  DAY  (SOO)  DATA  DERIVED  EXCLUSIVELY  FROM  UESTOVER  AFB  MA. 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATIC^:  WESTOVER  AFB,  MA 

LOCATION:  4212N  7232W 

PREPARED  BY:  USAFBTAC/DOC,  AUG  1992 


STATK^  #:  744910  ICAO:  CEF 

ELEVATION  (FEET)  :  246  LST  =  GMT-S 

PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


SOURCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 
E)aREME  MAX 

(  F) 

1  62 

71 

83 

94 

94 

101 

99 

99 

97 

86 

78 

70 

101 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

33 

36 

46 

59 

70 

78 

83 

81 

73 

61 

51 

37 

59 

MEAN 

1 

26 

29 

39 

50 

61 

69 

74 

72 

64 

53 

43 

31 

51 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

18 

20 

29 

40 

49 

58 

63 

61 

52 

41 

34 

23 

41 

EXTREME  MIN 

1 

-17 

-12 

3 

19 

26 

36 

44 

36 

29 

18 

-2 

-13 

-17 

#  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

# 

# 

2 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

12 

#  DAYS  LE  32 

1 

27 

24 

19 

5 

# 

0 

0 

0 

1 

7 

14 

24 

121 

#  DAYS  I£  0 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

6 

2.  PRECIPITATTOl 
MAXIMUM  2 

(INCHES) 

8.9  7.7 

7.7 

8.7 

12.0 

10.0 

9.7 

19.0 

8.7 

9.1 

7.3 

7.3 

it 

MEAN 

2 

3.1 

3.1 

3.4 

3.8 

3.8 

3.7 

3.8 

3.6 

3.4 

3.1 

3.8 

3.7 

42.3 

MINIMUM 

2 

0.4 

0.7 

0.4 

0.6 

1.0 

0.3 

0.4 

0.4 

0.8 

0.2 

0.6 

0.7 

* 

MAX  24  HR 

2 

2.8 

3.3 

2.7 

3.6 

2.7 

3.5 

4.4 

7.6 

3.9 

3.4 

2.4 

3.0 

7.6 

#  DAYS  W/PRECIP 

1 

13 

12 

13 

13 

14 

13 

11 

11 

10 

10 

12 

13 

145 

#  DAYS  GE  0.5 

* 

* 

★ 

* 

* 

* 

★ 

* 

* 

* 

* 

★ 

★ 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

2 

14 

12 

10 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

11 

51 

MAXIMUM 

2 

37 

32 

36 

15 

5 

0 

0 

0 

0 

2 

15 

36 

it 

MAX  24  HR 

2 

12 

17 

12 

13 

5 

0 

0 

0 

0 

2 

12 

14 

17 

#  DAYS  W/SNOW 

1 

9 

7 

6 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

8 

35 

#  DAYS  GE  1.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

★ 

★ 

* 

it 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  {- 

h)  /  VAPOR 

PRESSURE 

(IN  HG) 

/  DEWPOINT  ( 

F) 

RH  (  5  1ST) 

1 

74 

72 

74 

77 

86 

91 

90 

92 

88 

86 

79 

78 

82 

RH  (15  1ST) 

1 

54 

51 

48 

45 

48 

51 

50 

53 

52 

51 

55 

57 

51 

VAPOR  PRESS 

1 

.10 

.11 

.15 

.21 

.34 

.48 

.56 

.56 

.43 

.28 

.20 

.13 

.30 

DEWPOINT 

1 

15 

16 

24 

33 

46 

56 

61 

61 

53 

41 

32 

20 

38 

5.  SURFACE  WINDS  16 

PT/KTS  /  99.95%  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE 

(FEET) 

PVIG  DRCIN 

MEAN  SPEED 

1 

$N 

$N 

SN 

$N 

$s 

$s 

$s 

$s 

$s 

$s 

$N 

$N 

$s 

(PVIG  CRCIN) 

MEAN  SPEED 

1 

7 

7 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

7 

(ALL  OBS) 

1 

6 

6 

7 

7 

6 

5 

5 

< 

4 

5 

5 

5 

5 

MAX  PEAK  GUST 

2 

61 

56 

63 

61 

58 

59 

48 

62 

60 

49 

69 

54 

69 

PRESSURE  ALT 

2  1250 

1100 

1100 

1000 

800 

800 

700 

600 

700 

900 

1000 

1100 

1250 

6.  MEAN  CliDUD  OOVER 

(BTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG  /  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (K^BD) 

CIS  COVER 

1 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

# 

# 

# 

1 

3 

5 

6 

5 

2 

1 

1 

# 

25 

-  ^ . 

.n . 

1  f\ 

a 

1 1 

in 

n 

14 

14 

17 

16 

14 

11 

11 

148 

(WESTOVER  AFB,  MA) 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAIIABIi:  #  =  LT  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 

APPUCABIE  $  =  %  CAIM  GT  PTiJSN  DRCTN 
=  BASED  ONLY  ON  AVAIIABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONIH/YR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  MAR  86,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FRCM  10-45  YRS. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  LT  3000/3  STATOTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

28 

23 

26 

23 

28 

37 

25 

27 

30 

25 

21 

29 

27 

03-05  LST 

28 

24 

28 

27 

33 

50 

36 

40 

39 

32 

26 

28 

33 

06-08  LST 

28 

25 

29 

28 

32 

36 

33 

40 

42 

33 

32 

30 

32 

09-11  1ST 

25 

22 

26 

26 

26 

26 

21 

27 

27 

25 

28 

26 

25 

12-14  1ST 

24 

21 

24 

22 

20 

18 

15 

19 

19 

18 

22 

24 

21 

15-17  1ST 

21 

20 

20 

19 

17 

14 

11 

14 

14 

16 

20 

23 

18 

18-20  1ST 

21 

20 

20 

20 

17 

16 

12 

16 

15 

18 

21 

24 

18 

21-23  1ST 

24 

21 

21 

21 

21 

21 

14 

20 

21 

19 

24 

26 

21 

ALL  HOURS 

25 

22 

24 

23 

24 

27 

21 

25 

26 

23 

24 

26 

24 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 
JAN 

LT  1500/3 
FEB  MAR 

MI  (SOURCE  NO. 
APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

20 

15 

20 

17 

20 

31 

21 

21 

25 

18 

17 

22 

21 

03-05  LST 

21 

17 

20 

18 

26 

45 

31 

35 

34 

25 

20 

21 

26 

06-08  1ST 

20 

19 

20 

19 

26 

31 

30 

36 

36 

26 

23 

20 

25 

09-11  1ST 

18 

17 

17 

15 

16 

17 

13 

17 

17 

16 

18 

18 

17 

12-14  1ST 

16 

14 

13 

12 

10 

10 

7 

9 

9 

11 

12 

17 

12 

15-17  1ST 

13 

13 

13 

11 

9 

8 

6 

8 

7 

11 

11 

16 

11 

18-20  1ST 

15 

13 

13 

12 

11 

10 

8 

11 

9 

11 

12 

15 

12 

21-23  tST 

17 

14 

15 

14 

13 

15 

10 

14 

15 

14 

14 

17 

14 

ALL  HOURS 

17 

15 

16 

15 

16 

21 

16 

19 

19 

17 

16 

18 

17 

3.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 
JAN 

LT  1000/2  MI  (SCXJRCE  NO. 
FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  rsT 

16 

12 

16 

13 

10 

20 

12 

14 

16 

7 

14 

15 

14 

03-05  1ST 

16 

12 

17 

13 

16 

34 

23 

25 

26 

15 

15 

14 

19 

06-08  LST 

14 

14 

14 

13 

17 

22 

18 

23 

26 

20 

16 

16 

18 

09-11  1ST 

12 

10 

12 

8 

9 

9 

6 

9 

10 

10 

12 

12 

10 

12-14  1ST 

11 

10 

9 

6 

5 

3 

3 

4 

4 

7 

7 

13 

7 

15-17  1ST 

11 

9 

9 

5 

4 

3 

2 

3 

3 

7 

6 

12 

6 

18-20  1ST 

11 

10 

9 

6 

5 

4 

3 

5 

4 

7 

7 

11 

7 

21-23  1ST 

12 

9 

11 

8 

7 

8 

3 

7 

7 

9 

8 

12 

8 

ALL  HOURS 

13 

11 

12 

9 

9 

13 

9 

11 

12 

10 

11 

13 

11 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT  200/0, 
JAN  FEB  MAR 

.5  MI 
APR 

(SOURCE  NO.  1) 
MAY  JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

5 

3 

5 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

6 

3 

03-05  1ST 

7 

2 

5 

4 

4 

7 

4 

7 

7 

6 

4 

6 

5 

06-08  1ST 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

3 

5 

10 

8 

5 

5 

5 

09-11  1ST 

3 

3 

2 

» 

0 

# 

# 

a 

1 

2 

3 

3 

1 

12-14  LST 

3 

2 

1 

# 

n 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

3 

1 

15-17  1ST 

3 

2 

1 

# 

0 

# 

# 

1 

1 

3 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION:  WESTOVER  AFB,  MA  STATION  #:  744910  ICAO:  CEF 

LOCATION;  4212N  7232W  ELEVATION  (FEET)  :  246  L5T  =  GMT-S 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992  PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


1.  PERCENTAGE  FRE^JENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AL'G 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

3 

1 

2 

1 

# 

0 

1 

03-05 

LST 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

2 

# 

# 

1 

0 

# 

# 

06-08 

1ST 

0 

0 

0 

0 

a 

1 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

# 

09-11 

1ST 

# 

# 

0 

# 

u 

tr 

# 

1 

# 

# 

0 

0 

# 

12-14 

1ST 

0 

0 

# 

# 

2 

1 

2 

2 

# 

# 

0 

0 

1 

15-17 

1ST 

0 

# 

# 

# 

2 

2 

3 

3 

1 

# 

# 

0 

1 

18-20 

1ST 

0 

# 

# 

# 

2 

2 

5 

2 

2 

# 

# 

# 

1 

21-23 

LST 

# 

0 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

1 

# 

# 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2.  % 

FREQ  RAIN  AND/OR  DRIZZLE 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

AH? 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

8 

12 

14 

17 

10 

6 

6 

10 

8 

11 

12 

10 

03-05 

1ST 

9 

9 

14 

12 

15 

14 

8 

7 

10 

11 

12 

11 

11 

06-08 

1ST 

7 

8 

10 

12 

11 

11 

7 

8 

9 

9 

12 

9 

10 

09-11 

1ST 

6 

8 

9 

12 

11 

8 

7 

7 

8 

10 

11 

8 

9 

12-14 

1ST 

6 

8 

9 

14 

11 

8 

6 

7 

8 

11 

10 

9 

9 

15-17 

1ST 

7 

8 

11 

14 

11 

8 

6 

8 

8 

10 

10 

8 

9 

18-20 

1ST 

7 

7 

10 

13 

11 

9 

7 

7 

10 

10 

10 

8 

9 

21-23 

1ST 

7 

7 

11 

14 

13 

7 

5 

8 

10 

8 

11 

9 

9 

ALL  HOURS 

7 

8 

11 

13 

13 

10 

7 

7 

9 

10 

11 

9 

9 

3.  % 

FREQ  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

6 

11 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

3 

03-05 

LST 

6 

10 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

2 

06-08 

1ST 

9 

9 

5 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

7 

3 

09-11 

LST 

10 

7 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

7 

3 

12-14 

LST 

9 

7 

4 

1 

0 

0 

0 

# 

# 

2 

7 

3 

15-17 

LST 

8 

6 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

6 

2 

18-20 

1ST 

8 

6 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

6 

2 

21-23 

LST 

8 

7 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

2 

ALL  HOURS 

8 

8 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

2 

7 

2 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  GT  25 

KTS. 

(INCLUDING  GUSTS) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

2 

2 

0 

0 

# 

0 

1 

# 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

1 

4 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

3 

2 

1 

06-08 

LST 

2 

3 

3 

2 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

09-11 

LST 

2 

3 

5 

3 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

3 

2 

12-14 

1ST 

4 

5 

8 

5 

2 

1 

# 

# 

1 

2 

4 

5 

3 

15-17 

LST 

4 

4 

7 

6 

2 

1 

# 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

18-20 

1ST 

2 

2 

4 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

2 

3 

1 

(WESTOVER  AFB,  MA) 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  0.0  LT  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

=  BASED  CMLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONTH/YR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIC»4S . 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  MAR  86,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FROM  10-45  YRS. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

(CIG/VIS) 
JUN  JUL 

LT  800/2  MI: 

AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  I5T 

14 

11 

15 

11 

8 

17 

11 

12 

15 

7 

13 

13 

12 

03-05  1ST 

15 

12 

16 

12 

13 

30 

21 

23 

24 

13 

14 

13 

17 

06-08  1ST 

14 

12 

12 

11 

14 

18 

16 

21 

24 

18 

15 

14 

16 

09-11  1ST 

11 

9 

10 

7 

6 

6 

4 

7 

8 

9 

10 

11 

a 

12-14  1ST 

10 

9 

7 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

6 

6 

11 

6 

15-17  1ST 

10 

8 

7 

4 

3 

2 

1 

3 

2 

6 

6 

11 

5 

18-20  1ST 

9 

8 

8 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

6 

6 

10 

6 

21-23  1ST 

11 

8 

9 

5 

5 

6 

2 

6 

6 

7 

7 

10 

7 

ALL  HOURS 

12 

10 

10 

7 

7 

11 

8 

10 

10 

9 

9 

12 

10 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

500/1 

MAR 

.5  MI 
APR 

• 

• 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  IST 

10 

10 

11 

7 

4 

9 

6 

7 

10 

5 

8 

10 

8 

03-05  IST 

11 

6 

11 

8 

9 

19 

12 

16 

17 

11 

10 

11 

12 

06-08  IST 

11 

10 

9 

7 

8 

11 

9 

14 

18 

13 

10 

11 

11 

09-11  1ST 

8 

8 

7 

3 

2 

3 

1 

3 

4 

5 

6 

9 

5 

12-14  IST 

8 

7 

4 

2 

1 

1 

# 

1 

1 

3 

3 

8 

3 

15-17  IST 

7 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

8 

3 

18-20  IST 

7 

5 

5 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

7 

3 

21-23  IST 

9 

5 

7 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

5 

4 

8 

4 

ALL  HOURS 

9 

7 

7 

4 

4 

6 

4 

6 

7 

6 

6 

9 

6 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

300/1  MI: 
I'lAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

7 

5 

7 

4 

3 

5 

3 

4 

6 

3 

5 

8 

5 

03-05  IST 

8 

3 

8 

5 

6 

14 

7 

10 

10 

8 

5 

8 

8 

06-08  IST 

7 

6 

6 

4 

3 

6 

5 

8 

14 

10 

■/ 

7 

7 

09-11  IST 

5 

5 

4 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

12-14  IST 

6 

5 

3 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

5 

2 

15-17  IST 

5 

3 

2 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

2 

18-20  IST 

4 

3 

3 

1 

1 

H 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

2 

21-23  IST 

U 

3 

4 

2 

1 

1 

# 

1 

2 

2 

2 

5 

2 

ALL  HOURS 

6 

4 

5 

2 

2 

3 

2 

3 

4 

4 

4 

6 

4 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

100/. 

MAR 

25  MI 
AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  IST 

3 

2 

4 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

03-05  IST 

5 

2 

4 

3 

3 

4 

3 

6 

4 

4 

3 

4 

4 

06-08  IST 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

4 

8 

6 

4 

3 

3 

09-11  IST 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

2 

1 

12-14  IST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

15-17  IST 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

18-20  IST 

1 

1 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

21-23  IST 

2 

1 

2 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

A  W  S 

Station  NaM: 

PMBLPS-00U.11IS/ALPEIIA  MI 

Field  Blev: 

689  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longi tude : 

■45  05  VOSS  34 

Station  MSC: 

726390 

Hourly  Obe  POR: 

May  77  to  Ain*  87 

Call  Slffi: 

KAPH 

October  1987 

Suaeary  of  Day  POR: 
tST  -  OIT  -5 

Sep  59  to  Aim*  87 

Supersedes: 

Jib  1982 

I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  aOV  I  DEC  I  An  I  YOR 


65  1 02  28 

31  53  28 

2M  A?  28 

17  3^  28 


94 

88 

68 

57 

57 

47 

46 

37 

26 

16 

XTRM  MAX  TEMP  *F 
MEAN  MAX  TEMP  ‘F 
MEAN  TEMP  ®F 

MEAN  MIN  TEMP  ‘F 
XTRM  MIN  TEMP  "F 


D/W  TEMP  >  85* F 
D/W  TEMP  80*  F 
D/W  TEMP  £  32* F 
D/W  TEMP  £  0«F 


VPR  PRESS  ("Hg)  .08  .09  .12  .17  .27  .36  .A7  .‘•7  .38  .24  .16  .11  .21  10 

MEAN  DEWPOINT  ‘F  1 3  15  22  31  42  50  57  57  51  39  29  20  36  10 

99.95<  WCPA  Ft  1600  1400  1500  1450  1250  1200  »100  1050  1200  1400  1450  1500  1350  10 


85  85  1  0 
76  63  10 


28 
28 

29.1  28 

.1  28 
28 


28 
28 
28 
28 
19  I  28 


MAX  24HR  PRECIP  "(  1.8 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 

MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  >  .01" 

D/W  PRECIP  7  .5" 


MAX  24HR  SNFU  " 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 
D/W  SNFL  >.  .1" 

D/W  SNFL  £  1;5" 


MEAN  NND  DRCTN  WNW 
MEAN  NND  SPD  Kts  8 
MAX  WND  SPD**  Kts  46 


MEAN  CLD  CVR  lOthj  8 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7mi)  9 


Legend:  ANN  •  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  •  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  •  "Worst  case"  (oaxlmua)  pressure  altitude 

§  >  Based  on  less  than  full  aonths  #  >  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5S,  as 
**  >  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  •  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  £  mean  direction 


REMARKS 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  BATTLE  CREEK,  MICHIGAN  STATION  #;  725396  ICAO  ID:  KBTL 

LOCATION:  l(2«19'N,  85»15'W  ELEVATION  (FEET):  9*11  LST  -  GMT  -5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECB  MAY  1985  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO 

.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (' 

®F) 

EXTREME  MAX 

2 

61 

60 

80 

85 

93 

101 

100 

100 

99 

91 

77 

66 

101 

MEAN  DLY  MAX 

2 

31 

33 

n3 

58 

69 

79 

83 

81 

74 

63 

47 

35 

58 

MEAN 

2 

23 

25 

3H 

n7 

58 

68 

72 

70 

63 

52 

39 

28 

48 

MEAN  DLY  MIN 

2 

16 

17 

25 

37 

n6 

57 

60 

59 

52 

42 

31 

21 

39 

EXTREME  MIN 

2 

-16 

-in 

-n  < 

13 

25 

33 

113 

38 

29 

17 

1 

-15 

-16 

#  DAYS  >  90 

2 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

4 

3 

1 

# 

0 

0 

11 

#  DAYS  7  32 

2 

17 

12 

5 

2 

# 

0 

0 

0 

1 

4 

8 

13 

62 

#  DAYS  7  0 

2 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

3.8 

n.2 

3.8 

6.7 

5.2 

7.1 

6.6 

11.0 

5.7 

8.3 

5.3 

5.6 

* 

MEAN 

2 

1.9 

1.7 

2,n 

3.5 

3.2 

3.6 

3.5 

3.3 

2.8 

2.9 

2.7 

2.5 

34.0 

MINIMUM 

• 

• 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

MAX  2l|  HR 

2 

2.2 

1.7 

1.8 

2.3 

2.0 

3.5 

2.9 

3.2 

2.6 

2.7 

1.9 

2.3 

3.5 

f  DAYS  >0.01 

• 

• 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

#  DAYS  TO. 5 

« 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

2 

11.3 

9.‘l 

7.9 

2.6 

# 

0 

0 

0 

0 

0.2 

6.3 

10.8 

48,5 

MAXIMUM 

2 

31.0 

21.0 

18.9 

13.3 

0.5 

0 

0 

0 

0 

2.3 

17.2 

31.7 

31.7 

MAX  21|  HR 

t 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

»  DAYS  >0.1 

2 

5 

5 

6 

7 

# 

0 

0 

0 

0 

6 

7 

6 

42 

t  DAYS  T1.5 

t 

f 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

<1.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (1) 

/  VAPOR  PRESSURE  (IN  Kg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

1 

83 

62 

81 

76 

77 

82 

83 

87 

67 

84 

83 

84 

82 

RH  (16  LST) 

1 

72 

66 

61 

53 

50 

49 

52 

54 

56 

66 

75 

58 

VAPOR  PRESS 

1 

.10 

.11 

.17 

.23 

.33 

.•18 

.56 

.56 

.43 

.29 

.21 

.14 

.30 

DEWPOINT 

1 

16 

17 

27 

3n 

n5 

56 

61 

60 

53 

42 

33 

22 

39 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95S  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

SW 

S 

S 

S 

$S 

S 

$s 

IS 

S 

S 

S 

S 

S 

MEAN  SPEED 

1 

12 

10 

11 

11 

10 

9 

8 

8 

6 

10 

10 

10 

10 

MAX  (PK  GST) 

1 

50 

J13 

50 

50 

‘15 

50 

45 

35 

43 

40 

45 

48 

50 

PRESSURE  ALT 

1 

1850 

1700 

1550 

1550 

1500 

1350 

1250 

1150 

1300 

1350 

1400 

1600 

1850 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  A  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

5 

4 

5 

6 

7 

5 

i  DAYS  TSTMS 

1 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

3 

1 

1 

1 

31 

t  DAYS  FOG 

1 

10 

11 

11 

8 

11 

9 

11 

16 

14 

12 

10 

12 

135 

«  DAYS  BNBD 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

192 


REMARKS;  •  -  DATA  MOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  II  CALM  >  PVLC  DRCTN 

i  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  .'>1  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  73-83 

2.  CLIMATE  OF  BATTLE  CREEK,  MICHIGAN,  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER,  POR  24  YRS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (t 

FREQ) 

OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

55 

40 

36 

26 

14 

10 

9 

14 

16 

23 

36 

52 

28 

03-05  LST 

57 

41 

42 

30 

19 

18 

17 

24 

22 

27 

39 

57 

32 

06-08  LST 

59 

46 

45 

33 

28 

23 

26 

40 

35 

35 

46 

61 

40 

09-11  LST 

59 

47 

48 

34 

27 

22 

21 

31 

34 

3M 

49 

62 

39 

12-14  LST 

56 

45 

'la 

29 

25 

20 

18 

23 

30 

30 

46 

62 

36 

15-17  LST 

51 

43 

38 

28 

21 

14 

13 

12 

20 

24 

42 

55 

30 

18-20  LST 

53 

40 

34 

26 

17 

9 

8 

10 

15 

20 

37 

50 

27 

21-23  LST 

52 

37 

31 

23 

13 

10 

8 

9 

14 

19 

35 

50 

26 

ALL  HOURS 

55 

42 

40 

29 

21 

16 

16 

21 

24 

27 

42 

56 

33 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

35 

25 

21 

18 

10 

7 

7 

11 

13 

16 

22 

33 

18 

03-05  LST 

36 

27 

28 

21 

14 

14 

15 

20 

17 

20 

26 

35 

23 

06-08  LST 

39 

33 

33 

26 

23 

20 

23 

38 

32 

27 

31 

40 

30 

09-11  LST 

43 

34 

32 

24 

19 

14 

14 

23 

26 

24 

31 

46 

28 

12-14  LST 

37 

29 

24 

16 

13 

9 

7 

10 

16 

17 

25 

42 

20 

15-17  LST 

32 

26 

20 

16 

10 

7 

6 

7 

9 

13 

23 

36 

17 

18-20  LST 

30 

24 

19 

15 

11 

5 

5 

6 

9 

13 

20 

31 

16 

21-23  LST 

33 

21 

20 

16 

9 

6 

6 

6 

10 

14 

20 

30 

17 

ALL  HOURS 

36 

28 

25 

19 

14 

10 

10 

16 

17 

18 

25 

37 

21 

9.  t  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1 

); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

21 

13 

17 

13 

6 

4 

4 

7 

10 

11 

13 

24 

12 

03-05  LST 

22 

18 

21 

15 

11 

8 

8 

13 

I** 

15 

17 

24 

15 

06-08  LST 

24 

21 

23 

18 

16 

14 

14 

25 

23 

20 

2) 

31 

21 

09-11  LST 

27 

22 

21 

15 

12 

8 

7 

11 

17 

17 

21 

30 

17 

12-14  LST 

21 

18 

15 

10 

7 

4 

2 

4 

10 

9 

14 

27 

12 

15-17  LST 

19 

17 

15 

9 

5 

3 

2 

2 

6 

8 

14 

23 

10 

18-20  LST 

16 

17 

14 

10 

7 

2 

2 

3 

6 

10 

13 

21 

10 

21-23  LST 

19 

15 

15 

10 

5 

3 

3 

3 

8 

10 

14 

22 

11 

ALL  HOURS 

21 

18 

17 

12 

9 

6 

5 

9 

12 

13 

16 

25 

14 

10.  i  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.! 

>  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

3 

2 

1 

0 

* 

# 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

03-05  LST 

3 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

3 

2 

06-08  LST 

3 

4 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

09-11  LST 

3 

4 

2 

# 

» 

# 

# 

« 

« 

1 

1 

5 

1 

12-14  LST 

2 

2 

1 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

« 

3 

1 

15-17  LST 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

18-20  LST 

2 

2 

1 

f 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

2 

1 

21-23  LST 

2 

2 

2 

# 

0 

# 

0 

0 

« 

# 

2 

3 

1 

ALL  HOURS 

2 

3 

2 

1 

# 

« 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

ECR-MNF-42 
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OPERATIONAL  CLI  1AT1C 

STATION:  BATTLE  CREEK,  MICHIGAN 
LOCATION:  42*19'N,  85«15'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  MAY  1985 


DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 

STATION  #:  725396  ICAO  ID:  KBTL 

ELEVATION  (FEET):  941  LST  -  GMT  -5 

PERIOD:  VARIED 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (>  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

i 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

# 

# 

# 

1 

06-08 

LST 

0 

# 

« 

» 

# 

1 

1 

1 

1 

0 

# 

# 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

1 

» 

1 

1 

1 

1 

« 

# 

# 

« 

A 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

0 

0 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

» 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

# 

1 

2 

# 

# 

# 

1 

21-23 

LST 

0 

# 

# 

I 

2 

3 

2 

2 

1 

# 

# 

0 

1 

ALL  HOURS 

« 

# 

« 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

# 

» 

f 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

3 

12 

12 

9 

6 

5 

4 

8 

8 

9 

7 

7 

03-05 

LST 

4 

4 

10 

10 

7 

5 

4 

5 

8 

9 

1 1 

6 

7 

06-08 

LST 

3 

4 

9 

12 

9 

7 

4 

7 

8 

10 

11 

8 

8 

09-11 

LST 

2 

3 

8 

10 

8 

6 

4 

4 

6 

7 

11 

7 

7 

12-14 

LST 

2 

4 

6 

9 

6 

6 

3 

4 

7 

7 

9 

5 

6 

15-17 

LST 

3 

4 

6 

8 

8 

5 

4 

7 

9 

12 

6 

6 

18-20 

LST 

3 

5 

7 

11 

8 

5 

2 

4 

7 

10 

10 

8 

7 

21-23 

LST 

4 

5 

10 

12 

9 

7 

4 

5 

6 

10 

7 

8 

7 

ALL  HOURS 

3 

4 

8 

10 

8 

6 

4 

5 

7 

9 

10 

7 

7 

3.  * 

FKEQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

30 

21 

10 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

18 

6 

03-05 

LST 

31 

22 

12 

3 

« 

0 

0 

0 

0 

« 

9 

19 

8 

06-08 

LST 

27 

18 

11 

3 

« 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

20 

7 

09-11 

LST 

29 

18 

11 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

22 

6 

12-14 

LST 

27 

16 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

20 

7 

15-17 

LST 

24 

17 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

19 

7 

18-20 

LST 

24 

16 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

17 

6 

21-23 

LST 

27 

19 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

16 

7 

ALL  HOURS 

27 

18 

9 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

19 

7 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  HIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

l,ST 

2 

0 

1 

1 

0 

# 

0 

1 

0 

0 

I 

2 

1 

03-05 

LST 

3 

» 

2 

2 

0 

« 

« 

0 

» 

» 

1 

2 

1 

06-08 

LST 

2 

1 

1 

2 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

09-11 

LST 

4 

1 

3 

4 

1 

# 

1 

# 

f 

1 

1 

2 

2 

12-14 

LST 

6 

2 

6 

6 

c 

1 

1 

# 

1 

3 

2 

3 

3 

15-17 

LST 

5 

2 

5 

7 

3 

2 

1 

« 

1 

2 

1 

2 

3 

18-20 

LST 

3 

2 

3 

2 

1 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

3 

2 

2 

2 

» 

# 

« 

0 

0 

f 

1 

3 

1 

ALL  HOURS 

3 

1 

3 

3 

1 

1 

» 

f 

# 

1 

1 

2 

2 
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REMARKS:  •  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  •  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2^  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCECS):  1.  USAFBTAC  DATSAV  FOR  73  "  83 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING  AND/OR 

VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

18 

11 

1  A 

10 

5 

3 

3 

6 

9 

10 

10 

19 

10 

03-05 

LST 

19 

16 

18 

11 

9 

6 

8 

11 

12 

13 

15 

19 

13 

06-08 

LST 

18 

18 

20 

1A 

13 

12 

13 

23 

21 

16 

18 

25 

18 

09-n 

LST 

22 

20 

16 

12 

9 

6 

5 

8 

13 

1A 

18 

27 

1A 

12-1  A 

LST 

18 

15 

12 

7 

A 

3 

2 

2 

6 

6 

9 

2A 

9 

15-17 

LST 

16 

lA 

11 

5 

3 

2 

1 

2 

6 

6 

9 

18 

8 

18-20 

LST 

13 

1A 

12 

8 

5 

1 

1 

2 

A 

8 

10 

18 

8 

21-23 

LST 

15 

12 

12 

7 

A 

2 

2 

3 

7 

8 

1 1 

18 

9 

ALL  HOURS 

17 

15 

1A 

9 

7 

5 

5 

7 

10 

10 

13 

21 

11 

6.  > 

FREQ 

OF 

CIC/VIS  < 

500/1 

.5  Ml: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

11 

6 

9 

A 

2 

t 

2 

2 

5 

6 

6 

11 

6 

03-05 

LST 

13 

10 

11 

7 

5 

3 

5 

7 

7 

8 

8 

12 

8 

06-08 

LST 

11 

10 

13 

8 

7 

5 

7 

13 

12 

13 

10 

15 

10 

09-11 

LST 

12 

13 

11 

5 

3 

2 

2 

3 

5 

6 

9 

17 

8 

12-1H 

LST 

10 

10 

6 

2 

1 

2 

« 

1 

2 

3 

3 

15 

5 

15-17 

LST 

10 

8 

5 

2 

1 

1 

« 

1 

2 

3 

A 

11 

A 

18-20 

LST 

8 

8 

7 

3 

1 

# 

1 

1 

2 

5 

A 

10 

A 

21-23 

LST 

9 

7 

7 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

5 

6 

11 

5 

ALL  HOURS 

10 

9 

9 

A 

3 

2 

2 

A 

5 

6 

6 

13 

6 

7.  i 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

HI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

3 

A 

2 

# 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

6 

3 

03-05 

LST 

7 

6 

6 

3 

2 

2 

A 

A 

2 

A 

A 

6 

A 

06-08 

LST 

5 

7 

6 

A 

A 

3 

A 

7 

6 

8 

A 

7 

5 

09-11 

LST 

6 

8 

6 

3 

1 

# 

1 

1 

1 

A 

3 

10 

A 

12-1M 

LST 

5 

6 

3 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

6 

2 

15-17 

LST 

5 

A 

3 

1 

0 

# 

« 

# 

# 

# 

2 

6 

2 

18-20 

I.ST 

A 

A 

3 

1 

0 

# 

f 

« 

# 

1 

1 

5 

2 

21-23 

LST 

A 

A 

A 

1 

« 

1 

0 

# 

1 

2 

A 

6 

2 

ALL  HOURS 

5 

5 

A 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

7 

3 

8.  t 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

2 

1 

# 

0 

« 

0 

« 

1 

« 

# 

2 

1 

03-05 

LST 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

06-08 

UST 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

09-11 

LST 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

12-1  A 

LST 

1 

« 

* 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

* 

15-17 

LST 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

1 

» 

18-20 

LST 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

1 

# 

21-23 

LST 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

ALL  HOURS 

1 

2 

1 

# 

# 

# 

» 

« 

# 

1 

1 

1 

1 

ECR-MNPA2a 


195 


196 


197 


c»  »Tg>  juw  i»t2  tg  oaaomg 


iMAffTAC 

1««7 


STATION  mm 
kOCATMM 


SLLF  KlOGf  *1108  HI 
N«2  31  MCt2  SO 


JAN  St  FEI 
5A0  n 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


TtliAH^nMH  <  F> 


»«1C«»<T*T>8M  <11 


Trr 

1*7 

Ml. 


Trr 

2.  ( 


CIT 

Of  IS 


Tnr 

7*  At 

21M. 


4M) 


TOT 

12S0 

i»a 


“T 


i2|  lo! 

2a| 

2^ 


IL 


TTT 
«  .2 
A  .< 


Ifi. 


•  f 

s.o 

M2. 


3«  2 
1±* 


7S  St 
7A  S7 
7t  S7 


ISOO 

I  too 

lOSO 


2«t 

3.0 

2.0 


3.  2 

2.  < 


7t  St 

tJ  tl 

to  4t 


too 

ASO 

1000 


2.1 

2.3 

J, 


2.* 
1. : 
2.  2- 


t2  *4 
to  At 

79  n 


USD 

1200 

AiB9 


>Zi. 


31  0  I 
IS 


XL 


XSL 


XX 


ACQ 


zXL 


JMl 


AX 


JL^ 


Ofi. 


10  I  10 


•tl  110 


.IL 


MltMO  PORi 

HOUHLT  OMi  MM  77 
StMUAY  or  OAT  DATA 
MOUAS  SIAMUIXZnt 

-m  47 
t  JAM  la 
0000-2300 

-m  87 
LAT 

MUMtA  OMfMVBD  VlTHlMi  A/4  AUG 

(itoo-itasi  tow  0/0 

<A)  IhmlOAtkA*  120IM  0/0 

(■}  TTMlCAl  CtOffM  240IM  0/1 

AM 

0/0 

0/0 

0/1 

vmxmrM} 

T'TTTTmB 

■■g^MrwTTinTrr.  him  —  ii 

n-impu 

ii  1 .  M 1  1  {.'.■■■rv' 

|MI  1  INI  1  III  Mil  BBMB 

■2A1J  lllHW 

rtt^ITQ] 

«4MI 

M4 

lU. 

4*4 

MT 

BBEI3i 

BI^BCB 

AM 

_ «!_ 

4CT 

M4 

r 

AM 

iKEirx 

Mi:£i>i 

*0 

KB 

21 

12 

'BBIDI 

BI^BBI 

K9 

imi 

KB 

2t 

22 

HThTI 

«2 

■9 

24 

If 

^^B{fl 

KSfl 

Ktfl 

32 

2S 

CtMJNttltt 

•4^ 

24 

20 

K9 

24 

2S 

34 

30 

TNMDMtM 

•t-tt 

Hll 

SO 

27 

14 

Bm 

72 

24 

Sf 

M 

24 

12- It 

so 

?2 

l« 

H9 

14 

24 

37 

•  4 

24 

AtItTIMMIM 

IS- 11 

so 

■o 

12 

BeI 

12 

20 

53 

42 

21 

It-M 

Bl 

J1 

to 

1  1 

If 

31 

40 

20 

■KlBLB 

'HH9 

4ft 

>1 

Ak.4  MM* 

- 

S2 

24 

73 

It 

12 

t 

12 

U 

21 

34 

43 

24 

HIEU 

tl 

13  ' 

• 

1 

- 5 - 

■ 

"  17 

17  " 

IBI^B 

Kfl 

BIB 

14 

IS 

It 

11 

>1 

ij 

14 

IS 

14 

Bfl 

Bk 

CtNJHt  Atit 

mrn 

WSM 

22 

If 

t« 

IS 

JO 

22 

IT 

20 

KB 

BSm 

TMAIIiattl 

••-II 

2S 

2t 

It 

II 

^^B^B 

14 

IS 

2C 

»3 

BIm 

TltMlUTT 

U-lt 

tt 

1  • 

1« 

^^K^B 

^^K^B 

to 

ID 

14 

BIm 

fT 

IS- II 

14 

14 

1 1 

^^B^B 

IS 

KM 

B^l 

tt-ii 

IS 

It 

1« 

1* 

KK 

21-21 

14 

1  7 

13 

^^B^B 

^^B^B 

^bd^i 

IS 

K98 

bbhi 

■■1 

AAA  Ml 

It 

— r? — 

14 

BKB 

‘ 

4 

n 

n 

14 

*’ 

” 

.0 

••••2 

IS 

1  I 

KBEIB 

■bb^b 

^bbbb 

B^B^H 

"  i 

4 

10 

10 

13 

^b^bi 

•S-fS 

12 

12 

4 

12 

11 

10 

14 

aiUBNMIA 

IS 

1  S 

BH 

bb 
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12 

14 

■fH 

13 

14 

BtB 
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14 

1  r 

3 

10 

IS 

It 
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11 
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1 
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S2 

It 

^B|^H 

14-tr 

IJ 

1 1 

HB 

1 
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11 

14 

M-lt 

mm 

12 

0 
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• 

IS 
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12 
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HBH 

^IK^B 

7 

^^B^B 

^H^k 

4 

IS 

^HBb 
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WM 

HH 
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IMH 

HIM 

HHi 
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HMI 
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HiH 
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fl^EB 
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PIIPAMO  BY; 

UUPtTAC 

JUMC 

1947 

LOCATNM  21  MOSS 


PVaiOD;  JUt  43  -NAi  AT  B 
■tlV  : 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


Imamgamiwpygnrai 

I  aammiBaKai - 


CMAKS  RUSSMO  POR: 

HOURLY  OBSERVATIONS:  APR  /T-NAR  87 
SIMMRY  Of  DAY  DATA:  JUl  43-OCT  46 
JA>«  SI -MAR  87 


■tagnCTjgmiMgBni 


imKiraiCTraraEai 


tniTPBrwniCTBTil 

EClEnCIlKJKCCIII 


CtlkMAklU 
TN«M  r  T 

Litl  TH*H  Jut 


C|ILIM«  V.IM 

TMAM  nt 

AUO'Ot  VIlfCfKTT 

kiss  THMt  t/»  mi 
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A  H  S 

CLOUTIC  BRIEF 
DeoeBber  1987 


Station  Naae:  OULITTH  lAP  Mi 

Latitude/Longitude:  NA6  50  U092  11 
Hotrly  Oto  FOR:  Jul  77  to  Jin  87 

SuaBary  of  Day  PCR:  Jan  A8  to  Jin  87 
1ST  -  CMT  -6 


Field  Eler:  1 , *30  ft 
SUtlon  MSC:  727850 
Call  SI91:  KDLH 

Suparsedes:  Jul  1983 


1  JAR  1  FEB 

1  MAR 

1  APR 

1  MAT 

1  JIM  1  JUL  1  AUG 

1  SEP 

OCT 

W9 

DEC  1  ANN  1  TOR 

XTRM  MAX  TEMP  "F 

47 

mS 

71 

88 

90 

93 

95 

95 

95 

86 

70 

55 

95 

40 

MEAN  MAX  TEMP  *F 

16 

32 

48 

61 

71 

76 

74 

64 

53 

35 

21 

48 

40 

MEAN  TEMP  "F 

7 

13 

23 

39 

51 

60 

66 

64 

54 

44 

28 

14 

39 

40 

MEAN  MIN  TEMP  *F 

-2 

•  3 

14 

29 

39 

48 

54 

53 

44 

36 

21 

5 

29 

40 

XTRM  MIN  TEMP  "F 

-39 

-32 

-28 

-5 

17 

27 

36 

32 

23 

8 

-23 

-34 

-39 

40 

D/W  TEMP  >  80*  F 

0 

0 

0 

« 

2 

5 

11 

7 

2 

# 

0 

0 

27 

40 

D/W  TEMP  “  75*F 

0 

0 

0 

1 

4 

10 

19 

15 

4 

1 

0 

0 

54 

40 

D/W  TEMP  <  32*  F 

31 

28 

29 

20 

6 

# 

0 

# 

3 

12 

26 

31 

186 

40 

D/W  TEMP  ^  05* F 

19 

15 

8 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

15 

60 

40 

VPR  PRESS  ("Hg) 

.05 

.06 

.10 

.15 

.23 

.34 

.45 

.42 

.31 

.20 

.11 

.06 

.17 

10 

MEAN  DEWPOINT  "F 

1 

8 

17 

27 

38 

48 

56 

54 

46 

34 

21 

7 

30 

to 

99.95*  HCPA  Ft 

2200 

2100 

2150 

2100 

2000 

1950 

1850 

1800 

1950 

2100 

2250 

2250 

2100 

10 

MEAN  RH  07  LST  t 

76 

76 

77 

72 

71 

76 

80 

84 

86 

82 

80 

78 

78 

10 

MEAN  RH  13  LST  % 

68 

67 

61 

54 

52 

56 

59 

62 

64 

63 

67 

71 

62 

10 

MAX  24HR  PRECIP  " 

1.2 

.8 

2.2 

2.6 

3.0 

3.4 

3.4 

3.1 

3.8 

2.6 

2.2 

1.9 

3.8 

40 

MAX  PRECIP  " 

4.7 

2.4 

5.1 

5.8 

7.7 

8.0 

8.5 

10.3 

6.6 

7.5 

5.0 

3.7 

10.3 

40 

MEAN  PRECIP  " 

1.2 

.9 

1.8 

2.3 

3.2 

4.0 

4.1 

3.9 

3.3 

2.5 

1.8 

1.4 

30.4 

40 

MIN  PRECIP  " 

•  .1 

.2 

.2 

.2 

.2 

.8 

1.3 

.7 

.2 

.4 

.2 

.2 

.1 

40 

D/W  PRECIP  >  .01" 

12 

10 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

to 

11 

12 

137 

40 

D/W  PRECIP  ^  .5" 

# 

* 

1 

1 

•2 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

# 

15 

40 

MAX  24HR  SNFL  " 

13 

13 

17 

.  12 

4 

0 

0 

* 

1 

8 

17 

23 

23 

40 

MAX  SNFL  " 

47 

32 

46 

32 

8 

0 

0 

# 

1 

8 

38 

44 

47 

40 

MEAN  SNFL  " 

17 

12 

14 

1 

0 

0 

* 

* 

1 

11 

16 

79 

40 

D/W  SNFL  >  .1" 

13 

10 

10 

1 

0 

0 

0 

# 

2 

8 

12 

61 

40 

D/W  SNFL  ^  1;5" 

3 

3 

3 

1 

« 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

3 

15 

40 

MEAN  WND  DRCTN 

NW 

E 

E 

E 

E 

ESE 

W 

ESE 

E 

NW 

W 

NW 

E 

10 

MEAN  WNO  SPD  Kts 

10 

9 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

9 

10 

10 

10 

9 

10 

MAX  WND  SP0»»  Kts 

50 

48 

62 

52 

62 

60 

53 

49 

50 

55 

47 

47 

62 

10 

MEAN  CLO  CVR  10th 

6 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

10 

D/W  TSTORMS 

# 

« 

1 

2 

4 

7 

8 

7 

4 

1 

# 

# 

34 

40 

D/W  FOO  VSBT  <7b1 

10 

10 

10 

9 

11 

12 

11 

14 

14 

12 

10 

12 

135 

40 

Lagendi  ANN  ••  Annual  TOR  •  Tears  of  record  PC^  >  Period  of  reoord 

D/V  -  Mean  nunber  of  days  with...  VCPA  •  "Worst  oase"  (obxIbub)  prassire  altitude 
f  •  Based  on  less  than  full  months  #  -  iisss  than  0.5  day,  0,05  Inch,  or  0.5S,  as 
**  -  Instantaneous  peak  winds  applloable. 

»  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  wim*  >  mean  direction 


RENARKSi 


A  H  S 

Station  Naae: 

DULUTH  lAP  m 

Field  Blen  1 430  ft 

CLIHATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longl tude : 

HA6  50  M092  11 

Station  MSC:  727450 

Hourly  Ote  POR: 

Jul  77  to  Jun'87 

Call  Sl9):  KDLH 

Deoeaber  1987 

Suuaary  of  Day  POR: 
LST  -  oir  -6 

Jan  48  to  Jin  87 

Supersedes:  Jul  1983 

I  LST  I  JAK  I 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

00-24 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-14 


1 500/3 


200/ii 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  1 2-1  4 
15-17 

200/ii  18-20 

21-23 
00-24 


OCCURRENCE  FREQUENCY  OP  CEILIHG/VISIBILITT 


I  JUL  I  AUC  I  SEP  I  OCT 


34 

26 

26 

23 

16 

15 

14 

15 

17 

18 

21 

20 

23 

21 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  MINNEAPOLIS-ST  PAUL  lAP,  MN 

IDCATION;  4453N  9313W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATION  #:  726580  ICAO:  MSP 

ELEVATION  (FEET)  :  837  1ST  =  GMr-6 

PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


SOURCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 
EXTREME  MAX 

(  F) 
1 

57 

58 

82 

94 

94 

102 

104 

102 

98 

87 

74 

62 

104 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

22 

28 

41 

58 

71 

80 

85 

81 

71 

58 

41 

26 

55 

MEAN 

1 

14 

20 

32 

47 

60 

69 

75 

71 

61 

49 

33 

18 

46 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

6 

12 

25 

38 

49 

58 

65 

61 

52 

40 

26 

12 

37 

EXTREME  MIN 

1 

-32 

-23 

-10 

9 

26 

38 

49 

42 

24 

18 

-13 

-28 

-32 

#  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

# 

1 

3 

S 

3 

1 

0 

0 

0 

16 

#  DAYS  LE  32 

1 

31 

26 

22 

9 

1 

0 

0 

0 

1 

6 

22 

30 

148 

#  DAYS  IE  0 

1 

11 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

27 

2.  PRECIPITATICW  (INCHES) 


MAXIMUM 

2 

3.6 

2.1 

4.8 

5.4 

8.0 

8.0 

7.1 

9.3 

6.6 

5.7 

4.9 

4.3 

* 

MEAN 

2 

0.9 

0.9 

1.8 

2.1 

3.2 

4.0 

3.4 

3.5 

2.4 

1.9 

1.5 

1.0 

26.6 

MINIMUM 

2 

0.1 

0.1 

0.3 

0.6 

0.6 

1.1 

0.6 

0.4 

0.4 

# 

0.1 

0.2 

* 

MAX  24  HR 

2 

1.2 

1.1 

1.6 

2.2 

2.4 

2.9 

4.1 

7.3 

2.6 

2.2 

2.0 

1.4 

7.3 

a  DAYS  W/PRECIP 

1 

18 

15 

15 

15 

14 

14 

11 

14 

13 

12 

15 

19 

175 

#  DAYS  GE  0.5 

2 

# 

# 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

# 

15 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

2 

11 

8 

11 

3 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

7 

10 

51 

MAXIMUM 

2 

46 

27 

40 

22 

3 

0 

0 

0 

# 

4 

30 

33 

★ 

MAX  24  HR 

2 

17 

9 

14 

14 

3 

0 

0 

0 

# 

3 

11 

12 

17 

#  DAYS  W/SNOW 

1 

16 

13 

9 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

10 

17 

70 

#  DAYS  GE  1.5 

2 

2 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

10 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  HG)  /  DEWPOINT  (  F) 


RH  (  5  LST) 

1 

73 

74 

73 

70 

74 

78 

79 

81 

82 

78 

77 

76 

76 

RH  (15  1ST) 

1 

62 

60 

55 

44 

44 

47 

46 

52 

52 

50 

59 

65 

53 

VAPOR  PRESS 

1 

.07 

.09 

.13 

.20 

.31 

.44 

.54 

.52 

.39 

.24 

.15 

.09 

.26 

DEWPOINT 

1 

6 

11 

21 

32 

43 

54 

60 

59 

50 

37 

24 

11 

34 

5.  SURFACE  WINDS  16  PT/KTS  /  99.95%  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  CRCIN  INWNWNWN  S  S  S  S  S  NWNWNWNW 

MEAN  SPEED 


(PVLG  [»CIN) 
MEAN  SPEED 

1 

12 

11 

11 

11 

10 

11 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

(ALL  OBS) 

1 

9 

9 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

MAX  PEAK  GUST 

1 

53 

46 

44 

49 

47 

56 

55 

62 

45 

46 

49 

40 

62 

PRESSURE  ALT 

2 

1600 

1600 

1600 

1550 

1350 

1400 

1200 

1200 

1350 

1450 

1550 

1600 

1600 

6.  MEAN  CIOUD  COVER  (8THS)  /  THUNDERSTOraiS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

# 

# 

2 

4 

6 

9 

9 

8 

5 

2 

1 

# 

46 

DAYS  FDG  LT  7 

1 

10 

10 

10 

7 

7 

.  5 

5 

8 

8 

8 

10 

11 

98 

DAYS  BNBD  LT  7 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(MINNEAPOLTS-ST  PAUL  lAP,  MN) 

REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LT  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CAIM  GT  PVIiSN  DRCIW 
=  BASED  CMLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  IT  12  MONIH/YR 


SOURCE (S);  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  DEC  84,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FROM  10-39  YRS. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO. 
JAN  FEB  MAR  AIR  MAY  JUN  JUL  AUG 

1) 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

28 

28 

26 

16 

12 

8 

5 

13 

15 

16 

29 

35 

19 

03-05  LST 

29 

31 

29 

18 

15 

11 

9 

15 

20 

21 

32 

34 

22 

06-08  LST 

31 

31 

32 

22 

21 

14 

12 

20 

23 

23 

33 

35 

25 

09-11  1ST 

31 

33 

33 

24 

20 

16 

12 

21 

26 

26 

36 

36 

26 

12-14  1ST 

29 

29 

31 

21 

15 

11 

8 

16 

22 

21 

34 

36 

23 

15-17  1ST 

26 

27 

27 

19 

12 

8 

5 

12 

14 

16 

32 

33 

19 

18-20  1ST 

24 

25 

25 

17 

10 

6 

5 

9 

13 

14 

28 

33 

17 

21-23  1ST 

26 

25 

25 

16 

10 

6 

4 

10 

12 

14 

28 

33 

17 

ALL  HOURS 

28 

29 

29 

19 

14 

10 

8 

14 

18 

19 

31 

34 

21 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 
JAN 

LT  1500/3  MI  (SOURCE  NO. 
FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

17 

18 

19 

11 

7 

5 

4 

8 

11 

8 

17 

24 

12 

03-05  1ST 

19 

22 

20 

13 

10 

7 

7 

11 

14 

12 

20 

23 

15 

06-08  LST 

21 

24 

23 

16 

13 

8 

10 

16 

17 

15 

22 

25 

17 

09-11  1ST 

24 

25 

23 

13 

9 

6 

6 

13 

16 

14 

22 

28 

17 

12-14  1ST 

21 

20 

17 

10 

7 

3 

3 

7 

9 

9 

19 

25 

12 

15-17  1ST 

18 

16 

15 

10 

4 

3 

2 

5 

6 

7 

17 

22 

11 

18-20  1ST 

15 

15 

14 

10 

6 

3 

2 

5 

8 

6 

15 

22 

10 

21-23  1ST 

15 

17 

15 

10 

6 

3 

2 

6 

8 

7 

15 

22 

11 

ALL  HOURS 

19 

20 

18 

12 

8 

5 

4 

9 

11 

10 

18 

24 

13 

9.  %  FE®Q  OF  CIG/VIS 
JAN 

LT  1000/2  MI  (SOURCE  NO, 
FEB  MAR  AIR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

11 

11 

14 

7 

3 

3 

2 

5 

6 

4 

12 

16 

8 

03-05  1ST 

12 

13 

15 

8 

5 

4 

4 

7 

8 

7 

13 

18 

10 

06-08  1ST 

14 

17 

17 

10 

8 

5 

7 

11 

12 

10 

15 

18 

12 

09-11  1ST 

16 

17 

15 

8 

4 

2 

3 

7 

9 

9 

14 

19 

10 

12-14  1ST 

12 

11 

12 

6 

3 

2 

1 

3 

5 

5 

13 

14 

7 

15-17  1ST 

11 

9 

10 

6 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

11 

14 

6 

18-20  LST 

9 

9 

10 

6 

3 

2 

1 

2 

4 

4 

10 

14 

6 

21-23  1ST 

10 

10 

10 

6 

3 

2 

1 

3 

5 

4 

10 

15 

7 

ALL  HOURS 

12 

12 

13 

7 

4 

3 

2 

5 

7 

6 

12 

16 

8 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  LT 
JAN  FEB 

200/0.5  MI 
MAR  APR 

(SOURCE  NO.  1) 
MAY  JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

1 

1 

2 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

# 

1 

3 

1 

03-05  1ST 

2 

2 

2 

1 

# 

0 

# 

1 

1 

1 

4 

1 

06-08  1ST 

2 

3 

3 

1 

# 

1 

# 

1 

2 

1 

2 

3 

2 

09-11  LST 

2 

2 

3 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

2 

2 

1 

12-14  LST 

1 

1 

2 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

1 

1 

1 

15-17  LST 

1 

1 

1 

a 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

2 

# 

18-20  1ST 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

2 

if 

21-23  LST 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

2 

0 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

1 

2 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  MINNEAPOLIS-ST  PAUL  lAP,  MN 

lOCATION:  4453N  9313W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATION  #:  726580  ICAO;  MSP 

ELEVATION  (FEET)  :  837  LST  =  011-6 

PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


1,  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTOraiS : 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

# 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

1 

# 

0 

1 

03-05  1ST 

0 

0 

# 

1 

1 

3 

3 

4 

2 

# 

# 

# 

1 

06-08  1ST 

0 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

# 

0 

0 

1 

09-11  1ST 

0 

0 

# 

# 

1 

2 

1 

2 

1 

0 

# 

0 

1 

12-14  1ST 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

1 

15-17  LST 

0 

0 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

# 

# 

0 

1 

18-20  1ST 

# 

# 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

# 

0 

1 

21-23  1ST 

0 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

# 

# 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

# 

# 

# 

1 

2.  %  FREQ  RAIN  AND/OR  DRIZ2LE: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

2 

2 

6 

9 

8 

7 

5 

6 

9 

7 

7 

3 

6 

03-05 

1ST 

2 

3 

7 

8 

10 

7 

5 

8 

9 

6 

6 

4 

6 

06-08 

LST 

3 

3 

5 

10 

9 

7 

5 

8 

9 

8 

6 

4 

6 

09-11 

1ST 

1 

2 

5 

7 

7 

7 

4 

7 

9 

7 

5 

2 

5 

12-14 

1ST 

1 

2 

6 

8 

9 

7 

3 

5 

7 

7 

6 

1 

5 

15-17 

LST 

1 

2 

7 

11 

10 

7 

3 

6 

7 

7 

6 

2 

6 

18-20 

LST 

# 

2 

5 

10 

11 

7 

5 

5 

7 

7 

6 

4 

6 

21-23 

1ST 

1 

2 

5 

9 

9 

6 

4 

6 

8 

7 

6 

3 

6 

ALL  HOURS 

1 

2 

6 

9 

9 

7 

4 

6 

8 

7 

6 

3 

6 

3.  %  FREQ  SNOW  AND/OR  ICE  PELLFTTS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

15 

11 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

10 

17 

6 

03-05 

LST 

17 

15 

11 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

12 

17 

6 

06-08 

LST 

18 

16 

12 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

12 

19 

7 

09-11 

1ST 

18 

15 

11 

3 

# 

0 

# 

# 

# 

1 

12 

20 

7 

12-14 

1ST 

16 

12 

9 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

10 

16 

5 

15-17 

LST 

14 

12 

8 

2 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

9 

15 

5 

18-20 

1ST 

15 

14 

9 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

10 

16 

6 

21-23 

1ST 

16 

14 

10 

4 

# 

0 

# 

0 

0 

1 

10 

17 

6 

ALL  HOURS 

16 

14 

10 

3 

# 

0 

# 

# 

# 

1 

11 

17 

6 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  GT  25 

KIS. 

(INCLUDING  GUSTS)  ; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

4 

2 

3 

3 

2 

1 

# 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

03-05 

LST 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

# 

# 

1 

3 

3 

2 

2 

06-08 

1ST 

3 

2 

3 

4 

3 

2 

# 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

09-11 

LST 

4 

3 

8 

8 

6 

5 

2 

1 

3 

5 

4 

2 

4 

12-14 

1ST 

5 

4 

10 

13 

9 

8 

5 

2 

5 

9 

6 

4 

7 

15-17 

1ST 

5 

3 

10 

14 

10 

8 

5 

3 

5 

8 

5 

3 

7 

18-20 

1ST 

3 

2 

5 

6 

3 

4 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

21-23 

1ST 

4 

2 

4 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

4 

3 

2 

ALL  HOURS 

4 

2 

6 

7 

4 

4 

2 

1 

2 

5 

4 

3 

4 

205 


(MINNEAPOLIS-ST  PAUL  lAP,  MN) 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAIIABLE  #  =  0.0  LT  0.5,  MI  =  STATOTE  MILES 

=  BASED  ONLY  ON  AVAIIABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MCMH/YR 

S0URCE{S);  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  DEC  84,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FRC»1  10-39  YRS. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  LT  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

9 

9 

13 

5 

2 

2 

1 

3 

5 

3 

10 

14 

6 

03-05  LST 

10 

12 

12 

6 

4 

3 

3 

5 

7 

5 

10 

15 

8 

06-08  tST 

12 

15 

14 

9 

6 

4 

6 

9 

10 

8 

13 

16 

10 

09-11  1ST 

14 

14 

13 

6 

3 

2 

2 

5 

6 

7 

12 

16 

8 

12-14  1ST 

10 

10 

10 

4 

2 

1 

1 

2 

4 

3 

10 

12 

6 

15-17  1ST 

10 

8 

9 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

9 

12 

5 

18-20  1ST 

8 

8 

9 

4 

2 

1 

a 

1 

3 

3 

8 

12 

5 

21-23  1ST 

7 

8 

9 

4 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

8 

13 

5 

ALL  HOURS 

10 

10 

11 

5 

3 

2 

2 

4 

5 

4 

10 

14 

7 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

500/1 

MAR 

.5  MI 
APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

6 

5 

7 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

5 

9 

3 

03-05  LST 

7 

6 

8 

3 

2 

2 

1 

3 

4 

3 

6 

10 

4 

06-08  1ST 

8 

9 

10 

5 

3 

2 

3 

5 

5 

4 

8 

10 

6 

09-11  1ST 

10 

10 

8 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

8 

10 

5 

12-14  LST 

7 

6 

6 

2 

1 

# 

1 

# 

1 

1 

7 

8 

3 

15-17  1ST 

5 

5 

5 

2 

tt 

# 

a 

# 

1 

1 

5 

8 

3 

18-20  1ST 

4 

6 

5 

2 

1 

# 

a 

1 

1 

1 

4 

6 

3 

21-23  1ST 

5 

5 

5 

2 

tt 

# 

it 

1 

1 

1 

4 

8 

3 

ALL  HOURS 

6 

7 

7 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

6 

9 

4 

7.  %  FEBQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

300/1 

MAR 

MI; 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

3 

3 

4 

1 

# 

# 

a 

1 

1 

1 

2 

5 

2 

03-05  1ST 

4 

4 

5 

2 

if 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

5 

2 

06-08  1ST 

5 

6 

7 

4 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

5 

5 

3 

09-11  LST 

7 

6 

6 

3 

it 

1 

# 

1 

1 

1 

5 

7 

3 

12-14  1ST 

4 

4 

4 

1 

if 

# 

# 

# 

# 

# 

3 

5 

2 

15-17  LST 

4 

3 

3 

1 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

3 

5 

2 

18-20  1ST 

2 

3 

3 

1 

0 

# 

tt 

# 

# 

# 

2 

3 

1 

21-23  1ST 

3 

3 

3 

1 

it 

0 

0 

# 

# 

1 

2 

4 

1 

ALL  HOURS 

4 

4 

4 

2 

it 

# 

it 

1 

1 

1 

3 

5 

2 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

100/. 25  MI 
MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

1 

# 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

03-05  1ST 

1 

1 

2 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

06-08  1ST 

1 

2 

2 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

09-11  LST 

1 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

1 

# 

12-14  LST 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

15-17  LST 

# 

# 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

18-20  EST 

it 

# 

1 

tt 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

it 

21-23  1ST 

it 

# 

it 

tt 

0 

0 

0 

it 

0 

# 

# 

1 

it 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

tt 

# 

# 

a 

# 

# 

1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATIC^:  RICHARDS-GEBAUR  AFB,  MO  STATION  #:  724466  ICAO;  GVW 

LOCATION;  3851N  9433W  ELEVATION  (FEET)  ;  1093  LST  =  GMr-6 

PREPARED  BY;  USAFBTAC/DOC,  AUG  1992  PERIOD;  7301-9012  (SOURCE  #1) 


SOURCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

(  : 

n 

EXTREME  MAX 

1 

71 

84 

85 

92 

94 

104 

111 

108 

102 

93 

84 

71 

111 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

36 

42 

55 

66 

75 

83 

90 

88 

79 

67 

53 

40 

65 

MEAN 

1 

29 

34 

46 

58 

67 

76 

82 

80 

71 

59 

46 

33 

57 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

21 

25 

37 

48 

57 

66 

72 

69 

61 

49 

37 

25 

47 

EXTREME  MEN 

1 

-17 

-9 

-7 

16 

28 

44 

46 

48 

34 

22 

4 

-20 

-20 

#  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

# 

# 

6 

17 

13 

4 

# 

0 

0 

40 

#  DAYS  LE  32 

1 

25 

19 

10 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

10 

22 

88 

#  DAYS  LE  0 

1 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

2.  FRECIPITATTON 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

3.5 

4.4 

12.0 

8.7 

9.8 

13.0 

12.0 

10.0 

14.0 

9.2 

5,7 

5.5 

•k 

MEAN 

2 

1.5 

1.2 

2.6 

3.5 

4.3 

5.4 

3.8 

3.3 

4.7 

3.6 

1.8 

1.6 

37.3 

MINIMUM 

2 

0.1 

0.2 

0.5 

0.7 

1.2 

1.7 

0.2 

0.2 

0.1 

0.2 

# 

# 

* 

MAX  24  HR 

2 

1.7 

1.7 

1.9 

3.4 

3.4 

4.4 

4.2 

6.1 

5.2 

3.8 

3.6 

3.2 

6.1 

#  DAYS  W/PRECIP 

1 

12 

12 

13 

13 

14 

11 

9 

10 

10 

10 

11 

12 

137 

#  DAYS  GE  0.5 

★ 

fc 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

★ 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

2 

7 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

21 

MAXIMUM 

2 

26 

17 

18 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

8 

15 

* 

MAX  24  HR 

2 

11 

11 

7 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

6 

7 

11 

#  LAYS  W/SNOW 

1 

8 

8 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

6 

30 

#  DAYS  GE  1.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

He 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  I 

[IN  HG)  /  DEWPOINT  ( 

F) 

RH  (  6  1ST) 

1 

73 

71 

71 

69 

78 

78 

76 

80 

80 

75 

69 

71 

74 

RH  (15  1ST) 

1 

57 

55 

51 

48 

52 

52 

47 

49 

49 

48 

54 

57 

52 

VAPOR  ERESS 

1 

.12 

.14 

.20 

.29 

.42 

.57 

.64 

.62 

.48 

.31 

.21 

.14 

.34 

DEWPOINT 

1 

18 

22 

32 

41 

52 

61 

65 

64 

56 

43 

33 

22 

42 

5.  SURFACE  WINDS  16  PT/KTS  / 

99.95%  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVIS  DRCIN 

1 

N 

N 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

MEAN  SPEED 

(PVIJ3  DRCIN) 

1 

9 

10 

10 

10 

9 

8 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS) 

1 

8 

8 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

7 

8 

8 

7 

MAX  PEAK  GUST 

2 

52 

55 

56 

58 

59 

58 

60 

47 

44 

52 

46 

51 

60 

PRESSURE  ALT 

2 

1650 

1700 

1800 

1700 

1550 

1500 

1350 

1350 

1450 

1550 

1700 

1800 

1800 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (8THS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

DAYS  TSTMS 

1 

# 

# 

3 

5 

8 

9 

6 

8 

5 

3 

2 

1 

49 

DAYS  POG  LT  7 

1 

9 

11 

12 

8 

10 

8 

6 

10 

10 

10 

11 

12 

117 

DAYS  BNBD  LT  7 

1 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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ANN 
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(RICHARDS-GEBAUR  AFB,  MO) 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LT  0.5  DAY,  OR  0.05  INOi,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CAIM  GT  PVLGN  DRCTN 
=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MCOTH/YR 


SOURCE(S) 


7.  PERCENTAGE 
(CIG/VIS) 


USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

AWS  CLIMATIC  BRIEF,  AUG  85,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FROVI  10-30  YRS. 


FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LET 

26 

26 

24 

18 

10 

7 

3 

1 

11 

12 

26 

28 

16 

03-05  LST 

23 

26 

21 

26 

14 

14 

7 

10 

20 

13 

21 

33 

19 

06-08  LST 

29 

32 

34 

23 

23 

16 

14 

22 

25 

22 

34 

36 

26 

09-11  1ST 

28 

35 

33 

23 

21 

16 

12 

17 

22 

22 

33 

34 

25 

12-14  LST 

27 

31 

30 

24 

20 

15 

9 

14 

18 

21 

30 

32 

23 

15-17  1ST 

26 

30 

26 

19 

14 

7 

5 

8 

11 

16 

28 

30 

18 

18-20  1ST 

24 

28 

25 

15 

10 

7 

4 

6 

8 

13 

24 

28 

16 

21-23  LST 

24 

27 

24 

16 

10 

7 

5 

5 

10 

12 

24 

28 

16 

ALL  HOURS 

26 

29 

27 

20 

15 

11 

7 

10 

16 

16 

27 

31 

20 

8,  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT  1500/3  MI  (SOURCE  NO. 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

21 

23 

19 

13 

8 

7 

2 

1 

7 

10 

19 

21 

13 

03-05  LST 

20 

23 

16 

19 

12 

12 

6 

10 

17 

12 

19 

28 

16 

06-08  LST 

23 

26 

26 

16 

18 

13 

13 

20 

21 

18 

27 

29 

21 

09-11  1ST 

23 

28 

24 

14 

12 

9 

8 

13 

16 

17 

25 

28 

18 

12-14  1ST 

20 

23 

19 

12 

7 

5 

3 

8 

9 

12 

20 

24 

13 

15-17  LST 

18 

21 

15 

9 

5 

3 

2 

5 

5 

10 

17 

21 

11 

18-20  LST 

17 

21 

16 

9 

6 

3 

2 

4 

5 

9 

16 

20 

11 

21-23  1ST 

17 

20 

16 

10 

5 

5 

4 

4 

7 

9 

16 

19 

11 

ALL  HOURS 

20 

23 

19 

13 

9 

7 

5 

8 

11 

12 

20 

24 

14 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 
JAN 

LT  1000/2  MI  (SOURCE  NO. 
FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

14 

16 

13 

9 

4 

4 

0 

1 

5 

7 

15 

14 

9 

03-05  1ST 

17 

18 

12 

17 

8 

7 

2 

5 

12 

7 

15 

19 

11 

06-08  1ST 

16 

20 

19 

12 

11 

8 

6 

13 

15 

14 

17 

22 

15 

09-11  1ST 

16 

21 

16 

9 

8 

4 

4 

8 

11 

13 

18 

21 

12 

12-14  1ST 

15 

16 

13 

7 

4 

2 

1 

3 

5 

8 

13 

18 

9 

15-17  1ST 

12 

16 

11 

6 

3 

2 

2 

2 

3 

8 

12 

15 

7 

18-20  LST 

12 

15 

11 

6 

3 

2 

1 

2 

3 

7 

12 

16 

7 

21-23  1ST 

13 

14 

11 

7 

3 

3 

1 

2 

4 

6 

12 

16 

8 

ALL  HOURS 

15 

17 

13 

9 

5 

4 

2 

5 

7 

9 

14 

17 

10 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT  200/0.5  MI 
JAN  FEB  MAR  APR 

(SOURCE  NO.  1) 
MAY  JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

2 

4 

2 

1 

# 

0 

0 

2 

2 

3 

5 

2 

03-05  LST 

4 

4 

4 

4 

3 

# 

1 

1 

4 

1 

2 

6 

3 

06-08  1ST 

4 

5 

5 

3 

1 

1 

1 

3 

4 

3 

5 

8 

4 

09-11  1ST 

3 

5 

2 

# 

4; 

TT 

# 

# 

# 

1 

1 

3 

5 

2 

12-14  LST 

3 

4 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

1 

15-17  1ST 

2 

3 

1 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

1 

4 

1 

18-20  LST 

2 

3 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

3 

1 

21-23  1ST 

3 

3 

1 

1 

# 

0 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

1 

ALL  HOURS 

3 

4 

2 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

2 

5 

2 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  RICHARDS-<3EBAUR  AFB,  MO 

LOCATION:  3851N  9433W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATION  #:  724466  ICAO;  GVW 

EIEVATION  (FEET)  :  1093  1ST  =  GMT-G 

PERIOD;  7301-9012  (SOURCE  #1) 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

1 

1 

3 

6 

12 

2 

3 

4 

1 

1 

0 

3 

03-05  LST 

0 

1 

1 

2 

6 

8 

2 

5 

4 

1 

2 

# 

3 

06-08  LST 

# 

0 

1 

2 

3 

5 

4 

3 

3 

1 

# 

# 

2 

09-11  LST 

# 

0 

1 

1 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

1 

# 

1 

12-14  1ST 

0 

0 

1 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

# 

1 

15-17  LST 

# 

# 

1 

2 

5 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

# 

2 

18-20  1ST 

# 

# 

1 

2 

5 

6 

4 

4 

3 

1 

# 

# 

2 

21-23  1ST 

# 

# 

2 

3 

5 

7 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

3 

ALL  HOURS 

# 

# 

1 

2 

4 

6 

3 

3 

3 

1 

1 

# 

2 

2.  %  FREQ  RAIN 

AND/OR  DRIZZLE 
JAN  FEB  MAR 

• 

• 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

5 

5 

9 

9 

12 

1 

5 

7 

9 

5 

8 

7 

03-05  LST 

3 

4 

4 

12 

11 

7 

2 

8 

5 

8 

4 

7 

6 

06-08  LST 

5 

6 

11 

10 

10 

7 

5 

8 

a 

9 

7 

8 

8 

09-11  LST 

5 

6 

11 

8 

8 

7 

4 

8 

7 

9 

9 

8 

8 

12-14  1ST 

4 

6 

10 

9 

9 

6 

3 

5 

5 

9 

9 

6 

7 

:5-17  1ST 

4 

6 

9 

10 

9 

6 

3 

5 

5 

8 

11 

6 

7 

18-20  LST 

5 

6 

10 

9 

8 

7 

4 

5 

6 

8 

9 

8 

7 

21-23  1ST 

4 

6 

11 

10 

8 

5 

3 

4 

7 

8 

10 

8 

7 

ALL  HOURS 

4 

6 

9 

10 

9 

7 

3 

6 

6 

8 

8 

7 

7 

3.  %  FREQ  SNOW 

AND/OR  ICE  PELLETS; 
JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

9 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

8 

3 

03-05  1ST 

10 

10 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

8 

3 

06-08  1ST 

8 

9 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

7 

3 

09-11  LST 

10 

10 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

7 

3 

12-14  1ST 

8 

9 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

7 

3 

15-17  LST 

8 

10 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

3 

18-20  1ST 

9 

9 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

3 

21-23  1ST 

10 

9 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

3 

ALL  HOURS 

9 

9 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

7 

3 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  CT  25 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

KTS. 

JUN 

(INCLUDING 
JUL  AUG 

GUSTS)  : 
SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

# 

5 

2 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

2 

2 

1 

03-05  1ST 

3 

1 

3 

3 

# 

# 

# 

0 

# 

1 

2 

1 

1 

06-08  1ST 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

1 

09-11  1ST 

3 

3 

6 

6 

2 

2 

# 

# 

1 

2 

4 

3 

3 

12-14  1ST 

4 

3 

8 

8 

3 

2 

1 

2 

4 

5 

4 

4 

15-17  1ST 

3 

4 

6 

5 

3 

2 

# 

1 

2 

2 

3 

2 

3 

18-20  1ST 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

21-23  1ST 

2 

2 

2 

2 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

2 

5 

4 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

2 
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(RICHARDS-GEBAUR  AFB,  MO) 

REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAILABIE  #  =  0.0  LT  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

=  BASED  OTLY  ON  AVAIIABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MCMW/YR 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERWATICS^S . 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  AUG  85,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FROM  10-30  YRS. 


5.  %  FREQ  OF  CEIUNG  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  LT  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

15 

12 

8 

4 

3 

0 

1 

5 

7 

13 

13 

8 

03-05  LST 

13 

17 

12 

15 

8 

7 

2 

5 

12 

6 

14 

18 

11 

06-08  LST 

15 

19 

17 

11 

10 

7 

6 

13 

14 

13 

16 

20 

13 

09-11  1ST 

15 

19 

14 

8 

6 

4 

4 

7 

10 

12 

15 

19 

11 

12-14  LST 

13 

14 

11 

6 

3 

2 

1 

3 

4 

7 

11 

16 

7 

15-17  1ST 

10 

14 

9 

5 

3 

1 

1 

1 

3 

7 

10 

13 

6 

18-20  LST 

11 

14 

9 

5 

3 

2 

1 

2 

2 

6 

10 

15 

7 

21-23  LST 

12 

13 

10 

6 

3 

2 

1 

2 

3 

6 

10 

14 

7 

ALL  HOURS 

13 

16 

12 

8 

5 

4 

2 

4 

7 

8 

13 

16 

9 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

500/1 

MAR 

.5  MI 
APR 

• 

« 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

11 

5 

4 

1 

2 

0 

1 

4 

4 

7 

9 

5 

03-05  LST 

8 

13 

7 

9 

5 

4 

2 

4 

8 

4 

11 

13 

7 

06-08  LST 

10 

15 

13 

8 

6 

5 

4 

9 

10 

9 

11 

15 

10 

09-11  LST 

11 

14 

10 

5 

3 

2 

2 

3 

6 

7 

10 

14 

7 

12-14  1ST 

9 

11 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

7 

11 

5 

15-17  LST 

7 

11 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

7 

9 

4 

18-20  1ST 

8 

11 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

6 

9 

4 

21-23  1ST 

8 

10 

5 

3 

2 

1 

# 

1 

2 

3 

7 

11 

4 

ALL  HOURS 

9 

12 

7 

5 

3 

2 

1 

3 

4 

5 

8 

11 

6 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

300/1 

MAR 

MI; 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

7 

2 

3 

# 

1 

0 

1 

3 

3 

3 

8 

3 

03-05  1ST 

6 

9 

5 

6 

4 

1 

1 

2 

5 

2 

5 

10 

5 

06-08  1ST 

7 

9 

7 

4 

2 

2 

2 

4 

6 

6 

7 

10 

6 

09-11  1ST 

6 

9 

5 

2 

1 

# 

# 

1 

2 

3 

6 

9 

4 

12-14  1ST 

6 

7 

3 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

2 

3 

6 

2 

15-17  1ST 

4 

6 

2 

1 

# 

0 

# 

1 

3 

6 

2 

18-20  LST 

4 

7 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

3 

6 

2 

21-23  1ST 

5 

6 

3 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

3 

7 

2 

ALL  HOURS 

5 

8 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

8 

3 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

100/. 25  MI 
MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

1 

1 

1 

3. 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

3 

1 

03-05  1ST 

1 

1 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

4 

# 

2 

4 

2 

06-08  1ST 

2 

4 

3 

2 

« 

# 

« 

1 

2 

1 

3 

4 

2 

09-11  LST 

2 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

2 

1 

12-14  1ST 

1 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

15-17  LST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

2 

# 

18-20  LST 

1 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

2 

« 

71-23  1ST 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

2 

1 

A  U  S 

CLIMATIC  BRIEF 

NOV  92 

STATION  NAME:  UHITEMAN  AFB/KNOB  NOSTER  MO 
lATITUDE/lONGITUOE;  38  44  N  093  33  U 

HOURLY  OBS  POR:  NOV  81  -  OCT  91 

SUMMARY  OF  DAY  POR:  DEC  42-SEP  46,  JUN  54-SEP  91 
HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST 

LST  TO  UTC:  +06 

FIELD  ELEV:  869  FT 

STATION  MSC:  724467 

CALL  SIGN:  KSZL 

SUPERSEDES:  FEB  87 

1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

73 

82 

86 

92 

94 

107 

106 

101 

94 

82 

72 

107 

43 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

mm 

43 

S3 

66 

75 

89 

87 

79 

68 

54 

41 

65 

43 

MEAN  TEMP  (F) 

Wm 

34 

44 

56 

79 

77 

69 

58 

45 

33 

55 

43 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

mm 

24 

34 

45 

64 

69 

66 

59 

47 

35 

25 

46 

43 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

-19 

-10 

-6 

19 

H 

41 

47 

46 

33 

23 

4 

-18 

-19 

43 

D/U  TEMP  GE  TOO  (F> 

n 

HMI 

0 

0 

mm 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

3 

43 

D/U  TEMP  GE  90  (F) 

WM 

0 

0 

1 

1 

MM 

13 

4 

1 

0 

0 

41 

43 

0/U  TEMP  LT  33  <F) 

mm 

21 

15 

2 

mm 

0 

0 

1 

12 

24 

102 

43 

D/U  TEMP  LT  10  (F) 

Wm 

3 

1 

0 

■1 

■1 

H 

0 

0 

0 

1 

3 

14 

43 

1  HEATING  DEGREE  DAYS 

1115 

882 

655 

292 

88 

7 

BQI 

1 

so 

247 

594 

974 

4905 

37  1 

1  COOLING  DEGREE  DAYS 

0 

0 

3 

27 

105 

270 

KH 

376 

177 

33 

1 

0 

1428 

37  1 

MEAN  OEUPOINT 

TEMP  (F) 

20 

23 

33 

40 

mm 

63 

66 

56 

44 

34 

22 

43 

10 

MEAN  UET  BULB 

TEMP  (F) 

27 

30 

40 

48 

67 

70 

68 

61 

50 

40 

28 

49 

10 

99.95X  WCPA  (FT) 

1400 

1450 

1600 

1450 

1150 

1050 

1100 

1200 

1250 

1500 

1450 

1400 

10 

MEAN  REL  HUM  07  LST(X) 

71.1 

72.8 

74.5 

70.6 

78.6 

79A 

77.6 

79.0 

78.8 

75.5 

74.0 

74.0 

75.5 

10  I 

MEAN  REL  HUH  13  LST(X) 

57.4 

57.8 

54.0 

50.6 

58.0 

58.9 

54.5 

54.0 

53.8 

53.1 

56.5 

61.5 

55.8 

10  1 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

VIR1 

1.99 

2.27 

4.70 

3.66 

3.37 

6.70 

5.88 

3.79 

3.74 

2.55 

6.71 

41 

MAX  PRECIP  (IN) 

■Jill 

4.59 

8.90 

9.58 

10.81 

15.58 

11.70 

19.42 

7.98 

11.73 

6.57 

60.25 

41 

MEAN  PRECIP  (IN) 

1.48 

1.60 

3.08 

3.92 

4.83 

4.82 

4.10 

4.28 

3.55 

2.45 

2.08 

40.13 

41 

MIN  PRECIP  (IN) 

.05 

.14 

.66 

.68 

1.04 

.41 

.30 

.32 

.19 

« 

.25 

19.94 

41 

D/U  PRECIP  GE 

.01  (IN) 

7 

7 

10 

10 

11 

10 

8 

8 

9 

6 

7 

8 

103 

41 

1  D/U  PRECIP  GT 

.50  (IN) 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

25 

41 

1  MAX  24HR  SNFL 

(IN) 

■m 

■nn 

ml 

mm 

mm 

HMH 

0 

0 

• 

13.0 

14.4 

14.4 

38 

MAX  SNFL  (IN) 

WHm 

WTWm 

22.9 

ml 

bI 

bI 

b9 

0 

0 

« 

15.0 

17.1 

46.7 

38 

MEAN  SNFL  (IN) 

ml 

■1 

mm 

bI 

0 

0 

« 

1.3 

4.7 

23.0 

38 

O/U  SNFL  GE 

1  (IN) 

■di 

1 

bI 

^9 

0 

0 

0 

1 

3 

14 

38 

1  O/U  SNFL  GE  1 

5  (IN) 

1 

■1 

1 

1 

■I 

0 

0 

0 

1 

1 

6 

38 

1  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

17 

12 

13 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

14 

17 

38  1 

PRVLNG  UNO  DIR  (DEG) 

20-22 

35-01 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

817-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

10 

WAN  UNO  SPD  (KTS) 

7 

7 

8 

7 

6 

5 

5 

4 

5 

6 

7 

7 

6 

10 

MAX  UNO  SPD  (KTS) 

45 

69 

65 

60 

51 

67 

60 

46 

47 

58 

52 

52 

69 

37 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

52.4 

59.4 

62.4 

53.6 

57.5 

53.2 

41.8 

43.4 

43.3 

49.8 

55.1 

58.3 

52.5 

10 

D/U  THUNDERSTORMS 

1 

1 

3 

6 

9 

9 

8 

8 

6 

4 

2 

1 

58 

41 

D/U  FOG  (VSBY 

LT  7  Ml) 

11 

11 

11 

9 

9 

8 

8 

10 

10 

9 

10 

12 

118 

41 

LEGEND:  ANN  < 
D/U  > 

«  < 
••  > 

*  • 

ANNUAL 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS  UITH 

BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
INSTANTANEOUS  PEAK  UINOS 

DATA  NOT  AVAILABLE 

POR/YOR  <  PER 100/YEARS  OF  RECORD 

UCPA  «  UORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 
»  *  LESS  than  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  3  PERCENTAGE  OF  CALM  UINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
UIND  DIRECTION 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

LST 

00  -  02 

25.9 

26.0 

25.2 

15.3 

10.2 

5.6 

2.7 

7.1 

7.7 

14.8 

26.1 

28.1 

16.2 

10 

03  -  05 

25.3 

29.4 

26.5 

18.1 

15.6 

8.9 

6.3 

12.5 

11.6 

16.6 

27.2 

29.6 

19.0 

10 

CIG 

06  -  08 

28.9 

31.7 

30.3 

18.3 

18.9 

11.3 

8.4 

17.3 

17.3 

20.2 

31.1 

33.1 

22.2 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

28.8 

30.1 

30.2 

19.7 

20.4 

9.9 

7.0 

12.2 

18.6 

20.0 

30.3 

32.2 

21.6 

10 

AND/OR 

12  -  14 

27.0 

24.8 

28.3 

19.2 

16.3 

7.6 

4.9 

10.1 

15.1 

20.3 

29.0 

31.8 

19.5 

10 

VSBY 

15  -  17 

24.2 

24.3 

23.2 

15.1 

11.7 

5.1 

3.2 

7.3 

9.2 

18.3 

26.0 

30.5 

16.5 

10 

LT  3  MI 

18  •  20 

24.7 

23.3 

21.3 

14.9 

7.6 

3.9 

2.4 

5.1 

4.9 

13.9 

25.4 

27.5 

14.6 

10 

21  -  23 

23.9 

22.8 

22.2 

14.0 

8.5 

5.0 

1.8 

4.5 

6.0 

14.1 

24.4 

28.0 

14.6 

10 

ALL 

26.1 

26.6 

25.9 

16.8 

13.7 

7.2 

4.6 

9.5 

11.3 

17.3 

27.5 

30.1 

18.0 

10 

00  -  02 

17.3 

19.4 

13.2 

8.2 

6.2 

3.3 

1.9 

5.5 

6.1 

11.0 

16.8 

21.2 

10.8 

10 

03  -  05 

17.7 

21.3 

15.3 

11.0 

11.0 

7.2 

4.6 

10.3 

9.8 

12.7 

18.7 

21.0 

13.4 

10 

CIG 

06  -  08 

19.0 

25.1 

19.8 

12.4 

14.2 

9.7 

6.1 

15.2 

12.4 

15.3 

22.4 

24.2 

16.3 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

18.4 

22.1 

19.5 

11.6 

10.8 

4.8 

3.2 

8.5 

10.8 

15.7 

21.0 

23.8 

14.2 

10 

AND/OR 

12  -  14 

17.2 

16.7 

13.8 

9.2 

7.3 

3.2 

1.2 

4.2 

6.0 

12.6 

17.3 

22.2 

10.9 

10 

VSBY 

15  -  17 

16.2 

14.2 

10.5 

8.7 

5.2 

2.9 

1.3 

3.3 

4.0 

9.1 

15.9 

20.6 

9.3 

10 

LT  3  HI 

18  -  20 

14.7 

14.5 

10.3 

6.8 

3.5 

1.7 

1.1 

1.9 

2.6 

7.4 

16.2 

20.6 

8.4 

10 

21  -  23 

15.8 

17.0 

11.5 

6.4 

3.8 

2.8 

.9 

2.9 

3.6 

9.1 

15.0 

20.8 

9.1 

10 

ALL 

17.1 

18.8 

14.2 

9.3 

7.7 

4.4 

2.5 

6.5 

6.9 

11.6 

17.9 

21.8 

11.5 

10 

00  -  02 

13.4 

14.7 

9.8 

5.7 

4.2 

1.9 

1.2 

4.6 

4.1 

8.2 

13.6 

17.2 

8.2 

10 

03  -  05 

13.7 

17.5 

10.2 

7.1 

8.7 

4.8 

2.7 

7.6 

7.4 

9.9 

13.9 

17.4 

10.1 

10 

CIG 

06  •  08 

14.1 

20.6 

13.7 

8.1 

10.2 

6.8 

2.9 

11.5 

9.2 

12.2 

16.4 

18.5 

12.0 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

14.1 

18.0 

14.1 

8.1 

5.5 

2.8 

1.2 

5.5 

5.9 

12.7 

14.6 

20.2 

10.2 

10 

AND/OR 

12  -  14 

12.3 

13.2 

8.1 

5.7 

3.5 

1.6 

.5 

2.7 

2.1 

7.7 

12.6 

17.2 

7.3 

10 

VSBY 

15  -  17 

10.5 

12.3 

6.8 

4.2 

2.2 

1.6 

.5 

.9 

1.8 

6.7 

11.1 

15.1 

6.1 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

11.3 

12.6 

6.2 

4.1 

1.5 

1.1 

.4 

.6 

1.7 

6.0 

11.8 

14.6 

6.0 

10 

21  •  23 

11.5 

13.4 

7.7 

4.2 

2.4 

2.0 

.8 

2.3 

2.9 

7.2 

12.3 

16.2 

6.9 

10 

ALL 

12.6 

15.3 

9.6 

5.9 

4.8 

2.8 

1.3 

4.5 

4.4 

8.8 

13.3 

17.1 

8.3 

10 

00  •  02 

1.7 

2.4 

.2 

.4 

.5 

.0 

.0 

.6 

.7 

.6 

.8 

3.0 

.9 

10 

03  -  05 

2.2 

3.4 

.0 

1.2 

1.4 

.4 

.0 

1.1 

1.4 

1.1 

1.3 

3.8 

1.4 

10 

CIG 

06  -  08 

2.3 

3.1 

1.2 

.8 

1.2 

.8 

.0 

1.4 

1.7 

1.3 

.7 

4.0 

1.5 

10 

LT  200  FT 

09-11 

2.2 

3.0 

.1 

.0 

,1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.8 

.6 

10 

ANO/OR 

12  •  14 

.4 

1.7 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.9 

.3 

10 

VSBY 

15  -  17 

1.1 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

.0 

.3 

.1 

1.0 

.4 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

1.7 

1.2 

.1 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.2 

1.6 

.5 

10 

21  -  23 

1.0 

1.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.8 

.7 

3.1 

.7 

10 

ALL 

1.6 

2.3 

.2 

.4 

.4 

.2 

.0 

.4 

.5 

.6 

.6 

2.4 

.8 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  ;  NONE 


REMARKS  :  8 
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CLONS  (TENTHSV 


A  U  S  I  STATION  NAME:  MALHSTROM  AFB  MT  FIELD  ELEV;  3526  FT 

1  LATITUOE/LONGITUOE:  47  30  N  111  11  U  STATION  MSC:  727755 

CLIMATIC  BRIEF  j  HOURLY  OBS  POR:  JUN  78  -  HAY  88  CALL  SIGN:  KGFA 

I  SUMMARY  OF  DAY  POR:  DEC  42  -  SEP  45,  DEC  45  ■  MAY  88 

I  HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST  SUPERSEDES:  MAR  84 

FEB  89  j  LST  TO  UTC:  +07 


1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR  1 

APR 

MAY  1 

JUN  1 

JUL 

AUG 

SEP  1  OCT 

NOV 

DEC 

ANN  1 

YOR  1 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

65 

70 

76 

9(i 

93  1 

96  1 

105 

106 

103 

90 

76 

64 

106  1 

48  1 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

30 

37 

42 

55 

64  j 

72  1 

82 

81 

69 

59 

44 

35 

56  1 

48  1 

MEAN  TEMP  (F) 

21 

27 

32 

44 

53  1 

61  1 

69 

68 

57 

48 

34 

26 

45  1 

48  1 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

12 

17 

22 

33 

42  1 

49  1 

55 

54 

45 

36 

25 

17 

34  1 

48  1 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

-36 

-29 

-31 

-9 

14  j 

29  1 

35 

36 

20 

-7 

-23 

-44 

-44  j 

48  1 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

0 

# 

#  1 

1  1 

7 

6 

1 

0 

0 

15  1 

48  1 

D/W  TEMP  GE  80  (F) 

0 

0 

0 

1 

3  1 

8  1 

20 

18 

7 

1 

0 

0 

58  1 

48  j 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

27 

24 

24 

14 

3  1 

1  1 

0 

0 

2 

10 

21 

26 

152  1 

48  j 

D/W  TEMP  LT  0  (F) 

9 

5 

3 

# 

0  1 

0  1 

0 

0 

0 

» 

2 

5 

24  1 

48  1 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1347 

1053 

1003 

619 

361  1 

153  1 

33 

48 

255 

518 

905  1  1192 

7487  1 

45  1 

COOLING  DEGREE  DAYS 

0 

0 

0 

N 

10  1 

41  1 

152 

132 

29 

2 

0 

0 

366  1 

45  1 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

11 

15 

22 

26 

35  1 

42  1 

45 

44 

36 

30 

19 

12 

CO 

10  1 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

21 

24 

31 

38 

46  1 

52  1 

56 

55 

47 

40 

28 

21 

38 

10  1 

99.95X  WCPA  (FT) 

4000 

4000 

3950 

3950 

3850  1 

3750  1 

3650 

3700 

3850 

3850 

4000 

4000 

3900 

10  1 

MEAN  REL  HUM  07  LST(X) 

58.6 

61.2 

63.4 

57.7 

61.7  1 

59.6  1 

58.1 

58.0 

62.9 

63.5 

61.0  1  60.7 

60.5 

10  1 

MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

49.8 

49.8 

47.7 

35.9 

40.4  j 

38.1  j 

34.5 

33.5 

40.4 

41.4 

48.1 

52.5 

42.6 

10  1 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

1.11 

.73 

1.23 

2.02 

2.051 

3.121 

1.90 

2.00 

1.54 

1.27 

3.19 

1.30 

3.19 

48  1 

MAX  PRECIP  (IN) 

2.46 

1.65 

2.49 

3.31 

6.551 

5.57] 

4.15 

4.89 

4.07 

2.79 

3.93 

2.01 

21.90 

48  1 

MEAN  PRECIP  (IN) 

.70 

.56 

.87 

1.03 

2.421 

2.731 

1.29 

1.36 

1.19 

.76 

.67 

.69 

14.38 

48  1 

MIN  PRECIP  (IN) 

« 

.01 

.09 

.06 

-311 

.24 1 

# 

.06 

.10 

.02 

.02 

6.64 

48  1 

0/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

8 

7 

8 

8 

10  1 

11  1 

7 

7 

7 

6 

6 

7 

92 

48  1 

0/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

» 

1 

1 

1  1 

2  1 

1 

1 

1 

1 

« 

« 

10 

48  j 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

8.1 

9.8 

15.0 

14.5 

11.1  1 

4.0  1 

# 

# 

6.3 

7.7 

9.5 

6.4 

15.0 

42  1 

MAX  SNFL  (IN) 

23.4 

21.5 

23.0 

20.6 

19-3  1 

4-5  1 

# 

# 

10.0 

13.5 

20.4 

21.2 

98.5 

42  1 

MEAN  SNFL  (IN) 

8.9 

6.8 

8.7 

5.7 

1.3  1 

-2  1 

« 

1.2 

3.0 

6.8 

8.2 

51.1 

42  j 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

8 

6 

7 

4 

1  1 

*  1 

0 

0 

1 

2 

5 

7 

41 

42  j 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

2 

1 

2 

1 

1  1 

#  1 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

13 

42  1 

MAX  OLY  SNO  DEPTH  (IN) 

18 

18 

15 

17 

’  1 

4  1 

0 

0 

4 

5 

13 

16 

18 

42  1 

PRVLNG  WND  DIR  (DEG) 

23-25 

23-25 

23-25 

23-25 

23-251 

23-251 

23-25 

23-25 

23-25 

23-25 

23-251  23-25 

23-25 

10  1 

MEAN  WND  SPD  (KTS) 

9 

8 

8 

8 

1  7  1 

7  1 

6 

6 

6 

7 

8 

1  ’ 

7 

10  j 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

59 

61  • 

59 

63 

1  59  1 

78  1 

56 

67 

57 

62 

69 

57 

78 

^1  1 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

60.0 

69.0 

71.0 

62.8 

63.0  1 

57.6  1 

43.0 

43.9 

51.0 

53.2 

61.0 

1  64.0 

58.5 

10  1 

D/W  THUNDERSTORMS 

0 

# 

# 

1 

1  3  1 

7  1 

7 

6 

1 

1 

8 

1  * 

26 

39  1 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI ) 

8 

7 

5 

1  3  1 

2  j 

1 

1 

2 

3 

1  5 

1  ^ 

51 

39  1 

1  LEGEND:  ANN  x  ANNUAL 

POfi/YOR  X 

PERI 00/YEARS 

OF  RECORD 

1 

D/W  -  MEAN  NUHSER  OF  DAYS  WITH  WCPA  =  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE  | 

&  X  based  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  #  =  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE  j 

**  X  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  $  =  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN  j 

*  X  data  not  available  wind  DIRECTION  j 
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PERCENT  OC  iJRRENCE  FREQUENCY  Of  CEKJNG  AND  VISIBILITY 


MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  1 

MAY 

JUN  1 

JUL 

AUG 

SEP  1  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR  j 

LST 

00 

02 

11.1 

14.4 

17.0 

10.2 

8.1 

2.3  1 

1.4 

1.8 

11.2 

8.1 

11.9 

ID. 4 

9.0 

10 

03 

05 

11.6 

12.7 

19.9 

10.7 

9.6 

2.8  i 

3.2 

2.3 

13.8 

9.1 

13.2 

10.0 

9.9 

10 

CIG 

06 

08 

12.4 

15.0 

20.4 

11.1 

11.4 

4.2  1 

3.3 

3.2 

12.6 

10.0 

15.0 

10.0 

10.7 

10 

LT  3000  FT 

09 

11 

12.4 

13.8 

17.1 

11.6 

13.2 

4.1  I 

2.6 

3.8 

11.8 

8.8 

13.6 

10.5 

10.3 

10 

ANO/OR 

12 

U 

10.5 

10.5 

17.4 

8.6 

11.9 

2.1  1 

1.6 

3.1 

9.9 

7.5 

11.9 

10.2 

8.8 

10 

VSBY 

15 

17 

8.8 

8.4 

13.0 

7.1 

9.1 

1.0  1 

1.6 

2.7 

8.3 

6.0 

11.1 

9.0 

7.2 

10 

LT  3  MI 

18 

20 

10.3 

9.8 

12.6 

7.1 

6.9 

1.8  1 

1.3 

1.7 

8.6 

7.6 

12.3 

7.1 

7.3 

10 

21 

23 

10.8 

13.1 

15.2 

7.9 

6.6 

1.1  1 

1.0 

2.0 

10.1 

6.8 

12.4 

7.8 

7.9 

10 

ALL 

11.0 

12.2 

16.6 

9.3 

9.6 

2.4  i 

2.0 

2.6 

10.8 

8.0 

12.7 

9.4 

8.9 

10 

00 

02 

7.3 

11.7 

11.4 

7.3 

6.1 

.8  1 

1.1 

1.0 

7.8 

5.4 

8.0 

7.1 

6.2 

10 

03 

05 

7.8 

10.2 

15.6 

7.3 

6.6 

1.1  1 

2.4 

1.4 

9.9 

6.3 

9.4 

6.9 

7.1 

10 

CIG 

06 

08 

8.5 

11.7 

17.7 

7.2 

8,7 

2.2  1 

2.0 

2.0 

7.9 

7.0 

10.4 

6.1 

7.6 

10 

LT  1500  FT 

09 

11 

9.5 

10.2 

14.2 

7.6 

8.2 

1.9  1 

1.5 

2.0 

6.8 

5.7 

10.7 

7.2 

7.1 

10 

AND/OR 

12 

U 

8.4 

8.1 

11.6 

5.0 

5.9 

1.0  1 

1.3 

1.4 

5.8 

4.5 

9.6 

6.8 

5.8 

10 

VSBY 

15 

17 

7.2 

4.9 

7.6 

2.1 

3.4 

.4  1 

1.1 

.3 

4.7 

3.8 

9.1 

6.8 

4.3 

10 

LT  3  MI 

18 

20 

7.1 

6.9 

7.0 

3.4 

2.8 

.6  1 

.6 

.0 

4.2 

4.0 

9.6 

5.2 

4.3 

10 

21 

23 

7.7 

9.9 

9.4 

5.2 

4.2 

-2  1 

.5 

.4 

6.2 

3.5 

8.7 

5.5 

5.1 

10 

ALL 

7.9 

9.2 

11.8 

5.7 

5.7 

1.0  1 

1.3 

1.1 

6.7 

5,0 

9.4 

6.4 

5.9 

10 

00 

02 

4.6 

9.1 

8.4 

5.7 

4.4 

.6  1 

.2 

.1 

7.0 

2.8 

6.9 

5.1 

4.6 

10 

03 

05 

6.1 

8.2 

11.8 

5.9 

5.1 

•7  1 

1.1 

.9 

8.2 

3.9 

7.8 

4.8 

5.4 

10 

CIG 

06 

08 

5.8 

8.8 

14.2 

6.1 

5.7 

1.7  1 

.8 

1.2 

6.0 

4.8 

8.6 

4.1 

5.6 

10 

LT  1000  FT 

09 

11 

7.3 

8.6 

11.2 

5.4 

4.1 

.6  1 

1.2 

.9 

5,2 

3.5 

8.7 

4.8 

5.1 

10 

ANO/OR 

12 

U 

5.3 

6.0 

7.4 

3.2 

3.0 

•2  1 

.9 

.4 

3.2 

2.7 

7.3 

5.1 

3.7 

10 

VSBY 

15 

17 

5.2 

3.5 

5.2 

1.4 

1.9 

'2  1 

1.1 

.1 

2.3 

2.4 

5.7 

4.0 

2.7 

10 

LT  2  MI 

18 

20 

4.6 

5.4 

5.1 

2.4 

1.5 

•2  1 

.5 

.0 

2.2 

2.2 

7.0 

3.5 

2.9 

10 

21 

23 

4.5 

8.0 

6.6 

3.7 

2.6 

.0  I 

.1 

.0 

4.2 

2.3 

7.2 

4.0 

3.6 

10 

ALL 

5.4 

7.2 

8.7 

4.2 

3.; 

•5  1 

.7 

.4 

4.8 

3.1 

7.4 

4.4 

4.2 

10 

00 

02 

.6 

i.9 

1.0 

.1 

.0 

.0  1 

.0 

.0 

.3 

.1 

.4 

.4 

10 

03 

05 

1.4 

1.6 

1.9 

.2 

.0 

.0  1 

.3 

.7 

.6 

.7 

.5 

.7 

10 

CIG 

06 

08 

1.4 

1,5 

2.4 

.6 

.0 

.0  1 

.1 

.0 

1.1 

.7 

.2 

.7 

to 

LT  200  FT 

09 

11 

1.2 

2.0 

1.5 

.1 

.0 

•0  1 

.0 

.0 

.4 

.6 

.9 

.6 

10 

AND/OR 

12 

U 

.2 

.6 

1.0 

.0 

.0 

.0  I 

,0 

■0 

,0 

.1 

.3 

.4 

.2 

10 

VSBY 

15 

17 

.3 

.5 

.3 

.0 

.0 

.0  i 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.1 

10 

LT  1/2  MI 

18 

20 

.9 

1.3 

.3 

.0 

.2 

.0  I 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

10 

21 

23 

1.2 

1.2 

.2 

.0 

.2 

.0  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

10 

ALL 

.9 

1.3 

1.1 

.1 

.1 

.0  1 

.1 

.0 

.1 

.3 

.3 

.4 

.4 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  :  NONE 


REMARKS  :  8 
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OPERATIONAL  CLIMAT IC  DA fA 


SUMMARY 


STATION;  LINCOLN  NE 
LOCATION:  MO«51’N,  96®it5’W 
PREPARED  BY;  USAFETAC/ECR,  MAR  1988 


STATION  725510  ICAO  ID;  KLNK 

ELEVATION  (FEET):  lilM  LST  -  GMT  -6 

PERIOD;  VARIED 


SOURCE 


NO. 

1.  TEMPERATURE  (»F) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

EXTREME  MAX 

1-2 

73 

84 

.90 

91 

106 

111 

117 

115 

110 

98 

82 

76 

117 

MEAN  DLY  MAX 

1-2 

31 

37 

51 

64 

74 

85 

91 

87 

78 

66 

49 

36 

62 

MEAN 

1-2 

20 

26 

39 

52 

62 

72 

79 

75 

65 

53 

37 

25 

50 

MEAN  DLY  MIN 

1-2 

11 

17 

29 

41 

50 

61 

67 

64 

55 

42 

28 

17 

40 

EXTREME  MIN 

1-2 

-33 

-24 

-19 

3 

25 

38 

42 

40 

26 

12 

-5 

-27 

-33 

#  DAYS  >  90: 

1-2 

0 

0 

# 

# 

# 

9 

19 

13 

4 

i 

0 

0 

45 

»  DAYS  T  32 

1-2 

30 

25 

18 

6 

1 

0 

0 

0 

1 

5 

19 

30 

134 

#  DAYS  TO  1-2  7 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

15 

MAXIMUM 

2 

1.59 

1.26 

6.65 

7.21 

7.97 

7.67 

6.93 

8.57 

7.52 

5.40 

3.81 

3.42 

8.57 

MEAN 

2 

.64 

1.01 

1.94 

2.81 

3.84 

3.84 

3.20 

3.42 

2.93 

1.68 

.96 

.65 

26.92 

MINIMUM 

2 

# 

0.08 

.49 

1.09 

2.07 

.63 

.37 

.07 

.29 

.01 

.03 

.04 

# 

MAX  24  HR 

2 

.76 

.84 

1.82 

2.34 

3.31 

4.24 

4.66 

2.98 

3.52 

4.29 

1.93 

2.28 

4.46 

#  DAYS  >  0.01 

2 

6 

6 

9 

10 

11 

8 

8 

9 

8 

7 

6 

5 

93 

#  DAYS  T  0.5 

» 

* 

It 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

» 

• 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

2 

9.4 

6.8 

11.0 

1.2 

« 

t 

« 

# 

3.7 

2.9 

35.0 

MAXIMUM 

2 

14.6 

13.8 

17.0 

7.2 

» 

0.8 

3.3 

8.6 

19.8 

19.8 

MAX  24  HR 

2 

8.0 

7.7 

8.3 

4.2 

» 

» 

0.8 

3.3 

7.7 

10.4 

10.4 

#  DAYS  >  0.1 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

« 

« 

• 

#  DAYS  T  1 . 0 

2 

2.1 

2.1 

1.8 

0.5 

• 

» 

# 

1.0 

1.9 

9.4 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  {%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (*F) 


RH  (06  LST) 

1 

76 

80 

81 

80 

83 

82 

81 

85 

84 

81 

81 

80 

81 

RH  (15  LST) 

1 

60 

61 

54 

50 

51 

47 

45 

50 

50 

49 

54 

60 

53 

VAPOR  PRESS 

1 

.09 

.12 

.17 

.26 

.39 

.52 

.62 

.60 

.45 

.28 

.18 

.11 

.32 

DEWPOINT 

1 

12 

18 

28 

39 

50 

59 

64 

63 

54 

41 

28 

18 

40 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.951  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

N 

N 

N 

N 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

N 

N 

S 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

(ALL  OBS) 

1 

9 

9 

10 

11 

9 

9 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

MAX  (PK  GST) 

1 

47 

48 

52 

56 

45 

73 

52 

69 

42 

45 

47 

46 

73 

PRESSURE  ALT 

1 

1890 

2200 

2150 

2010 

2020 

1750 

1830 

1800 

1630 

1720 

1840 

1950 

2200 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

? 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

Bill  7 

1 

1 

# 

10 

1? 

1 

1 

? 

li 

if 

44 

1  09 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

# 

f 

f 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

i 

0 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

222 


REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAT,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

#  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  73-86 

2.  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER,  POT  45  YEARS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  : 

STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

22 

33 

26 

18 

11 

6 

5 

10 

13 

15 

26 

26 

18 

03-05 

LST 

24 

33 

29 

23 

16 

10 

8 

13 

15 

20 

30 

25 

20 

06-08 

LST 

23 

34 

32 

27 

22 

14 

12 

17 

18 

25 

31 

28 

24 

09-11 

LST 

22 

34 

34 

30 

20 

15 

11 

15 

20 

25 

30 

29 

24 

12-14 

LST 

22 

32 

32 

26 

19 

11 

10 

13 

16 

22 

27 

26 

21 

15-17 

LST 

21 

29 

28 

22 

12 

7 

6 

8 

12 

16 

23 

23 

17 

18-20 

LST 

20 

27 

25 

17 

9 

4 

4 

6 

10 

13 

22 

24 

15 

21-23 

LST 

20 

27 

24 

16 

10 

5 

5 

7 

11 

14 

24 

25 

16 

ALL  HOURS 

22 

31 

29 

22 

15 

9 

8 

11 

14 

19 

26 

26 

19 

8.  * 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

15 

25 

18 

12 

7 

4 

4 

9 

8 

10 

20 

21 

13 

03-05 

LST 

15 

26 

22 

15 

11 

6 

6 

11 

11 

14 

21 

20 

15 

06-08 

LST 

15 

26 

26 

18 

16 

10 

9 

15 

15 

18 

23 

22 

18 

09-11 

LST 

15 

25 

26 

17 

12 

6 

8 

10 

13 

17 

23 

22 

16 

12-14 

LST 

14 

22 

18 

13 

8 

3 

3 

5 

7 

12 

17 

20 

12 

15-17 

LST 

13 

21 

16 

10 

6 

1 

2 

2 

5 

10 

12 

15 

9 

18-20 

LST 

12 

19 

16 

10 

5 

2 

2 

3 

5 

9 

13 

16 

9 

21-23 

LST 

13 

21 

15 

10 

5 

3 

3 

5 

5 

10 

15 

19 

10 

ALL  HOURS 

14 

23 

20 

13 

9 

4 

5 

7 

9 

13 

18 

19 

13 

9.  * 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

19 

13 

8 

5 

2 

3 

7 

5 

9 

13 

16 

9 

03-05 

LST 

10 

19 

17 

10 

8 

4 

4 

8 

7 

10 

15 

15 

11 

06-08 

15T 

11 

20 

21 

12 

11 

7 

7 

10 

11 

13 

16 

16 

13 

09-11 

LST 

10 

19 

19 

12 

8 

3 

4 

6 

9 

11 

17 

17 

11 

12-14 

LST 

9 

16 

14 

8 

5 

1 

1 

2 

4 

8 

12 

13 

8 

15-17 

LST 

7 

14 

11 

6 

3 

1 

1 

1 

3 

7 

9 

11 

6 

18-20 

LST 

8 

14 

12 

7 

3 

1 

1 

1 

3 

6 

9 

11 

6 

21-23 

LST 

8 

15 

11 

6 

4 

2 

2 

3 

3 

8 

10 

14 

7 

ALL  HOURS 

9 

17 

15 

8 

6 

3 

3 

5 

6 

9 

13 

14 

9 

10.  *  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  200/0. 

.5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

1  • 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

4 

3 

# 

1 

0 

# 

« 

0 

1 

2 

3 

1 

03-05 

LST 

1 

5 

4 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

06-08 

LST 

2 

5 

5 

2 

1 

# 

« 

2 

1 

2 

4 

4 

2 

09-11 

LST 

1 

4 

4 

1 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

2 

4 

1 

12-14 

LST 

1 

2 

2 

# 

0 

« 

0 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

15-17 

LST 

1 

2 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

1 

2 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

t 

t 

1 

? 

t 

s 

1 

1 

1 

] 

ECR-WFS-3 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  LINCOLN  NE  STATION  #:  725510  ICAO  ID:  KLNK 

LOCATION:  1»0®51'N,  ELEVATION  (FEET):  |Zm  LST  -  01T  -6 

PREPARED  BT:  USAFETAC/ECR,  MAR  1988  PERIOD:  VARIED 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (>  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

0 

1 

2 

3 

3 

4 

5 

4 

1 

# 

# 

2 

03-05  LST 

# 

# 

1 

2 

3 

5 

5 

5 

3 

2 

9 

0 

2 

06-08  LST 

§ 

0 

1. 

2 

2 

3 

3 

1 

# 

9 

0 

1 

09-11  LST 

0 

# 

1  1 

2 

1 

1 

1 

1 

9 

0 

1 

12-14  LST 

0 

0 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

0 

# 

# 

15-17  LST 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

9 

0 

1 

18-20  LST 

0 

# 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

9 

0 

1 

21-23  LST 

0 

0 

1 

2 

3 

5 

4 

2 

3 

1 

9 

* 

2 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

1 

9 

9 

1 

2.  i  FREQ  OF 

SOURCE  1 

RAIN  AND/OR 

JAN  FEB 

DRIZZLE 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

3 

8 

9 

8 

5 

5 

6 

7 

7 

6 

4 

6 

03-05  LST 

2 

3 

8 

9 

9 

7 

7 

7 

8 

8 

5 

4 

6 

06-08  LST 

1 

4 

8 

10 

8 

4 

5 

7 

6 

7 

7 

4 

6 

09-11  LST 

1 

3 

8 

9 

8 

2 

4 

5 

6 

7 

6 

3 

5 

12-14  LST 

1 

3 

8 

8 

8 

3 

3 

3 

5 

5 

6 

3 

5 

15-17  LST 

1 

3 

9 

9 

7 

3 

3 

2 

7 

6 

5 

3 

5 

18-20  LST 

2 

3 

9 

9 

8 

4 

3 

3 

5 

6 

6 

4 

5 

21-23  LST 

2 

3 

8 

8 

9 

5 

4 

3 

6 

8 

5 

3 

5 

ALL  HOURS 

1 

3 

8 

9 

8 

4 

4 

5 

6 

7 

6 

3 

5 

3.  %  FREQ  OF 

SOURCE  1 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

11 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

4 

7 

3 

03-05  LST 

11 

12 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

5 

7 

3 

06-08  LST 

10 

10 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

5 

7 

3 

09-11  LST 

10 

11 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

5 

8 

3 

12-14  LST 

9 

10 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

# 

« 

5 

6 

3 

15-17  LST 

7 

8 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

6 

3 

18-20  LST 

8 

9 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

7 

3 

21-23  LST 

11 

8 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

7 

3 

ALL  HOURS 

10 

10 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

4 

7 

3 

4.  %  FREQ  OF 

SOURCE  1 

SURFACE 

JAN 

WIND 

FEB 

SPEEDS 

MAR 

>  25 

APR 

KNOTS 

MAY 

(INCLUDING  GUSTS): 

JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

4 

5 

6 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

3 

03-05  LST 

5 

4 

6 

5 

2 

2 

1 

# 

1 

1 

4 

4 

3 

06-08  LST 

4 

3 

6 

7 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

4 

5 

3 

09-11  LST 

5 

6 

11 

18 

8 

7 

3 

3 

6 

6 

7 

7 

7 

12-14  LST 

8 

7 

17 

22 

11 

9 

7 

6 

9 

12 

10 

11 

11 

15-17  LST 

6 

7 

15 

21 

9 

9 

8 

6 

7 

10 

7 

6 

9 

18-20  LST 

5 

4 

6 

9 

4 

4 

2 

2 

1 

3 

3 

4 

4 

21-23  LST 

4 

4 

6 

8 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

4 

3 

3 

ALL  HOURS 

5 

5 

9 

12 

5 

5 

3 

2 

3 

5 

5 

5 

5 

22A 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAB 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  73-86 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISI 

BILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

8 

17 

11 

6 

4 

2 

2 

5 

4 

8 

12 

13 

8 

03-05 

LST 

9 

17 

15 

8 

7 

4 

4 

7 

6 

9 

13 

13 

9 

06-08 

LST 

10 

17 

19 

9 

9 

5 

6 

8 

10 

11 

15 

13 

1 1 

09-11 

LST 

8 

17 

17 

9 

5 

2 

3 

5 

6 

8 

14 

14 

9 

12-14 

LST 

7 

13 

11 

7 

3 

1 

1 

1 

3 

7 

10 

11 

6 

15-17 

LST 

6 

11 

9 

5 

2 

1 

# 

# 

2 

5 

8 

9 

5 

18-20 

LST 

6 

11 

10 

6 

3 

# 

1 

1 

3 

5 

7 

10 

5 

21-23 

LST 

6 

13 

9 

4 

3 

1 

2 

2 

2 

7 

9 

12 

6 

ALL  HOURS 

8 

15 

13 

7 

5 

2 

2 

4 

4 

8 

11 

12 

7 

6.  % 

FREQ 

OF 

Cl G/ VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

11 

7 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

6 

8 

9 

5 

03-05 

LST 

5 

11 

9 

4 

4 

3 

1 

3 

3 

6 

9 

9 

6 

06-08 

LST 

6 

12 

12 

5 

5 

3 

3 

5 

5 

7 

10 

9 

7 

09-1 1 

LST 

5 

12 

11 

4 

2 

1 

1 

2 

3 

5 

9 

9 

5 

12-14 

LST 

5 

10 

7 

3 

1 

# 

# 

# 

1 

4 

6 

7 

4 

15-17 

LST 

4 

7 

6 

3 

1 

# 

0 

0 

1 

3 

5 

6 

3 

18-20 

LST 

4 

6 

6 

2 

1 

# 

# 

# 

1 

3 

5 

7 

3 

21-23 

LST 

3 

8 

6 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

4 

6 

8 

3 

ALL  HOURS 

5 

10 

8 

3 

2  - 

-  1 

1 

2 

2 

C 

7 

8 

4 

7.  % 

FREQ 

OF 

Cl G/ VIS 

<  300/1 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

6 

4 

1 

1 

# 

# 

1 

# 

3 

4 

5 

2 

03-05 

LST 

3 

7 

6 

2 

2 

1 

# 

2 

2 

3 

5 

6 

3 

06-08 

LST 

3 

7 

7 

3 

2 

1 

1 

3 

3 

4 

6 

6 

4 

09-11 

LST 

3 

8 

7 

2 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

6 

3 

12-14 

LST 

3 

6 

4 

1 

#- 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

2 

15-17 

LST 

2 

4 

3 

1 

# 

# 

0 

0 

# 

1 

2 

5 

2 

18-20 

LST 

2 

3 

3 

1 

# 

# 

0 

# 

0 

1 

2 

4 

1 

21-23 

LST 

2 

4 

3 

1 

1 

# 

0 

# 

f 

2 

3 

5 

2 

ALL  HOURS 

3 

6 

5 

2 

1 

# 

# 

1 

1 

2 

4 

5 

2 

8.  % 

FREQ 

OF 

Cl G/ VIS 

<  100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

3 

2 

# 

» 

0 

0 

« 

0 

1 

2 

2 

1 

03-05 

LST 

1 

4 

3 

# 

1 

# 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

06-08 

LST 

1 

4 

4 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

09-11 

LST 

1 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

12-14 

LST 

« 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

« 

15-17 

LST 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

« 

1 

# 

18-20 

LST 

i 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

i 

21-23 

LST 

« 

2 

1 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

« 

ALL  HOURS 

0 

2 

1 

# 

# 

f 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

ECR-WFS-3a 
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A  U  S 


STATION  NAME:  OFFUTT  AFB  NE 
LATITUDE/LONGITUOE:  41  07  N  095  54  U 
CLIMATIC  BRIEF  |  HOURLY  OBS  POR:  MAR  79  -  FEB  89 

I  SUMMARY  OF  DAY  POR:  JAN  48  -  FEB  89 
I  HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST 
NOV  89  LST  TO  UTC:  +06 


FIELD  ELEV:  1048  FT 
STATION  MSC:  725540 
CALL  SIGN:  KOFF 

SUPERCEDES:  AUG  84 


1 

MONTH 

1 

JAN  1 

FEB  1 

MAR  1 

APR  1 

MAY  1 

JUN  1 

JUL  1 

AUG  1 

SEP  1 

OCT  1 

NOV  1 

DEC  1 

ANN  1 

YOR  1 

i 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

i 

67  1 

77  1 

88  1 

92  1 

98  1 

106  1 

110  1 

105  i 

102  1 

94  1 

80  1 

68  1 

110  1 

41  1 

1 

MEAN  MAX  TEMP  <F) 

1 

30. 0| 

35. 9| 

46.71 

62.1 1 

72.9| 

82.2 1 

86.5 1 

84.11 

75.91 

65.21 

48.51 

35.41 

60.41 

41  j 

1 

MEAN  TEMP  (F) 

1 

21.51 

27.31 

37. 7 1 

51. 9| 

63. 1| 

72.5) 

77. 0| 

74.61 

65. 8| 

54. 7| 

39.61 

27.3] 

51. 1| 

41  1 

1 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

1 

12.61 

18.31 

28.2 1 

41.21 

S2.8| 

62.3 1 

67.1 

64.71 

55.31 

43.71 

30.2 

18.81 

41.31 

41  1 

1 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

1 

-22  1 

-18  1 

-15  1 

10  1 

26  1 

42  1 

45  1 

42  1 

28  j 

18  1 

-11  1 

-18  1 

-22  1 

41  1 

1 , 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

1 

0  1 

0  1 

0  1 

1  1 

1  1 

8  1 

11  1 

8  1 

2  1 

1  1 

8  1 

8  1 

38  1. 

41  1 

1 

D/W  TEMP  GE  80  (F) 

1 

0  1 

0  1 

1  1 

3 

9  j 

19 

26 

23  1 

11  I 

3  1 

8 

95  1 

41  j 

1 

D/W  TEMP  LT  33  (F> 

1 

30  1 

25 

20  1 

6 

1 

8 

8 

8  1 

3  1 

18 

29  1 

132  1 

41  1 

1 

D/W  TEMP  LT  0  (F) 

1 

5  1 

2  1 

1  1 

0  1 

0  1 

0  j 

0  1 

0  1 

8  I 

8  1 

*  1 

2  1 

10  1 

41  1 

1 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1 

1322  1 

1048  1 

836  1 

397  1 

129  1 

13  1 

1  1 

4  1 

84  I 

322  1 

753  1 

1150  1 

6059  1 

41  1 

1 

COOLING  DEGREE  DAYS 

1 

1 

1 

#  1 

13  1 

77  1 

244  j 

379  1 

309  1 

115  1 

16  j 

1 

1 

1153  1 

41  1 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

1 

15.2  1 

18.2  1 

27.2  1 

37.0  1 

49.1  1 

58.8  1 

65.3  1 

63.1  1 

54.8  1 

39.6  1 

28.9  1 

18.8  1 

39.6  1 

10  1 

MEAN  WET  BULB  TEMP  <F) 

1 

22.5  1 

24.7  1 

34.6  1 

44.8  1 

55.4  1 

64.1  j 

69.2  1 

67.0  1 

59.4  1 

46.4  1 

35.3  j 

24.7  1 

45.6  1 

10  j 

99.95X  WCPA  (FT) 

1 

1650  1 

1650  1 

1750  1 

1700  1 

1600  j 

1450  j 

1350  I 

1350  1 

1500  1 

1550  1 

1750  j 

1700  1 

1650  1 

18  1 

i 

MEAN  REL  HUM  07  LST(X) 

1 

70.9  1 

72.7  1 

72.0  1 

70.6  i 

73.4  i 

75.1  1 

79.4  i 

81.3  i 

81.6  1 

re.o  i 

n.3  1 

74.9  1 

75.0  1 

18  1 

1 

MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

1 

57.4  1 

61.1  1 

55.2  1 

51.0  1 

54.4  1 

54.9  1 

58.7  1 

59.9  1 

56.3  1 

52.4  1 

58.1  1 

63.6  1 

56.9  1 

18  j 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

1.59 

1.84| 

2.41  j 

2.411 

6.57i 

4.89 

5.33 

5.22 

4.96 

3.951 

1.89 

i.35| 

6.571 

41 

MAX  PRECIP  (IN) 

3.30 

2.81 1 

8.161 

7.631 

13.331 

17.08 

13.37 

10.60 

12.41 

6.831 

5.01 

3.741 

48.371 

41 

MEAN  PRECIP  (IN) 

.85 

.981 

2.0lj 

2.891 

4.561 

4.29 

3.78 

4.20 

3.42 

2.131 

1.46 

.96 

31.471 

41 

MIN  PRECIP  (IN) 

« 

.06 

.061 

.561 

.98 

.87 

.25 

1.06 

.62 

* 

.02 

.101 

16.481 

41 

D/U  PRECIP  GE  .01  (IN) 

6 

6  1 

8  i 

9  1 

10  1 

10 

8 

9 

8 

6  1 

5 

8  1 

91 

41 

D/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

1  1 

1  1 

2  1 

3  j 

3 

2 

3 

2 

1  1 

1 

1  j 

21  1 

41 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

15.5 

19.0 

11.4  1 

3.5  1 

4.0  i 

8  1 

8  i 

0 

*  1 

3.9  i 

11.7  1 

12.0  1 

19.0  1 

41  1 

MAX  SNFL  (IN) 

27.4 

24.4 

22.1  j 

6.2  1 

4.0 

8  j 

8 

0 

* 

3.9  1 

14.0 

21.4  1 

64.3  1 

41  j 

MEAN  SNFL  (IN) 

7.2 

6.7 

6.7  1 

-9  1 

•1 

0  1 

8 

0 

* 

•3  1 

2.9  1 

6.1  1 

29.4  j 

41  1 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

4 

4 

1 

1  1 

* 

0  1 

8 

0 

0  1 

* 

2  1 

4  1 

19  1 

41  j 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

2 

1 

2  1 

1  1 

1 

8  I 

0  1 

0 

8  j 

#  1 

1  1 

1  j 

8  1 

41  1 

1 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

1 

19  1 

19  1 

31  i 

3  1 

3  i 

8  1 

0  1 

0  1 

8  1 

1  1 

10  j 

17  1 

31  1 

41  1 

MEAN  SFC  WND  DIR  (DEG) 

1 

330  1 

330  1 

no  1 

330  1 

150  1 

150  1 

150  1 

150  1 

150  1 

S330  1 

330  1 

330  1 

S150  1 

10  1 

MEAN  WND  SPD  (KTS) 

1 

6.6  1 

6.5  1 

8.2 

7.6  ; 

6.3  1 

5.7  1 

5.0  1 

5.0  1 

5.6 

5.8 

6.6 

6.5 

6.3  1 

10  j 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

1 

56  1 

48  1 

60  1 

60  1 

62  1 

60  1 

58  1 

80  j 

53  1 

46  1 

52  1 

33  1 

80  1 

33  1 

SKY  COVER  GT  1/2  (X) 

55.0  1 

60.4  1 

62.0  1 

56.5  i 

60.0  1 

55.6  1 

46.0  1 

48.6  i 

46.0  1 

51.8  1 

57.0  1 

60.3  1 

55.2  1 

10  1 

D/W  THUNDERSTORMS 

* 

1 

2 

8  1 

10  1 

9 

’  1 

8 

3 

1 

1 

54  1 

40  1 

0/U  FOG  (VSBY  LT  7  MI ) 

10  1 

10  1 

10  j 

8  1 

7  1 

5  j 

6  j 

’  1 

9  1 

8  j 

9  1 

11  1 

102  1 

40  1 

LEGEND:  ANN  «  ANNUAL  POR7YOR  =  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

D/U  3  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH  UCPA  =  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

&  >  BASED  OH  LESS  THAN  FULL  MONTHS  *  -  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

••  >  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  S  <  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

*  >  DATA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY  | 


MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  1  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

LST 

1 

00  -  02 

19.7 

26.1 

26.3 

16.1 

10.8  1  5.2 

3.9 

9.9 

10.3 

12.9 

24.8 

26.3 

16.0 

10 

03  ■  05 

19.7 

28.6 

29.4 

18.9 

14.6  1  8.9 

8.2 

14.1 

13.7 

15.4 

28.1 

28.4 

19.0 

10 

CIG 

06  •  OS 

21.7 

30.2 

31.2 

23.4 

17.4  1  12.2 

10.5 

17.2 

18.1 

19.6 

30.7 

30.0 

21.8 

10 

LT  3000  FT 

09  ■  11 

21.6 

30.0 

31.4 

23.2 

19.1  1  10.9 

8.9 

15.4 

19.5 

20.9 

31.0 

30.3 

21.8 

10 

AND/OR 

12  ■  14 

21.0 

30.3 

29.6 

20.9 

17.2  1  7.8 

4.9 

11.6 

16.8 

19.4 

29.4 

28.2 

19.8 

10 

VSBY 

15  •  17 

19.8 

24.4 

27.6 

17.7 

11.8  1  3.9 

3.7 

7.4 

10.5 

16.2 

25.0 

27.7 

16.3 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

17.5 

23.4 

22.7 

15.7 

9.6  1  3.2 

2.4 

5.4 

7.2 

13.2 

22.4 

26.9 

14.1 

10 

21  -  23 

18.5 

23.8 

23.7 

14.8 

8.1  1  4.6 

3.9 

6.6 

9.1 

13.1 

22.8 

26.7 

14.6 

10 

ALL 

19.9 

27.1 

27.7 

18.8 

13.6  1  7.1 

5.8 

10.9 

13.2 

16.3 

26.8 

28.1 

17.9 

10 

00  •  02 

11.3 

20.5 

16.6 

10.4 

7.2  1  2.1 

2.4 

6.2 

6.8 

9.9 

15.0 

19.5 

10.7 

10 

03  •  05 

12.7 

201 

20.5 

12.0 

9.8  1  5.1 

5.9 

11.5 

9.0 

10.6 

20.6 

21.7 

133 

10 

CIG 

06  -  08 

12.5 

22.5 

21.0 

14.4 

12.9  1  8.0 

8.7 

14.1 

13.7 

14.7 

21.0 

23.0 

15.5 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

12.6 

22.5 

21.2 

13.7 

11.0  1  4.4 

5.4 

10.6 

10.4 

13.9 

21.7 

23.0 

14.2 

10 

AND/OR 

12  -  14 

11.4 

20.8 

16.9 

8.6 

7.0  1  1.7 

1.6 

4.9 

6.7 

10.8 

18. V 

19.5 

10,7 

10 

VSBY 

15  -  17 

10.0 

17.6 

14.2 

6.7 

4.2  1  1.0 

1.3 

2.7 

4.1 

8.0 

14.8 

17.6 

8.5 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

8.2 

17.4 

13.3 

7.4 

4.3  1.0 

1.8 

2.3 

3.6 

8.3 

13.7 

17.1 

8.2 

10 

21  •  23 

9.6 

18.8 

15.8 

7.9 

4.2  I  1.6 

1.6 

3.7 

4.8 

8.8 

13.8 

18.7 

9.1 

10 

ALL 

11.0 

20.0 

17.4 

10.1 

7.6  1  3.1 

3.6 

7.0 

7.4 

10.6 

17.4 

20.0 

11.3 

10 

00  -  02 

7.3 

16. 

11.9 

7.2 

3.5  1  .2 

1.3 

4.0 

3.5 

6.7 

9.4 

13,7 

7.1 

10 

03  •  05 

9.8 

15.V 

14.9 

7.7 

5.2  1  2.1 

3.1 

8.0 

6.0 

7.8 

13.0 

16.7 

9,2 

10 

CIG 

06  •  08 

8.8 

17.1 

15.3 

8.7 

7.7  1  3.7 

6.0 

10.4 

9.6 

10.5 

14.7 

18.4 

10,9 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

8.8 

16.3 

15.6 

6.9 

5.8  1  1.4 

2.3 

5.5 

5.8 

10.8 

15.4 

15.5 

9.2 

10 

AND/OR 

12  •  14 

7.3 

14.7 

12.0 

3.2 

3.4  1  .2 

.5 

1.4 

2.1 

7.6 

13.1 

13.7 

6.6 

10 

VSBY 

15  •  17 

5.5 

12.8 

9.5 

3.7 

2.0  1  .2 

.3 

.3 

1.9 

4.9 

7.9 

12,9 

5.2 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

4.3 

13.0 

9.5 

4.1 

2.8  I  .6 

.4 

.9 

1.6 

6.1 

8.6 

13.7 

5.5 

10 

21  •  23 

5.2 

13.8 

11.1 

4.4 

2.8  1  .9 

.6 

1.4 

2.0 

5.8 

8.8 

14.1 

5.9 

10 

ALL 

7.1 

15.0 

12.5 

5.7 

4.2  1  1.2 

1.8 

4.0 

4.1 

7.5 

11.4 

14.8 

7.4 

10 

00  -  02  1 

1.0  • 

1-.9 

1.4 

.7 

1 

.0  1 

.0 

1 

.1 

1 

.7 

1 

1.0 

1 

2.9 

.9 

.  10 

03  -  05  1 

1.2 

3.2 

2.2 

.8 

.8  1 

.1 

1.5 

.5 

1 

.8 

1 

1.4 

1 

2.7 

1.3 

10 

CIG 

06  •  08  1 

1.2 

4.1 

1.4 

1.8 

.8  1 

•2 

.0 

2.6  1 

1.0 

1 

1.0 

1 

1.7 

1 

3.0 

1.6 

10 

LT  200  FT 

09  •  11  1 

.8 

3.8 

1.1 

.2 

.1  1 

.0  1 

.0 

•’<  1 

.0 

1 

1.1 

1 

1.2 

1 

2.9 

.9 

10 

AND/OR 

12  •  14  1 

.5 

.8 

.8 

.1 

,1 

.0 

.0 

■0  1 

.0 

1 

.1 

1 

.7 

1 

1.8 

.4 

10 

VSBY 

15  -  17  1 

,0 

.2 

.6 

.1 

.0  1 

•0  1 

.0 

•0  1 

.0 

1 

.4 

1 

.8 

1 

1,4 

.3 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20  1 

.1 

.5 

.6 

.1 

.0  1 

•1 

.0 

.0 

1 

.0 

1 

.4 

1 

1.6 

.3 

10 

21  •  23  1 

.4 

.9 

1.0 

.0 

.0  1 

•0 

.0 

.0 

1 

.0 

1 

.7 

1 

2.9 

.5 

10 

ALL  1 

.6 

1.9 

1.1 

.5 

.3  1 

1 

.0 

•6  1 

.2 

1 

.5 

1 

1.0 

1 

2.4 

.8 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  1900  -  19S6:  NONE 
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23169 

723860 

AWS  CLIMATIC  BRIEF 


1  TfM^iaArVIII  l*V )  M  4HI) 


IsSSDDCaODSsol 


KSBUiniQ^^^nCHSIKEH 
B  W  W  H IIMIBI  ml  III  II 

•CTfTBMCTgMBiBggBgCTgCTi 

3aCTBj[tlBpZ^w>-^B>ifii  _ ^ _  _  _  _ _ 

gg>w>V4if-W'iT:»™ny ■ir»yjr«Mrof  WPTBi  .  _ 

Mil  ■■  ■!  ■■l■■T■■  ■■^■■MiranriiTBiriimiiBBiwiiBi  ^■l■■mn■r■^  ■■ 


iHHiamHHi 


■■ranniinvjrvr 

lf3l31EIRmi 


10C«I  CMMtOlO«ic«l  0«e«i  POR-  1941. 1970  (NohmU} 

?.  Unlfom  StHifi  of  Syrfaeo  Mtatlitr  ObsfrvatlOAs;  POR; 

3.  Mrld-Wido  Alpflold  Sturntry;  KM:  UNKNOm 

4.  USAFCTAC  OATSAV;  KM:  t9M- 1977.  CM  ffUQ:  1973  >  77 


I  BBiiPHPWBBincni 


CflLlW:  LRS3 
THAN  30M  PT 
AWOll  VISI 
•  UITY  LISS 
THAS  3  HI 


tf.SS 

THA.V  ISO©  »T 
ANO.’Ot  VISI- 
lUfTT  lf.5S 
THAN  3  N| 


CflllN^  US5 
THAN  toon  FT 
AW/OP  VISI- 
itiirr  LESS 
THAN  2  NI 


CEILING  USS 
THAN  20©  FT 
AND/OR  VISI- 
llltTT  USS 
THAN  )/?  HI 


A  W  S 


FIELD  ELEV:  1869  FT 
STATIOH  HSC:  723865 
CALL  SIGH:  KLSV 


CLimnC  BRIEF 


NAI  92 


STATIOH  RAMS:  HSLLIS  AFB/LAS  VEGAS  HV 

LATITVDB/LORCIIUDB:  36  14  H  115  02  N 

aOURLT  DBS  FOR:  OCT  81  -  SEP  91 

SUMtART  OF  OAT  FOR:  HAR  42-SRP  44,  JAR  49-SBP  91 

SOURS  SUIMARIEBD:  0000  -  2300  LST 

LST  TO  UTC:  «08 


SUFERSEOES:  HOV  06 


MOHTH 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

ARM 

YOR 

BXIRM  MAX  TEMP  (F) 

80 

86 

90 

100 

112 

117 

119 

115 

116 

101 

86 

77 

119 

44 

MBAR  MAX  TBMP  (F) 

57 

63 

69 

78 

88 

98 

104 

102 

95 

82 

67 

58 

80 

44 

MBAR  TBMP  (P) 

45 

51 

57 

65 

74 

84 

91 

88 

80 

68 

54 

46 

67 

44 

MBAR  MIR  T0B>  (F) 

33 

38 

44 

52 

61 

69 

76 

75 

66 

53 

41 

33 

54 

44 

BXTBM  MIR  TBMP  (F) 

10 

16 

21 

31 

41 

48 

59 

54 

45 

25 

17 

11 

10 

44 

0/M  TBMP  GB  100  (P) 

0 

0 

0 

f 

2 

14 

26 

21 

mm 

0 

72 

44 

D/M  TBIP  GB  90  (F) 

0 

0 

t 

3 

14 

26 

31 

30 

23 

MM 

0 

134 

44 

D/M  TBMP  LT  40  (F) 

25 

16 

8 

1 

0 

0 

0 

■■ 

■■ 

■■ 

26 

90 

44 

D/M  TBMP  LT  33  (P) 

IS 

6 

1 

« 

0 

0 

0 

■1 

■1 

■1 

15 

41 

44 

8BATIRB  OBORBB  DAYS 

586  1 

387  1 

256  1 

77  1 

1 

Mm 

1  " 

1  ^  1 

1  '  1 

43  1 

1  1 

1  1 

1  1 

49 

COOLIRO  DBORBB  DAYS 

0  1 

1  1 

9  1 

97  1 

1  323 

1  800 

1  1 

149  1 

1  3  1 

1  °  1 

1  1 

49 

HEAR  OBMPOIRT  TBMP  (F) 

23 

25 

27 

28 

31 

34 

44 

47 

39 

31 

25 

23 

31 

10 

MBAR  MET  BUU  TBMP  (F) 

36 

40 

44 

49 

54 

59 

64 

65 

58 

50 

42 

36 

50 

10 

99.95%  MCPA  (FT) 

2300 

2300 

2400 

2350 

2350 

2300 

2200 

2200 

2250 

2250 

2350 

2250 

2300 

10 

MBAR  RL  BUM  07  LST(%)  I 

54.2 

50.0  1 

44.2 

33.4 

26.5 

22.0 

28.6 

36.4 

34.0 

37.6 

43.2 

54.4 

38.7  1 

10 

MBAR  RBL  BUM  13  L8T(%)  | 

30.9 

28.0  1 

23-8 

19.3 

16.0 

13.5 

18.5 

22.0 

19.5 

20.8 

25.5 

32.0 

22.5  I 

10 

MAX  24BR  PRBCIP  (IR) 

ml 

.97 

.65 

1.02 

2.50 

HQQ 

1.16 

1.00 

1.17 

1.15 

2.50 

44 

MAX  PRBCIP  (IR) 

1.83 

.94 

1.37 

4.73 

1.40 

1.26 

2.41 

1.73 

9.97 

44 

MBAR  PRBCIP  (IR) 

mi 

.43 

.15 

.08 

.46 

HhT 

.28 

.25 

.42 

.35 

4.04 

44 

MIR  PRBCIP  (IH) 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.59 

44 

D/M  PRBCIP  OS  .01  (IR) 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

24 

44 

0/M  PRBCIP  or  .50  (IR) 

1 

1 

1 

1 

• 

• 

1 

1 

1 

f 

1 

f 

8 

44 

MAX  24SR  8HFL  (IH) 
MAX  8HFL  (IR) 

MBAR  ORFl  (IR| 

D/W  ORFL  OB  .1  (IR) 
D/M  ORFL  OB  1.5  (IM) 


4.7 

8.4 

.4 

1 

f 


2.2 

2.2 

.1 

I 

t 


• 

f 

ff 

O 

0 


1.2 

1.2 

I 

I 

0 


4.7 

8.4 

.5 

1 


42 

42 

42 

42 

42 


MAX  DLI  8M0  DBFIB  (IR)  |  4|  l|  l|  0|  0|  0| 


I  4  I  42 


FRVLRO  MRD  DIR  (DBG) 
MBAR  MRD  8PD  (BIS) 
MAX  MM)  8FD  (BIS) 


$02-04 

$02-04 

$02-04 

1 

$17-19 

$17-19 

$17-19 

$17-19 

$17-19 

$02-04 

$02-04 

$02-04 

$17-19 

3 

5 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

5 

54 

57 

55 

1  ’3  1 

58 

59 

61 

63 

SB 

47 

48 

49 

63 

36.8 

43.4 

40.7 

38.4 

30.8 

20.7 

24.4 

24.6 

23.9 

25.9 

35.7 

38.8 

31.9 

f 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

1 

1 

t 

17 

1 

1 

1 

1 

.1 

0 

t 

• 

1 

1 

1 

1 

6 

ir 

i( 

3) 


OBI  OEWBR  or  5/10  («) 
D/M  FOB  (V8BT  LT  7  KI) 


10 

44 

44 


D/M  >  MOW  HUN»R  OF  0AT8  MRS 

4  •  BAOED  OR  ICSS  fflAR  FULL  MUWBO 

••  •  iMdiumunoos  pbab  mirdo 
•  -  dioa  rot  availablb 


ROR/IOR  •  FBRI0D/TBAR8  OP  RBCORD 

«A:FA  >  MORRI  CASB  MAXIMUM  FRBS8URB  ALTITUDB 

f  •  LB80  nUR  0.5  DAT8  OR  TRACB  AS  APPLICABLB 
$  -  PBRCBRIAOB  op  calm  MIHDS  ORBATBR  tsar  or  equal  to  MBAR 
MIRD  DIRBCTIOR 


PBRCBHT  OCCUMEKCK  PIlBgUBIICr  OT  CSILIIK  MD  VISIBILITir 


Noms 

JAB 

FBB 

MAR 

APR 

HAT  1  Jim 

JUL 

AOG 

SEP 

OCT 

BOW 

DEC 

ABB 

TOR  1 

LST 

00-02 

.9 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.5 

.3 

10 

03  -  05 

1.1 

.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

1.1 

.4 

10 

cxe 

06  -  OB 

1.2 

.4 

.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1.8 

-5 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

1.2 

.9 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.3 

1.1 

.4 

10 

MfD/OR 

12  -  14 

1.2 

1.4 

.6 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.0 

.2 

.4 

1.5 

.5 

10 

VSBT 

15  -  17 

1.6 

1.7 

.9 

.0 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.4 

.8 

1.3 

.6 

10 

LT  3  FU 

IB  -  20 

.6 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.1 

.5 

.2 

1.0 

.3 

10 

21  -  23 

.3 

l.l 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

1.3 

.3 

10 

ALL 

1.0 

.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

.1 

-1 

.0 

.2 

.6 

1.3 

.4 

10 

00-02 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.9 

.1 

10 

03  -  05 

.3 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.9 

.2 

10 

CIG 

06-08 

.3 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.6 

.3 

10 

LT  1500  FT 

09-11 

.3 

.4 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.4 

.2 

10 

JUn/OR 

12  -  14 

1.0 

.6 

.3 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.2 

.1 

.8 

.3 

10 

VBBT 

15  -  17 

.5 

.1 

.6 

.0 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.2 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

10 

21  -  23 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.1 

10 

ALL 

.4 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

-1 

.3 

.6 

.2 

10 

00-02 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.1 

10 

03  -  05 

.2 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.1 

10 

CIG 

06-08 

.3 

.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.2 

.2 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.4 

.1 

10 

MID/OR 

12  -  14 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.2 

.0 

.1 

.1 

10 

VSBT 

15  -  17 

.0 

.0 

.5 

.0 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

21  -  23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

10 

ALL 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.1 

10 

00-02 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.0 

10 

03  -  OS 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.0 

10 

CIO 

06-08 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.0 

10 

LT  200  FT 

09-11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

MB/OR 

12  -  14 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

VSBT 

IS  -  17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

LT  1/2  HI 

18  -  20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

21  -  23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

ALL 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

10 

mimicMiBs/TiiapicAL  stokhs  asnnwBD  i  honb 


lONMaa  t  • 


230 


231 


IIMOtiiM  WeiAMM 

•UG 


MirAtlOtY:  tfUFITAC 

DCCCMftCft 


STATtOH  WUiC  ;  TQnOPAM  NY 
LOCATIOM  :  0*»  0^ 


MIIM-  SN*H»V  IS 

lUY  ; 


T^M 

sm  tiMi 

*®'  T2AISS 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


TinPiunnii'ri 


IssgaDBiEiaSssDS. 


CT3  ■m  mm  irn  pn  I 
mKEUElEBKa 

TT^TP 


■■nnMiiiLiH'BUgiwwMaaHUTinwiT.wKMauMjaj— T3»rmpmJM| 
■  ■BJEEICT— 01PiWmi1MTmiaBJtriEMB3EgtIlEIKI3Ej| 


HCUK.y  OBSi  JUf  74  -  MUr  93 
CMOUr  0B8:  JUN  54  •  OBC  81 

(MD  DAZU  OBB  APRR  1911  AIO  NO  OSB  OT  PBMC  OBIS) 


MM  HRjr  WXMD  i 


>  dASS  imBIUMU  I 


CtItiMA  kill 
fNAM  fIMfT 
AWO/M  VmtlUTT 
ifSS  TMAH  IM 


€8IUA»  kIM 
YNAM  tmpr 
ama/m  «iiiMi.irv 
uttnuMiMi 


A  W  S 

STATION  NAME:  TONOPAH  TEST  RANGE  NV 

FIELD  ELEV:  5548  FT 

LATITUDE/ LONGITUDE:  37  48  N  116  47  W 

STATION  NSC:  724844 

CLIMATIC  BRIEF 

HOURLY  OBS  POR:  JAN  83  -  MAR  90 

SUMMARY  OF  DAY  POR:  JAN  83 -MAR  90 

CALL  SIGN:  KTNX 

HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  Z300  LST 

SUPERSEDES:  NONE 

OCT  90 

LST  TO  UTC:  +08 

MONTH 

JAN 

FEB  1  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

EXTRH  MAX  TEMP  (F) 

65 

76 

76 

84 

93 

102 

105 

98 

92 

85 

74 

61 

105 

9 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

41 

48 

56 

64 

73 

84 

89 

86 

76 

66 

51 

43 

64 

9 

MEAN  TEMP  (F) 

31 

37 

44 

52 

60 

70 

75 

73 

63 

53 

40 

32 

52 

9 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

20 

26 

32 

38 

46 

56 

61 

59 

50 

40 

28 

22 

39 

9 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

-7 

-7 

16 

19 

29 

38 

43 

47 

26 

18 

0 

-8 

-8 

9 

D/W  TEMP  GE  100  (F) 

6 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

9 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

16 

9 

1 

0 

0 

0 

34 

9 

0/W  TEMP  LT  33  (F) 

29 

21 

16 

7 

1 

0 

0 

0 

1 

4 

21 

28 

128 

9 

D/W  TEMP  LT  20  (F) 

13 

5 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

9 

31 

9 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1060 

780 

648 

376 

196 

21 

2 

1 

125 

319 

728 

1019 

5275 

7 

COOLING  DEGREE  DAYS 

0 

0 

0 

3 

38 

171 

340 

254 

59 

6 

0 

0 

871 

7 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

15 

18 

20 

21 

25 

29 

33 

36 

28 

24 

19 

16 

23 

7 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

25 

30 

35 

39 

45 

51 

55 

54 

47 

41 

32 

26 

40 

7 

99.95X  WCPA  (FT) 

5965 

6042 

6076 

5998 

5877 

5756 

5701 

5646 

5810 

5768 

5965 

5954 

.5932 

7 

MEAN  REL  HUM  07  LST(X> 

62.0 

58.8 

52.5 

40.7 

35.6 

29.6 

30.2 

37.1 

36.6 

45.9 

53.3 

62.4 

45.8 

7 

MEAN  REL  HUH  13  LST(X) 

45.4 

37.0 

29.3 

21.9 

19.4 

15.8 

17.8 

21.9 

20.1 

24.5 

34.9 

42.2 

27.i8 

7 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

.45 

.47 

.90 

.51 

.79 

.57 

1.95 

.83 

.88 

1.15 

1.08|  .40 

i.95 

9 

MAX  PRECIP  (IN) 

.76 

.67 

2.46 

1.37 

1.69 

.93 

3.34 

3.24 

1.75 

1.48 

1.19|  1.43 

7.94 

9 

MEAN  PRECIP  (IN) 

.43 

.25 

.72 

.38 

.45 

.21 

.71 

.85 

.36 

.51 

.541  .39 

5.65 

9 

MIN  PRECIP  (IN) 

.03 

.11 

.02 

« 

# 

« 

.01 

.00 

« 

.02 

* 

.00 

3.17 

9 

D/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

5 

2 

3 

5 

4 

40 

9 

0/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

» 

• 

0 

7 

9 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

4.5 

7.1 

9.0 

1.3 

1.0 

0 

0 

0 

« 

1.0 

10.8 

4.0 

io.8 

9 

MAX  SNFL  (IN) 

8.7 

9.3 

9.0 

1.3 

1.0 

0 

0 

0 

» 

1.0 

11.8 

10.2 

20.2 

9 

MEAN  SNFL  (IN) 

3.4 

1.9 

2.6 

.4 

.2 

0 

0 

0 

« 

.1 

3.2 

2.7 

14.6 

9 

0/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

« 

1 

3 

11 

9 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

9 

1  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN)  |  6 

7 

3 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

8 

8 

9 

1  PRVLNG  WND  DIR  (DEG) 

S29-31 

$29-31 

29-31 

29-31 

29-31 

17-191  17-19 

17-19 

$17-19 

$29-31 

$29-31 

$29-31 

$29-311  7 

MEAN  WND  SPD  (KTS) 

5 

7 

8 

8 

8 

7 

7 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

7 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

42 

50 

54 

49 

49 

49 

46 

45 

47 

44 

55 

52 

55 

9 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

39.3 

43.7 

44.7 

44.0 

33.8 

24.3 

23.7 

20.7 

16.1 

24.5 

34.3 

38.5 

32.7 

7 

D/W  THUNDERSTORMS 

« 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

2 

1 

1 

1 

28 

9 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

4 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

19 

9 

POR/YOR  =  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

WCPA  =  UORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

«  =  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  =  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 


LEGEND;  ANN  -  ANNUAL 

D/W  =  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 

&  >  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
**  -  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 
*  =  DATA  NOT  AVAILABLE 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY  | 


MONTH  1  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  1  JUN  1  JUL 

AUG 

SEP 

OCT  1  NOV 

DEC 

ANN 

YOR  i 

LST 

00  •  02 

5.1 

6.1 

5.2 

2.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.1 

6.0 

2.3 

7 

03  -  05 

6.5 

6.2 

6.6 

2.7 

1.1 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

5.1 

6.6 

2.9 

7 

CIG 

06  -  08 

9.7 

6.6 

6.9 

4.6 

1.1 

.0 

.0 

.5 

.0 

1.5 

6.4 

7.8 

3.8 

7 

LT  3000  FT 

09  -  11 

8.6 

6.8 

6.8 

2.2 

.9 

.0 

.0 

.8 

.0 

1.2 

4.8 

8.0 

3.3 

7 

AND/OR 

12  -  14 

7.0 

4.2 

6.2 

1.4 

1.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.6 

4.4 

5.4 

2.5 

7 

VSBY 

15  -  17 

5.5 

4.0 

5.9 

2.4 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.8 

3.2 

6.3 

2.4 

7 

LT  3  MI 

16  -  20 

5.0 

4.8 

4.5 

.8 

.8 

.0 

.0 

.3 

.0 

.3 

1.9 

5.6 

2.0 

7 

21  -  23 

2.7 

6.6 

3.6 

.7 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

6.2 

1.8 

7 

ALL 

6.3 

5.7 

5.7 

2.2 

.8 

.0 

.0 

.2 

.0 

.6 

3.8 

6.5 

2.8 

7 

00  -  02 

4.2 

3.9 

2.1 

1.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

4.5 

1.5 

7 

03  -  05 

4.8 

3.4 

3.5 

1.2 

.5 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

4.0 

5.2 

1.9 

7 

CIG 

06  -  08 

7.3 

3.8 

3.9 

1.0 

.3 

.0 

.0 

.5 

.0 

.3 

4.5 

5.4 

2.2 

7 

LT  1500  FT 

09  -  11 

6.4 

3.7 

3.1 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

2.5 

4.6 

1.8 

7 

AND/OR 

12  -  14 

3.6 

1.5 

2.9 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.7 

3.3 

1.2 

7 

VSBY 

-  17 

3.5 

1.5 

2.4 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

1.0 

3.4 

1.2 

7 

LT  3  MI 

:  -  20 

2.7 

2.5 

2.0 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

2.8 

.9 

7 

21  -  23 

2.0 

5.8 

2.1 

.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

3.8 

1.3 

7 

ALL 

4.3 

3.3 

2.8 

.7 

.3 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

2.2 

4.1 

1.6 

7 

00  •  02 

3.5 

2.3 

.4 

.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

3.2 

.9 

7 

03  -  05 

2.4 

2.3 

2.0 

.5 

.5 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

2.0 

3.1 

1.1 

7 

CIG 

06  •  08 

5.9 

2.8 

3.2 

.6 

.3 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

2.6 

4.0 

1.6 

7 

LT  1000  FT 

09  •  11 

4.1 

2.8 

2.3 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.0 

2.8 

1.1 

7 

AND/OR 

12  -  14 

2.2 

.3 

1.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

2.4 

.7 

7 

VSBY 

15  -  17 

2.4 

.8 

1.5 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.0 

3.1 

.9 

7 

LT  2  MI 

18  -  20 

1.7 

1.2 

1.4 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.8 

.6 

7 

21  -  23 

1.6 

2.8 

.6 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

2.2 

.7 

7 

ALL 

3.0 

1.9 

1.7 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.2 

2.8 

1.0 

7 

. ^ 

00  •  02 

.6 

.0 

.i 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-  .5 

1.0 

.2 

7 

03  -  05 

1.3 

.0 

.3 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.8 

.3 

7 

CIG 

06  -  08 

1.1 

1.0 

.4 

.2 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

1.0 

.9 

.4 

7 

LT  200  FT 

09  -  11 

.9 

.3 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

•9 

.2 

7 

AND/OR 

12  -  14 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.2 

.1 

7 

VSBY 

15  -  17 

.0 

.2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.5 

.2 

.1 

7 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

.0 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.0 

.1 

7 

21  -  23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.2 

.1 

7 

ALL 

.5 

.2 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.5 

.2 

7 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  :  NONE 


REMARKS  :  a 
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STATION  NAME:  PEASE  AFB  NH 
LATITUOE/LONGITUOE:  43  05  N  070  49  U 
HOURLY  OBS  POR:  JUL  79  -  JUN  89 
SUMMARY  OF  DAY  POR:  APR  56  -  JUN  89 
HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST 
LST  TO  UTC:  +05 


FIELD  ELEV:  101  FT 
STATION  MSC:  726055 
CALL  SIGN:  KPSM 

SUPERCEDES:  AUG  85 


1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR  1 

APR  i 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  1 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR  1 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

61 

66 

79  1 

91  1 

99 

95 

101 

100 

94 

87  1 

76 

68 

101 

33  1 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

31.6 

33.8 

42.2| 

53.61 

65.0 

74.3 

79.8 

77.8 

70.3 

59.7| 

48.5 

36.1 

56.2 

33  I 

MEAN  TEMP  <F) 

24.1 

26.2 

35.01 

45.41 

56.1 

65.3 

70.9 

69.1 

61.5 

51. 1| 

41.4 

29.2 

48.1 

33  1 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

16.1 

18.0 

27.3 

36.71 

46.7 

55.7 

61.6 

60.0 

52.2 

42.01 

33.8 

21.8 

39.5 

33  1 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

-16 

-9 

0  I 

17  1 

29 

38 

47 

40 

32 

23  1 

11 

-9 

-16 

33  1 

D/U  TEMP  GE  90  (F> 

0 

0 

0  1 

*  1 

1 

1 

2 

2 

1 

0  1 

0 

0 

7 

33  1 

D/W  TEMP  GE  80  (F> 

0 

0 

0 

1 

3 

9 

16 

13 

4 

1  1 

0 

0 

47 

33  1 

D/U  TEMP  LT  33  (F) 

29 

26 

23  1 

8 

# 

0 

0 

0 

« 

3 

14 

27 

130 

33  1 

D/W  TEMP  LT  0  (F) 

2 

1 

0  1 

0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0  I 

0 

1 

4 

33  1 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1254 

1084 

918  1 

579  1 

288 

76 

9 

23 

147 

425  1 

698 

1095 

6596 

33  1 

COOLING  DEGREE  DAYS 

1 

1  1 

19 

90 

199 

159 

50 

2  1 

« 

520 

33  1 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

11.4 

15.4 

21.6  1 

33.3  i 

44.9 

53.2 

60.7 

59.4 

51.7 

39.8  i 

31.3 

19.4 

M.9 

10  1 

MEAN  WET  BULB  TEMP  <f) 

21.1 

24.9 

30.8  1 

40.6  1 

50.6 

58.0 

64.7 

63.0 

56.0 

45.3  1 

37.7 

27.4 

43.4 

10  1 

99.9SX  WCPA  (FT) 

1050 

900 

1000  I 

900  1 

650 

650 

550 

500 

600 

800  1 

950 

950 

850 

10  1 

MEM)  REL  HUM  07  LST(X) 

61.6 

64.0 

64.4  1 

69.5  i 

74.5 

76.5 

79.7 

82.2 

M.8 

77.2  i 

72.6 

68.0 

72.6 

1  1 

MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

51.5 

50.6 

51.0  1 

55.1  1 

57.1 

57.3 

58.0 

61.0 

58.5 

56.5  1 

58.8 

55.6 

55.9 

10  1 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

2.86 

4.11 

2.51  i 

4.60| 

3.83 

3.22 

2.61 

4.10 

4.03 

6.73| 

4.10 

3.05 

6.73 

33  ( 

MAX  PRECIP  (IN) 

12.26 

9.43 

10.191 

11.11( 

9.31 

8.80 

7.81 

7.21 

8.10 

12.101 

13.71 

10.05 

66.96 

33  T 

MEAN  PRECIP  (IN) 

3.70 

3.38 

3.561 

3.821 

3.62 

3.25 

3.34 

2.70 

3.44 

3.66 

5.01 

4.19 

43.79 

33  1 

MIN  PRECIP  (IN) 

.44 

.02 

1.031 

1.061 

1.01 

.84 

.60 

1.11 

.18 

.97 

.84 

.63 

27.69 

33  1 

O/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

11 

10 

I 

12 

12 

11 

10 

10 

9 

9  1 

11 

12 

128 

33  1 

D/U  PRECIP  GT  .50  (IN) 

2 

2 

2  1 

2  1 

2 

2 

2 

2 

2 

2  1 

3 

3 

26 

33  1 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

17.5 

20.4 

13.3  1 

18.3  1 

« 

0 

0 

0 

0 

2.0  i 

9.9 

16.8 

20.4 

33  1 

MAX  SNFL  (IN) 

43.5 

61.2 

30.4 

24.4 

# 

0 

0 

0 

0 

2.0  1 

12.8 

38.4 

118.2 

33  1 

MEAN  SNFL  (IN) 

17.6 

15.9 

11.5 

2.5  I 

« 

0 

0 

0 

0 

.1  1 

3.1 

15.3 

66.5 

33  1 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

7 

6 

6 

1  1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

7 

30 

33  1 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

3 

3 

2  1 

1  1 

0 

0 

0 

0 

0 

#  1 

1 

3 

13 

33  1 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

30 

39 

38  1 

21  1 

0 

0 

0 

0 

0 

2  1 

8 

26 

39 

33  1 

MEAN  SFC  WND  DIR  (DEG) 

300 

300 

300  1 

$300  1 

$150 

2TO 

$270 

$270 

$270 

$270  1 

300 

300 

$300 

10  1 

-  MEAN  WND  SPD  (KTS) 

6.1 

6.1 

6.6 

6.4  1 

5.2 

5.0 

4.2 

4.3 

4.4 

4.9  1 

6.0 

6.1 

5.4 

10  1 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

56 

57 

52  1 

49  1 

49 

40 

53 

50 

65 

81  1 

55 

54 

65 

34  1 

SKY  COVER  GT  1/2  (X) 

53.0 

56.2 

58.0  1 

65.9  1 

67.0 

62.0 

60.0 

56.6 

51.0 

52.8  1 

57.0 

58.4 

58.4 

10  1 

D/W  THUNDERSTORMS 

1 

« 

1 

1  1 

2 

4 

6 

2 

1 

1 

« 

23 

33  I 

D/U  FOG  (VSBY  LT  7  HI ) 

11 

10 

12  1 

13  I 

14 

15 

16 

16 

15 

14  1 

14 

12 

162 

33  1 

LEGEND:  ANN  ■  ANNUAL 

D/U  -  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 
(  «  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
•*  >  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 
*  ■  DATA  NOT  AVAILABLE 


POR/VOR  =  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

WCPA  >  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

«  >  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  >  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 
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MONTH 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


M 

ONTH 

1  JAN 

1  FEB 

1  MAR 

1  APR 

HAY 

JUN 

1  JUL 

!  AUG 

1  SEP 

1  OCT 

1  NOV 

1  DEC 

1  ANN 

1  YOR 

^ST 

00 

02 

15.4 

21.4 

21.2 

27.7 

22,9 

21.9 

19.1 

17,7 

20.2 

19.5 

23.6 

21.8 

21.0 

10 

03 

05 

15.5 

22.9 

22.8 

30.1 

25.1 

25.2 

24.6 

22.4 

23.4 

20.5 

25.2 

23.7 

23.4 

10 

CIG 

06 

08 

16.3 

23.8 

23.4 

28.7 

23,0 

24.3 

20.1 

23.1 

22.9 

21,5 

26.8 

23.1 

23.1 

10 

LT  3000  FT 

09 

11 

18.1 

20.8 

24.0 

27.6 

23.1 

22.3 

17.0 

18.5 

18.9 

17.8 

24.4 

21,1 

21,1 

10 

AND/OR 

12 

14 

19.7 

18.4 

22.2 

25.8 

20.0 

17.9 

12.8 

13.8 

15,3 

17.0 

21.6 

19.4 

18.7 

10 

VSBY 

15 

17 

18.3  • 

17. 7 

21.1 

23.1 

19.9 

16.2 

11.9 

10.8 

13,9 

16.0 

21.3 

19.8 

17.5 

10 

LT  3  MI 

18 

20 

16.2 

18.4 

20.4 

23.7 

19.5 

14.9 

14.7 

11.5 

13.8 

15.2 

21.1 

20.8 

17.5 

10 

21 

23 

15.6 

19.6 

21.4 

26.0 

21,5 

17.8 

14.9 

12.4 

16.6 

16.9 

23.1 

20.8 

18.9 

10 

_ 

al 

L 

16.9 

20.4 

22.1 

. 

26.6 

21.9 

20.1 

16.9 

16.3 

18.1 

18.1 

23.4 

21.3 

20.1 

10 

00 

02 

12.8 

15.4 

16.7 

22.4 

21.2 

19.2 

17.0 

15.2 

16.9 

16.0 

16.8 

16.5 

17.2 

10 

03 

05 

12.7 

17.3 

18.0 

25.6 

22,9 

22.8 

23.1 

19.5 

19.2 

17.6 

19.2 

16.8 

19.6 

10 

CIG 

06 

08 

11.8 

17.1 

18.6 

26.2 

20.9 

21.4 

18.8 

20.0 

18.4 

19.5 

21.0 

15.8 

19,1 

10 

LT  1500  FT 

09 

11 

13.4 

14.6 

18.0 

21.9 

19.5 

19.6 

15.1 

14.4 

15.3 

14.3 

20.3 

14.7 

16.8 

10 

AND/OR 

12 

14 

13.9 

13.5 

14.0 

17.4 

16.0 

13.8 

9.0 

10.2 

11.0 

12.8 

15.3 

13.4 

13.4 

10 

VSBY 

15 

17 

14.0 

13.4 

13.8 

14.9 

16.1 

13.1 

9.1 

8.9 

10.3 

11.5 

14.0 

13.0 

12.7 

10 

LT  3  MI 

18 

20 

13.1 

13.3 

14.7 

18.3 

17.2 

13,1 

11.8 

9.1 

10.7 

11.5 

13.4 

15.8 

13.5 

10 

21 

23 

11.8 

14.5 

15.4 

20.3 

18.8 

15.6 

12.3 

10.8 

13.6 

13.4 

14,7 

16.1 

14.8 

10 

AL 

L 

12.9 

14.9 

16.1 

20.9 

19.1 

17.3 

14.5 

13.5 

14.4 

14.6 

16.8 

15.3 

15.9 

10 

00 

02 

10.5 

13.2 

13.7 

19.7 

19.8 

16.4 

15.6 

11.5 

14.7 

13.8 

12.8 

13.5 

14.6 

10 

03 

OS 

9.8 

13.4 

14.7 

21.3 

20.5 

18.2 

19.9 

13.7 

16.0 

15.7 

15.7 

12.9 

16.0 

10 

CIG 

06 

08 

9.9 

13.4 

15,4 

23.0 

19,4 

16.9 

16.8 

15.6 

15.9 

17.5 

16.1 

12.4 

16.0 

10 

LT  1000  FT 

09 

11 

9.5 

13.0 

13.2 

17.1 

16.5 

14.9 

11.5 

10,2 

10.9 

11.5 

15.7 

11.3 

12.9 

10 

ANO/OR 

12 

14 

9.6 

11,3 

10.0 

11.9 

13.4 

10.4 

7.0 

7.5 

8.2 

10.9 

11.7 

9.8 

10.1 

10 

VSBY 

15 

17 

9.7 

10.7 

11,5 

11.0 

13.2 

9.4 

7.1 

6.8 

8.2 

9.0 

11.0 

9.5 

9.8 

10 

LT  2  MI 

18 

20 

9.2- 

11.2 

11.7 

14.8 

15.6 

10.4 

10.3 

7.2 

9.2 

9.9 

10.6 

11.7 

11.0 

10 

21 

23 

10.3 

13.0 

12.7 

18.0 

17.5 

12.9 

11.2 

8.7 

12.3 

11,0 

11.3 

12.4 

12.6 

10 

AL 

9.8 

12.4 

12.9 

17.1 

17.0 

13.7 

12.4 

10.1 

11.9 

12.4 

13.1 

11.7 

12.9 

10 

00 

02 

1.4 

2.5 

i.9 

3.2 

4.4 

3.4 

4.8 

1.4 

2.8 

3.9 

i.6 

i.8 

2.8 

10 

03 

05 

.5 

2,0 

1.8 

3.4 

5.4 

3.2 

7,2 

3.1 

3.1 

4.7 

3.2 

1.5 

3.3 

10 

CIG 

06 

08 

.8 

1.4 

2.0 

2.4 

3.0 

1.8 

3.2 

2.7 

2.2 

4.7 

3.d 

1.6 

2.4 

10 

LT  200  FT 

09 

11 

1.7 

2.8 

.9 

.3 

.5 

.6 

.5 

,3 

.6 

1.3 

2.2 

•4 

1.0 

10 

AND/OR 

12 

14 

1.2 

2.7 

,9 

.4 

.0 

.1 

.2 

.1 

•  .0 

.8 

.6 

.6 

.6 

10 

VSBY 

IS 

17 

1.6 

1.5 

1.3 

.4 

.5 

.4 

.1 

.0 

,1 

.4 

.7 

1.1 

.7 

10 

LT  1/2  MI 

18 

20 

1.3 

1.9 

1.8 

2.0 

1.3 

.6 

1.0 

.6 

1.0 

2.2 

.4 

1.5 

1.3 

10 

21 

23 

1.5 

2.0 

1.9 

2.4 

3.2 

1.8 

1.5 

1.8 

1.9 

2.4 

.7 

2.2 

1.9 

10 

ALL 

1.2 

2,1 

1.6 

1.8 

2.3 

1.5 

2.3 

1.3 

1.5 

2.5 

1.6 

1.3 

1.8 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBERVEO  FOR  THE  PERIOD  1900  •  1986: 


HR/TS 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

60NN 

0/0 

1/1 

2/2 

2/2 

0/1 

0/0 

5/6 

120NM 

0/0 

1/2 

4/6 

5/3 

0/1 

0/0 

10/12 

240NH 

0/3 

3/7 

12/15 

14/9 

1/3 

0/1 

30/38 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
May  1988 


Station  laM: 

Lati tode/Longl tude : 
Hourly  Oba  PCRt 
SuBary  of  Day  PCR: 
LST  -  Off  -5 


ATUUfflC  cm  lAP 
H39  27  1K>7«I  35 
Jan  78  to  Doo  87 
Feb  85  to  Dec  87 


Field  Blev:  76  ft 
Station  MSC:  728070 
Call  Sl^:  KACT 

Suparaedea:  Dec  1981 


I  JAH  I  FEB  I  MAR  I  AFR  I  MAX  I  Jn  I  JDL  I  AOB  I  SEP  I  OCT  I  K)T  I  DEC  I 


87 

98 

51 

61 

82 

51 

32 

81 

75  106  83 

85  63  83 

37  58  83 

27  88  83 

-11  83 


D/W  TEMP  >  90»F 
D/V  TEMP  T  85* F 
D/W  TEMP  <  32*  F 
D/W  TEMP  <  15*F 

VAPOR  PRESS  ”Hg 
MEAN  DEWPOINT  *>F 
99.95J  WCPA  Ft 

MEAN  RH  07  LST  t 
MEAN  RH  13  LST  t 

MAX  28HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
1SAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >  .01" 
D/H  PRECIP  7  .5" 

MAX  28HR  SNFL  * 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 
D/W  SNFL  2L  *1" 

D/H  SNFL  ^  1;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD**  Kta 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/H  TSTORMS 
D/H  FOG  VS8X  <7iil 


10 
26  1  83 
177  83 


Legend: 


REMARKS: 


ANN  -  Annual  TOR  -  Years  of  record  PCR  -  Period  of  record 

D/H  >  Mean  nuaber  of  days  with...  HCPA  «  "Horst  case"  (aaxlaua)  pressure  altitude 

8  -  Baaed  on  leas  than  full  aontha  #  >  Leas  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.55,  as 
**  •  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  8  >  Percentage  of  oala  winds  ^  aean  direction 


Hurricane/ tropical  stora  data  not  available  at  this  tlaa 
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A  H  S 

Station  Naae: 

ATUMTIC  CITT  TAP  NJ 

Field  Elev: 

76  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longl tude : 

N39  27  UOT4  35 

Station  MSCi 

724070 

Hourly  ObB  PGR: 

Jan  78  to  Doc  87 

Call  Sign: 

RACY 

May  1988 

Suauary  of  Day  POR: 
I5T  -  OIT  -5 

Feb  45  to  Dec  87 

Supersedao: 

Dec  1981 

PERCENT  OCCURRSMCE  FREQUENCY  OP  CBILIMG/TISIBILITT 

CIG/VSBY 


LESS  THAN 
3000/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1500/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1000/2 


09-11 

12-14 

15-1T 

10-20 

21-23 

00-24 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 
200/% 


JUI  I  IBB  I  NAR  I  APR  I  HAT  I  JUi  I  JIB.  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  MOV  I  DEC  I  AIN  I  TOR 


2 
5 
8 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

00-24 


21 
24 

23  27 

23  26 

24'  24 

20  23 

20  23 

20  23 

22  25 


12 

12 

14 

14 

16  10 


21-23 

00-24 


2 

3  I  1 
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■  to  oa  V  21 


|TEMPOMrUREn^)|  PRECIPIWlONdh)  WMO  (KT)  MEAN 


Jil 


PERI001950-66 


ELDATKM<  U3  ft. 


MEAN  NUMBER  OF  DATS 


jcal 


ml 


B  SIHI 


2  2  ^  S 

90  60  38  0 


|CI!3E]ISi9Bll!BSQBddB£!E3Si 
QSiSEIdBEasgBKiaiBdEai 


mm 


lESBCIDQQElDBISBi 


SdEBEndBBBnQ 
lElEdMSBidEKidfelKJBl 
TSEBBDBI^ 
EEBBEBI 
DEBEnSl 

sSsBr 


iBaBWBigBlPlBlPHtlKIglBlBlBimBSil 


MAY  Jim  JUL 

RuMbcr  ObMrrad  tfltbla:  A/B  A/B  A/B 

(FOR!  1900.1910)  60  m  O/O  0/0  1/0 

(A)  BurrleaMi/lMBleAL  Stonu  120  EM  o/O  O/O  3/l 

(b)  Hurrtewaa  Onlr  ^to  IM  l/l  3/0  6/3  : 

FOR:  BRLY  and  DAILY  ORB:  JAR 


toATA  NOT  AVAIUWJE.  lUSS  im*  0.5  DAY.  0.5  OR 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST) 


CIO 

leaa  tbaa 
3000  feat 
■od/or 
VBBY 

l«*a  tban 
3  bUm 


19/10  29/17  5/2 


BBC  AIB 
A/B  A/B 
O/O  1^5 
O/O  22/12 
I/O  63/31* 


ALL  BOUBS 


CIO 
than 
1500  fart 
and/or 

vanr 

laaa  than 
3  Bllaa 


CIO 

laaa  tkan 
1000  fart 
and/or 
VEST 

laaa  than 
2  nllaa 


.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICABLE. 


IRaKilRaHrai^l 


ALL  lOURS 


ilSli 

irai 


IBT^IDTWaKSli 


nnnBmnnnnnni 

EmnnnannKmnui 
EiKmKWJVwivjwwmi 
PiHFiHOinvivjnvivJiVJBUi 
nswvnvjvxKlviwavjwii 
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A  N  S 

Station  Name: 

MCGUIRE  AFB  NJ 

Field  Elev: 

133  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N40  O'  H074  36 

Station  MSC: 

724096 

Hourly  Obe  POR: 

Aug  7  "  to  Jul  87 

Call  Slffi: 

WRI 

January  1988 

SuHary  of  Day  POR: 
1ST  -  GMT  -5 

Sep  42  to  Mar  46 

Aug  43  to  Jul  87 

Superse«lea: 

Jul  1983 

1 

1 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  HAY  1  JUI  1  JUL  1 

AUG  1  SEP  1  OCT  1  NOV  1  DEC  1  ANN  1  YOR 

XTRM  MAX  TEMP  •? 
MEAN  MAX  TEMP  ”P 
MEAN  TEMP  ‘F 

MEAN  MIN  TEMP  “F 
XTRM  MIN  TEMP  ‘F 


D/W  TEMP  2:  90»F 
D/H  TEMP  >  85® F 
D/W  TEMP  7  32®  F 
D/H  TEMP  7  10®F 


VPR  PRESS  "Hg 
MEAN  DEWPOINT  ®F 
99.95<  WCPA  Ft 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  "  .5" 


MAX  2<tHR  SNFL  " 
MAX  SNFt  " 
MEAN  SNFL  " 
D/W  SNFL  >  .1" 

D/W  SNFL  7  1;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPC  Kt8 
MAX  WND  SPD**  Kts 


MEAN'CLD  CVR  10th 
D/W  T8T0RMS 
D/W  FOG  VSBY  <7ail 


.11  .16  .23  .36 

21  29  38  50 

850  900  850  650  I  600  I  500 


102 

43 

63 

43 

54 

43 

44 

43 

-8 

43 

17 

43 

48 

43 

100 

43 

4 

43 

.8  I  .8 

8 


2.7  9.6  i»3 

7.6  15.0  U3 

3.7  'I'l.O  i»3 

.2  .1  M3 

10  117  '•3 

3  30  43 


20  39 

27  39 

24  39 

11  39 


1  " 

$HNW  I 

7 

7 

1  54 

56  1 

22  19 


$W 

10 

6 

10 

769 

39 

6 

10 

29 

39 

194 

39 

LagenOs  ANN  •  Annual  TOR  -  Years  of  record  POR  •  Period  of  record 

D/W  >  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
9  •  Based  on  less  than  full  months  #  •  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5S,  as 
**  >  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  >  Data  not  available  I  •  Percentaga  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS: 


Hurrloanes/troplcal  storms  observed  (1900-’1986)t 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEF 

OCT 

NOV 

ANNUAL 

Within  60NM 

6/0 

076 

0/0 

0/2 

1572 

2/2 

372 

■57f 

■575 

5/9 

Within  120NH 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/3 

0/3 

4/6 

8/5 

0/5 

0/0 

12/22 

Within  240NM 

0/1 

0/0 

0/0 

1/0 

0/8 

3/B 

17/20  16/21 

3/8 

1/3 

41/69 
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Field  Elert  1 33  ft 
Station  KSC:  T2<I096 
CaU  Si9i:  RMRI 


JanuarF  1988 


Station  Naao: 
tatltudo/Longltude: 
Hou*1f  Oto  FOR: 
SuauTF  of  Day  FOR: 
LST  -  0*T  -5 


NCODIRB  AFB  BJ 
140  01  11074  36 
Aug  77  to  Jul  87 
Sep  42  to  Mar  46 
Aug  48  to  Jul  87 


Suparsedaa: 


JUl  1983 


FBSCBKr  OOOORRKKE  FREQORRCX  OF  CXILIIG/TlSDlLm 


|LST  |JAH|PBB|lU8|APR|lUX|jai|ja.|AIIB|S8P|OCT|nv|DSC|Ani|lOR 


00-02 

21 

21 

14 

21 

24 

17 

18 

20 

19 

19 

21 

03-05 

22 

23 

18 

25 

29 

24 

28 

30 

25 

23 

CIG/VSBY 

06-08 

21 

25 

21 

25 

28 

24 

28 

33 

33 

27 

31 

09-11 

21 

21 

18 

22 

23 

17 

18 

18 

20 

17 

26 

21 

20 

LESS  THAN 

12-14 

21 

19 

18 

20 

19 

11 

10 

11 

15 

14 

23 

21 

17 

15-17 

20 

18 

17 

18 

15 

11 

7 

11 

12 

11 

20 

19 

15 

3000/3 

18-20 

20 

18 

15 

19 

15 

11 

9 

11 

12 

12 

21 

21 

15 

21-23 

20 

18 

16 

19 

20 

14 

11 

IS 

15 

14 

25 

21 

17 

00-24 

21 

20 

17 

21 

22 

16 

16 

18 

19 

17 

25 

21 

19 

10 

00-02 

16 

18 

13 

19 

19 

16 

14 

18 

13 

13 

22 

17 

17 

03-05 

17 

29 

14 

21 

25 

23 

26 

27 

20 

18 

24 

18 

21 

C1G/VSB7 

06-08 

16 

21 

16 

22 

26 

21 

26 

30 

28 

22 

23 

19 

23 

09-11 

16 

18 

14 

17 

17 

13 

11 

12 

15 

13 

20 

16 

15 

LESS  THAN 

12-14 

16 

16 

13 

13 

11 

7 

4 

5 

■1 

8 

14 

14 

11 

15-17 

15 

14 

12 

13 

10 

8 

4 

6 

7 

13 

14 

10 

1500/3 

18-20 

16 

15 

13 

14 

11 

4 

9 

8 

9 

14 

15 

11 

21-23 

16 

15 

13 

16 

16 

8 

12 

11 

10 

19 

15 

14 

00-24 

16 

17 

14 

17 

17 

■Q 

12 

15 

14 

13 

19 

16 

15 

10 

I 00-02 

13 

16 

11 

16 

15 

12 

9 

10 

10 

11 

18 

13 

13 

03-05 

13 

16 

12 

17 

21 

17 

17 

18 

16 

15 

19 

14 

16 

CIC/VSBI 

06-08 

13 

17 

13 

18 

21 

16 

18 

21 

20 

17 

18 

14 

17 

09-11 

12 

15 

11 

14 

12 

9 

6 

6 

8 

15 

12 

11 

LESS  THAN 

12-14 

13 

13 

9 

9 

7 

5 

2 

2 

3 

10 

10 

7 

15-17 

12 

11 

10 

9 

7 

5 

2 

3 

4 

5 

10 

12 

8 

1000/2 

18-20 

13 

13 

10 

11 

9 

6 

2 

5 

6 

6 

11 

12 

21-23 

13 

13 

11 

14 

13 

8 

4 

7 

7 

8 

15 

13 

00-24 

13 

14 

11 

14 

13 

10 

8 

9 

9 

10 

15 

13 

10 

00-02 

2 

3 

1 

2 

4 

4 

2 

3 

1 

4 

4 

2 

03-05 

2 

5 

3 

6 

6 

4 

5 

5 

5 

2 

CIG/VSB7 

06-08 

1 

5 

3 

3 

3 

2 

3 

5 

4 

2 

09-11 

1 

3 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

LESS  THAN 

12-14 

2 

1 

0 

0 

0 

# 

« 

# 

1 

mM 

15-17 

2 

1 

1 

« 

# 

0 

0 

# 

ml 

# 

« 

ml 

200/H 

18-20 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

# 

1 

# 

1 

1 

21-23 

2 

3 

2 

2 

1 

# 

1 

2 

3 

1 

2 

00-24 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

10 

MIMMOIT:  WIAFITAC 
NOVCnlCA  1«»A 


IUTiohnami  cahnon  *rt  an 
LOCATMM  :  HJ<i  21  .103  I* 


flllM:  «'*’*  •IS'JUN  •»  • 
tLfV  .- 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


I  Tn— FgTBgnrrT^ 

llZJHCKniKI] 


^TUTMKT.TMl _ _ _  _ 

I^■I1^IH^^II^H  Ml  BMI  III  BMIBMI  111  IB  I  III  Ml  111  mill 


KVMtWO  Pont 

MOUALV  MSI  JUt  7«*JUN  M 

MHHMtV  or  OAt  OATAt  JAM  4)*liaV  4**  OtC  Sl»JUIt  I 


I  rnimT.'/.T'MrvMTTH 
^  VIJ 1 1 IIIHHCIZ 


ftiPAIIDtY:  UUPETAC 
FEftffUA^y  19A7 


ITATIOM  NAMI  : 
LOCATION 


MULLONAM  Afb  NH 
Ni2  51  HlOA  36 


SET  H2*AU6  *6  B 
ACTS  FT 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


IsagaDBaBD^Boi 


I  saKHPaniPMdi 


tmABU%  WSSMO  POA: 

HOUiay  OBS:  SEP  76-AUC  M 
SWMAAY  or  DAY  DATA:  SC?  42«AUG  86 


_ mKTM»yT»tTPrnT«»P1gTICT»W»lMMK>  ■.■MPWfnI 

Bi'jmtuiinnJKgigiMugjmHJimmiiiggiE'.ppiKBtral 


AMO/M  VIMOlUTr 
LIMTIMM  U»m 


TEMPCR/trURe^F)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


MEAN  NUMBER  OP  DAYS  _ 

TEMPERATUREPF) 


>.  >.  £  2S  •  S  KB  3lS  ^ 

5  5  lu  is  -<  is  «*  8  bI  i 

J  *112  2181  if  2  ii  5|  S  5 

z  s-  si  *1  s<  -9  si  fw  3  ^  ^ 

O  gs  29  si  8Z  S&  Si  s;  88  2  8 

Z  S3  IS  >a  Si  S°  aS  a«  Si  £8  a  S 


«A  O  «H 
e  Ai  ^ 


I^QI 


lOE 


90  80  32 


333531 

naar- 


ml 


losauo  FORi  Hrlr  Obai  Jul  42.  Ju  67,  DnUy  Obai  ^ul  42  >  Dm  66. 


GQEaCSBaCiSICSlB&llSSl 


PLYINQ  WEATHER  (%PRE0) 

HOURS  (U3T) 

00-02 

CIO 

.  03-05 

Isaa  thaa 

3000  fast 

09-11. 

uaS/or 

^  .12  -  U _ 

yasi 

...15.'!l17_ 

Isaa  than 

.  .  J8  r  20 

3  aUaa 

_a  -  23  _ 

ALL  BOORS 

00-02 

CIO 

^  03.= JM 

laaa  thaa 

06  -  08  _ 

1900  fast 

09  -  U 

•ai/or 

12  -  U 

yaa 

15  -  IT 

lass  thaa 

18-20 

3  aUas 

21  -  23 

ALL  BOORS 

00-02 

CIO 

.  03  -  05 

Isaa  thaa 

i _ 06  -  58 _ 

1000  fast 

•ai/w 

!  _u.- ilL. 

yaa 

15  -  IT _ 

lass  thaa 

,  .  18  -  2D _ 

2  aUsa 

a  -  23 

ALL  BOORS 

CIO 

lM8  thaa 

4)0  fast 


L_  M 
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iCJM  CL0Nf(TaBtba) 


Miia»  %*-occ  ii  ■ 

Cif¥  i 


sn*  Liu< 

•■C  NOi 


«Lt 


MirAm  vf-. 

JUNC 


WUMTAC  rnnOH  MAMI  :  ALtANV  CO  ftOT  NV 

tote  tOCATMN  :  *9  «  73  *0 


T2SI00 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 
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A  U  S 

CLIMATIC  BRIEF 

APR  90 


STATION  NAME:  GRIFFISS  AFB  NY 
LATITUDE/LONGITUOE:  43  U  N  075  24  W 
HOURLY  OBS  POR:  AUG  79  -  JUL  89 
SUMMARY  OF  DAY  POR:  JUL  42  -  JUL  89 
HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST 
LST  TO  UTC:  *05 


FIELD  ELEV:  504  FT 
STATION  MSC:  725196 
CALL  SIGN:  KRME 

SUPERSEDES:  JAN  85 


1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  1 

DEC 

ANN 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

66 

62 

85 

87 

93 

99 

100 

97 

100 

87 

^  1 

71 

100 

48 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

29 

31 

40 

55 

67 

76 

81 

79 

71 

60 

46  1 

33 

56 

48 

MEAN  TEMP  (F) 

20 

22 

32 

45 

56 

65 

70 

68 

60 

50 

39  1 

26 

46 

48 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

12 

13 

23 

34 

45 

54 

58 

57 

SO 

39 

31  1 

18 

36 

48 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

-30 

-33 

-27 

0 

19 

32 

38 

35 

26 

16 

1  1 

-26 

-33 

48 

0/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

2 

1 

0 

0  1 

0 

8 

48 

D/W  TEMP  GE  80  (F) 

0 

0 

« 

1 

4 

11 

19 

15 

5 

1 

0  1 

0 

56 

48 

D/W  TEMP  LT  33  <F) 

29 

26 

25 

14 

3 

« 

0 

0 

1 

7 

17  1 

28 

150 

48 

D/W  TEMP  LT  0  (F) 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  1 

3 

15 

48 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1371 

1197  1  1015 

606 

292 

86 

17 

37 

179 

467 

770  1 

1199 

7236 

47 

COOLING  DEGREE  DAYS 

0 

0 

* 

2  1  22 

92 

179 

144 

48 

3 

*  1 

0 

490 

47 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

12 

16 

22 

34 

45 

53 

59 

58 

52 

40 

32  1 

21 

37 

ib 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

19 

22 

29 

41 

51 

58 

63 

62 

55 

44 

36  1 

26 

42 

10 

99.95*  WCPA  (FT) 

1350 

1250  1  1300 

1200 

1000 

1000 

850 

850 

950 

1150 

1200  1 

1200 

1150 

10 

MEAN  REL  HUN  07  LST(X) 

69.8 

72.4 

72.9 

73.2 

73.6 

78.3 

78.6 

83.0 

84.4 

79.8 

78.4  1 

77.0 

76.8 

io 

MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

62.2  1  60.0 

57.1 

54.9 

52.9 

55.3 

53.3 

57.9 

61.0  1  59.7 

66.1  1 

67.6 

59.0 

10 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

2.18 

2.10 

2.90 

2.141  2.69 

3.71 

3.91 

2.61 

3.48 

2.98 

3.051 

3.00 

3.91 

48 

MAX  PRECIP  (IN) 

8.12 

7.98 

6.42 

8.36|  7.11 

9.90 

7.51 

7.87 

9.81 

8.69 

8.69 1 

7.19 

57.83 

48 

MEAN  PRECIP  (IN) 

3.81 

3.33 

3.32 

3.671  i.n 

3.85 

3.84 

3.53 

4.01 

3.37 

4.26| 

4.13 

44.84 

48 

MIN  PRECIP  (IN) 

1.09 

.65 

.80 

1.471  .81 

.88 

1.36 

1.38 

.77 

.30 

1.56| 

.90 

36.85 

48 

D/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

19 

16 

16 

14 

13 

12 

11 

11 

11 

12 

17  1 

19 

171 

48 

D/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

3  1 

2 

28 

48 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

25.1 

24.2 

12.6 

9.3 

3.0 

b 

0 

0 

0 

.6 

7.4  1 

17.2 

25.1 

44 

MAX  SNFL  (IN) 

78.0 

46.3 

40.9 

16.8 

3.6 

0 

0 

0 

0 

.7 

20.8  1 

53.9 

180.6 

44 

MEAN  SNFL  (IN) 

28.0 

23.4 

15.7 

2.7 

.2 

0 

0 

0 

0 

.1 

7.8  1 

25.1 

104.3 

44 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

16 

14 

10 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

5  1 

15 

64 

44 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

6 

5 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

2  1 

6 

23 

44 

1  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

36 

53 

40 

10 

* 

0 

0 

0 

0 

1 

12  1 

30 

53 

44 

PRVLNG  WND  DIR  (DEG) 

29-31 

*29-31 

29-31 

29-311*29-31 

*29-31 

*29-31 

*11-13 

*11-131*11-13 

29-311 

11-13 

*29-31 

10 

MEAN  WND  SPD  (KTS) 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

3 

4 

5 

9  1 

6 

5 

10 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

59 

58 

66 

56 

60 

73 

51 

56 

60 

66 

52  1 

49 

73 

44 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

^.0 

75.4 

69.0 

67.9 

66.0 

64.0 

56.0 

61.1 

61.0 

68.4 

79.0  1 

82.4 

69.1 

10 

D/W  THUNDERSTORMS 

1 

1 

1 

2 

4 

7 

7 

7 

3 

1 

1  1 

1 

36 

40 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI ) 

12 

11 

13 

13 

14 

15 

17 

18 

18 

15 

15  1 

14 

175 

40 

LEGEND:  ANN  >  ANNUAL 

D/U  =  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 
i  >  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
**  B  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 
*  s  DATA  NOT  AVAILABLE 


POR/YOR  >  PERIOO/YEARS  OF  RECORD 

WCPA  =  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

#  =  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  >  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 
MONTH  I  JAN  I  FEB  |  HAR  |  APR  |  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


CIG 

LT  3000  FT 
AND/OR 

VSBY 

LT  3  MI 

LST 

00  •  02 
03  •  05 
06  •  08 
09  -  11 
12  •  U 
15  -  17 
18  •  20 
21  •  23 
ALL 

34.2 

36.9 

38.5 

37.5 

36.5 
37.0 

35.6 
35.1 
36.4 

32.9 

35.1 

38.3 
35.0 
30.5 

31.4 
29.7 

32.4 

33.2 

33.5 

35.5 
36.0 
35.3 

30.2 

27.3 
26.2 
30.2 
31.8 

24.4 
27.9 
30.8 

31.4 
27.0 

24.6 
20.0 

18.6 
25.6 

16.6 

21.6 

22.0 

18.8 

17.1 
13.9 

10.5 

11.1 

16.5 

15.6 
24.0 
24.3 
20.2 
15.0 

12.7 
10.0 

11.8 
16.7 

9.9 

17.6 

21.5 

11.5 
8.8 
8.2 
7.2 
6.8 

11.4 

11.8 

22.2 

24.9 

15.5 

9.2 

7.7 
7.1 

8.7 
13.4 

19.3 
24.0 
28.8 

20.4 
18.0 
15.8 

14.2 

15.2 

19.5 

22.7 
25.3 

28.8 
26.8 
21.9 
17.8 

13.5 

16.6 
21.7 

30.1 
34.9 

36.1 
34.0 
33.4 
31.3 
27.7 

29.1 

32.1 

40.2 

41.6 
37.8 
37.0 
36.1 
37.4 

38.3 
40.0 

38.6 

24.3 

28.9 

30.6 

26.9 

23.6 
22.1 
20.0 

21.3 

24.7 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

00 

02 

18.8 

18.5 

14.5 

11.6 

7.4 

7.3 

7.0 

8.8 

11.7 

10.3 

15.1 

18.5 

12.5 

10 

03 

05 

17.6 

18.0 

17.1 

13.6 

12.7 

14.7 

13.8 

17.5 

15.4 

12.2 

15.0 

19.7 

15.6 

10 

CIC 

06 

08 

18.2 

21.7 

18.3 

14.8 

12.4 

14.3 

14.8 

17.8 

17.8 

15,5 

15.9 

16.2 

16.5 

10 

LT  1500  FT 

09 

11 

21.8 

20.7 

16.2 

11,0 

7.3 

9.2 

4.7 

7.1 

10.2 

11.2 

15.7 

20.9 

13.0 

10 

AND/OR 

12 

U 

21.7 

14.3 

13.3 

8.9 

5.4 

5.7 

3.5 

3.2 

5.9 

6.0 

14.0 

18.8 

10.1 

10 

VSBY 

15 

17 

18.5 

14.6 

11.3 

7.2 

5.2 

2.8 

3.4 

4.3 

6.0 

5.6 

14.2 

19,4 

9.4 

10 

LT  3  MI 

18 

20 

15.6 

15.5 

12.6 

8.3 

5.1 

4.2 

3.3 

4.2 

5.1 

5.5 

13.4 

17,2 

9.2 

10 

21 

23 

17.2 

17.0 

13.5 

5.9 

4.5 

5.6 

3.8 

6.2 

6.2 

7.8 

15.4 

17.8 

10.1 

10 

ALL 

18.7 

17.5 

14.6 

10.2 

7.5 

8.0 

6.8 

8.7 

9.8 

9.3 

14.8 

18.6 

12.0 

10 

00 

02 

9.5 

9.2 

7,3 

5.1 

4.7 

4.3 

3.8 

3.9 

6.6 

5.1 

8.2 

9,5 

6.4 

10 

03 

05 

9.2 

10.6 

8.9 

7.8 

7.4 

7.4 

6.7 

8.3 

8.8 

7.0 

8.2 

11,3 

8.5 

10 

CIG 

06 

08 

10.0 

12.8 

11.2 

8.6 

6.2 

6.3 

6.3 

8.7 

8.7 

8.3 

8.1 

8.8 

8.7 

10 

LT  1000  FT 

09 

11 

13.0 

12.4 

9.6 

4.0 

2.8 

2.8 

1.0 

1.7 

4.4 

4.9 

7.9 

12.5 

6.4 

10 

AND/OR 

12 

14 

13.2 

8.0 

7.8 

3.9 

2.7 

1.2 

1.4 

1.0 

1.8 

2.4 

7.9 

11,2 

5.2 

10 

VSBY 

15 

17 

11.0 

8.7 

6.7 

3.1 

3.1 

1.0 

1.7 

1.2 

2.6 

1.7 

8.9 

11.7 

5.1 

10 

LT  2  Ml 

18 

20 

7.7 

9.0 

7.6 

3.2 

3.0 

1.6 

1.0 

.5 

2.6 

2.0 

7.4 

8.7 

4.5 

10 

21 

23 

7.4 

9.8 

7,5 

3.4 

2.4 

3.2 

1.2 

1.3 

2.6 

3.1 

9.1 

8.3 

4.9 

10 

ALL 

10.1 

10.1 

8,3 

4.9 

4.0 

3.5 

2.9 

3.3 

4.7 

4.3 

8.2 

10.2 

6.2 

10 

00 

02 

.2 

.9 

.0 

.2 

.6 

.8 

,8 

.5 

2.2 

1.6 

.0 

.2 

.6 

10 

03 

05 

.5 

.6 

.5 

.7 

1.2 

1.3 

2.7 

2.4 

2.1 

2.0 

.6 

.6 

1.3 

10 

CIC 

06 

08 

.6 

.8 

1.4 

.8 

1.3 

.3 

1.3 

1.7 

.9 

1.7 

.6 

1.2 

1.0 

10 

LT  200  FT 

09 

11 

.4 

.6 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

1.4 

.3 

10 

AND/OR 

12 

14 

.4 

.7 

1.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.3 

10 

VSBY 

15 

17 

1.0 

.6 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.9 

.3 

10 

LT  1/2  Ml 

18 

20 

.5 

.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

.2 

10 

21 

23 

.1 

1.1 

.1 

.0 

.1 

.2 

.0 

,1 

.2 

1.0 

.4 

.2 

.3 

10 

ALL 

.5 

.7 

.6 

.2 

.4 

.3 

.6 

.6 

.7 

.8 

.3 

.8 

.5 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  1900  •  1986: 


HR/TS 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ANN 

60NM 

0/0 

0/0 

0/3 

0/0 

0/0 

0/3 

120NM 

0/1 

0/0 

0/4 

0/1 

0/0 

0/6 

240NM 

0/1 

1/2 

3/9 

3/9 

0/1 

7/22 

REMARKS  :  B 


252 


irsTf 


CLIMATIC  BRIEF 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 

October  1987 

Station  Name:  NIAGARA  FALLS  UP  NY  Field  Elev:  590  ft 

Latitude/Longitude:  N43  06  W078  57  Station  NSC:  725287 

Hoirly  Obs  POR:  Jul  77  to  Jin  87  Call  Slffii  KIAG 

Summary  of  Day  POR:  Jin  51  to  Jin  60 

Oct  61  to  Jul  64 

LST  -  GMT  -5  Nov  68  to  Jin  87  Supersedes  Apr  1982 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  HAT  1  JW  1  JUL  1  AUG  1  Sa>  1  OCT  1  NOT  1  DEC  1  An  1  TQB 

XTRM  MAX  TEMP  “ 
MEAN  MAX  TEMP  " 
MEAN  TEMP  • 
MEAN  MIN  TEMP  * 
XTRM  MIN  TEMP  • 


D/H  TEMP  85*  F 
D/W  TEMP  >  80»F 
D/H  TEMP  7  32»F 
D/W  TEMP  ■<  10»F 


30 

.  30 

48  30 


VPR  PRESS  ("Hg)  .10  .10  .14  .20  .30  .42  .52  .52  .42  .27  .20  .13  .24 

MEAN  DEWPOINT  “FI?  18  25  35  45  54  60  60  54  42  34  24  39 

99.95*  WCPA  Ft  1500  1300  1350  1300  1100  1050  950  900  1000  1200  1250  1350  1200 


80  79  76  75  76  78  82  83  82  7S  80  79  1  0 

71  64  59  56  56  55  60  62  62  6S  73  63  10 


MAX  24HR  PRECIP  "  1.4  3.1  2.3  1.6  1.9  2.5  2.0  3.2  4.4  2.4 

MAX  PRECIP  "  4.6  4.5  5.0  4.7  6.5  4.9  5.8  9.0  7.9  7.2 

MEAN  PRECI,’  "  2.5  2.3  2.8  2.9  2.9  2.8  2.6  3.6  3.1  2.8 

MIN  PRECIP  "1.2  .6  .81.1  .7  .2  #  .8  1.1  .3 

D/W  PRECIP  >  .01" 

D/H  PRECIP  7  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 
D/H  SNFL  >  .1" 

D/W  SNFL  7  1;5" 


MEAN  HND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD**  Kta 


MEAN  CLO  CVR  10th 
D/H  TSTORMS 
D/H  FOG  VSBT  <7ml 


Legend:  ANN  -  Annual  TOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  •  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case”  (maximum)  pressire  sTtitude 

f  -  Based  on  less  than  full  months  #  <-  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  o,'  0.5*,  as 
**  >  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  >  Percentage  of  calm  winds  ^  mean  direction 


REMARKS: 


Hurrloanes/troploal  storms  observed  (1900-1985): 


Within  60NM 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

ANNUAL 

0/0 

0/0 

0/0 

0/6 

0/0 

Within  120IIM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

Within  240NM 

0/1 

0/0 

0/4 

0/1 

0/6 

25A 


AMS 

Station  Naae: 

NIAGARA  FALI3  lAP  NT 

Field  Elev: 

590  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latl  tude/Lonsltuile: 

H43  06  H078  57 

Station  MSC: 

725287 

October  1987 

Hourly  ObB  POR: 
SuMary  of  Day  POR: 

Jul  77  to  Jun  87 

Jtn  51  to  Jun  60 

Oct  61  to  Jul  64 

Call  Si9i: 

KUC 

LST  -  Off  -5 

Not  68  to  Jun  87 

Sbperaedaa : 

Apr  1982 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEIL ING/VISIBIL ITT 

i  I^T  I  JAN  I  FEB  I  HAR  I  APR  I  MAT  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  MOV  I  DEC  I  /UH  I  TOB 


CIG/VSBT 

09-11 

LESS  THAN  12-in 
15-17 

3000/3 

1 00-2 4 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1500/3 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 
1000/2 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 

200/\ 


00-02 

03-05 


21-23 

00-24 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 


11  n 


14  1’ 

10 
8 
8 


31 

26 

24 

25 

29  10 


1  10 


255 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  NIAGARA  FALLS  lAP,  NY 
IDCATION;  4306N  7857W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATION  #:  725287  ICAO;  lAG 

ELEVATION  (FEET)  :  591  1ST  =  051-5 

PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


SOURCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (  F) 

EXTREME  MAX  1 

59 

64 

79 

91 

92 

94 

98 

97 

90 

81 

78 

71 

98 

MEAN  DAILY  MAX  1 

31 

32 

43 

55 

67 

75 

81 

79 

70 

59 

48 

35 

56 

MEAN  1 

25 

25 

34 

45 

57 

66 

72 

70 

62 

51 

41 

30 

48 

MEAN  DAILY  MIN  1 

18 

19 

27 

36 

47 

56 

62 

61 

53 

43 

35 

23 

40 

EXTREME  MIN  1 

-12 

-15 

-6 

9 

28 

38 

48 

40 

32 

22 

8 

-12 

-15 

#  DAYS  GE  90  1 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

4 

#  DAYS  LE  32  1 

28 

25 

22 

9 

1 

0 

0 

0 

# 

3 

11 

25 

124 

#  DAYS  LE  0  1 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 
MAXIMUM  2  4.6  4.5 

5.0 

4.7 

6.5 

4.9 

5.8 

9.0 

7.9 

7.2 

7.5 

4.7 

* 

MEAN  2 

2.5 

2.3 

2.8 

2.9 

2.9 

2.8 

2.6 

3.6 

3.1 

2.8 

3.2 

3.2 

34.7 

MINIMUM  2 

1.2 

0.6 

0.8 

1.1 

0.7 

0.2 

# 

0.8 

1.1 

0.3 

1.1 

1.1 

* 

MAX  24  HR  2 

1.4 

3.1 

2.3 

1.6 

1.9 

2.5 

2.0 

3.2 

4.4 

2.4 

1.7 

1.3 

4.4 

#  DAYS  W/PRECIP  1 

28 

24 

21 

19 

17 

15 

13 

14 

15 

17 

21 

26 

230 

#  DAYS  GE  0.5  2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

20 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 
MEAN  2  18 

14 

9 

3 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

6 

17 

67 

MAXIMUM  2 

41 

39 

24 

12 

# 

0 

0 

0 

3 

26 

53 

* 

MAX  24  HR  2 

11 

16 

10 

6 

# 

0 

0 

0 

# 

3 

10 

10 

16 

#  DAYS  W/SNOW  1 

24 

20 

13 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

22 

94 

#  DAYS  GE  1.5  2 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

15 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR 
RH  (  5  LST)  1  78  79  79  78 

PRESSURE  ( 
82  84 

[IN  HG) 
85 

/  DEWPOINT  ( 
86  85  81 

F) 

77 

78 

81 

RH  (15  1ST)  1 

70 

69 

62 

56 

54 

54 

53 

57 

59 

60 

66 

71 

61 

VAPOR  E=RESS  1 

.11 

.12 

.15 

.22 

.33 

.45 

.55 

.55 

.43 

.28 

.21 

.14 

.29 

DEWPOINT  1 

18 

18 

26 

34 

45 

54 

60 

60 

53 

42 

33 

23 

39 

5.  SURFACE  WINDS  16 
PVLG  DRCIM  1 

;  PT/KTS  /  99.95%  HIGHEST 
W  W  SW  SW  SW 

PRESSURE 
SW  SW 

ALTITUDE 
SW  SW 

(FEET) 

W  W 

W 

SW 

MEAN  SPEED 
(PVIG  DRCIN)  1 

13 

12 

12 

11 

10 

10 

9 

9 

10 

11 

12 

12 

11 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS)  1 

11 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

9 

MAX  PEAK  GUST  1 

65 

52 

59 

60 

51 

54 

53 

46 

53 

49 

95 

53 

9f 

PRESSURE  ALT  2  1500 

1300 

1350 

1300 

1100  : 

1050 

950 

900 

1000 

1200 

1250 

1350 

150C 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(8THS)  / 

THUNDERSTOraiS  / 

FOG 

/  BLCWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER  1 

1 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

< 

DAYS  TSTMS  1 

# 

« 

1 

2 

3 

7 

6 

6 

5 

2 

1 

# 

3: 

DAYS  FXX;  LT  7  1 

13 

13 

15 

13 

13 

14 

15 

17 

15 

13 

14 

13 

161 

DAYS  BNBD  LT  7  1 

0 

0 

0 

M 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

( 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

.TUT. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AN 

(NIAGARA  FALLS  lAP,  NY) 

REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  IT  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%, 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  GT  PVIGN  DRCIN 
=  BASED  ONLY  CW  AVAIIABIE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MMl 

SOURCE (S)  :  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  7 3 -DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIC^IS 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  OCT  87,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FRCM  1 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  1ST 

54 

48 

35 

24 

20 

15 

12 

17 

23 

24 

38 

52 

03-05  1ST 

57 

51 

37 

27 

25 

22 

18 

25 

25 

28 

38 

50 

06-08  1ST 

59 

55 

41 

32 

29 

28 

27 

33 

34 

33 

42 

54 

09-11  LST 

56 

52 

42 

31 

27 

24 

23 

27 

31 

34 

43 

56 

12-14  1ST 

54 

52 

39 

30 

22 

20 

20 

25 

27 

30 

44 

54 

15-17  1ST 

52 

48 

36 

26 

19 

13 

12 

17 

19 

22 

40 

53 

18-20  1ST 

51 

43 

34 

22 

16 

11 

11 

17 

19 

22 

38 

50 

21-23  LST 

52 

45 

33 

22 

17 

13 

9 

16 

19 

22 

38 

52 

ALL  HOURS 

54 

49 

37 

27 

22 

18 

16 

22 

25 

27 

40 

53 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

LT  1500/3 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  1ST 

28 

29 

20 

13 

12 

9 

9 

13 

14 

13 

17 

25 

03-05  LST 

29 

30 

21 

16 

16 

16 

15 

19 

15 

15 

18 

27 

06-08  LST 

34 

34 

26 

21 

20 

22 

24 

28 

25 

22 

20 

29 

09-11  1ST 

39 

35 

27 

17 

15 

15 

16 

18 

19 

18 

23 

32 

12-14  1ST 

33 

31 

22 

13 

11 

10 

10 

13 

13 

12 

22 

31 

15-17  1ST 

31 

26 

20 

12 

8 

7 

7 

10 

9 

12 

18 

30 

18-20  1ST 

26 

24 

19 

12 

9 

8 

9 

13 

12 

10 

17 

26 

21-23  LST 

26 

24 

18 

12 

10 

8 

6 

11 

12 

11 

16 

25 

ALL  HOURS 

31 

29 

22 

15 

13 

12 

12 

16 

15 

14 

19 

28 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

LT  1000/2 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  1ST 

17 

17 

14 

10 

9 

5 

.4 

6 

8 

10 

12 

16 

03-05  LST 

19 

18 

13 

11 

11 

9 

8 

10 

10 

11 

12 

16 

06-08  1ST 

21 

20 

17 

13 

13 

11 

10 

13 

14 

14 

13 

17 

09-11  1ST 

23 

23 

17 

10 

9 

6 

5 

5 

9 

10 

14 

’0 

12-14  1ST 

18 

19 

14 

8 

6 

3 

3 

3 

5 

8 

13 

18 

15-17  1ST 

18 

15 

12 

8 

5 

2 

2 

2 

5 

7 

10 

18 

18-20  1ST 

16 

15 

12 

8 

5 

4 

2 

3 

6 

7 

10 

16 

21-23  1ST 

17 

16 

13 

9 

7 

4 

2 

4 

6 

7 

10 

16 

ALL  HOURS 

18 

18 

14 

10 

8 

6 

5 

6 

8 

9 

12 

17 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

1  LT 

200/0.5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

2 

4 

4 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

03-05  1ST 

3 

4 

4 

2 

3 

3 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

06-08  LST 

2 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

4 

3 

3 

09-11  LST 

2 

3 

3 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

3 

12-14  LST 

2 

3 

2 

1 

« 

0 

# 

# 

# 

# 

1 

3 

15-17  LST 

3 

3 

2 

0 

# 

f 

0 

# 

# 

1 

1 

3 

18-20  LST 

2 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

2 

21-23  LST 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

O 

3 

ALL  HOURS 

2 

3 

3 

] 

1 

1 

1 

1 

p 

3 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATIOl:  NIAGARA  FALLS  lAP,  NY 

lOCATIC*^:  4306N  7857W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATION  #:  725287  ICAO:  IAS 

EIEVATION  (FEET)  :  591  1ST  =  GMr-5 

PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


1.  PERCENTAGE  FREC^JENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

# 

0 

1 

03-05 

1ST 

# 

0 

# 

# 

1 

2 

3 

2 

1 

# 

# 

0 

1 

06-08 

1ST 

# 

0 

# 

1 

# 

2 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

1 

09-11 

LST 

# 

0 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

12-14 

1ST 

0 

0 

0 

# 

1 

3 

2 

2 

1 

# 

a 

# 

1 

15-17 

1ST 

# 

0 

# 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

# 

# 

0 

1 

18-20 

1ST 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

# 

# 

1 

21-23 

1ST 

0 

0 

# 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

# 

# 

0 

1 

ALL  HOURS 

13 

# 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

2 

2.  % 

FREQ  RAIN  AND/OR  DRIZZLE 

• 

• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

7 

11 

16 

13 

8 

6 

7 

11 

13 

14 

9 

10 

03-05 

1ST 

7 

7 

10 

13 

12 

7 

6 

7 

11 

15 

15 

11 

10 

06-08 

LST 

7 

8 

10 

12 

14 

8 

7 

7 

13 

14 

14 

11 

10 

09-11 

1ST 

6 

7 

11 

12 

13 

7 

6 

6 

11 

13 

14 

10 

10 

12-14 

LST 

7 

7 

10 

11 

11 

8 

6 

7 

8 

11 

15 

11 

10 

15-17 

1ST 

6 

8 

12 

13 

11 

9 

5 

6 

7 

13 

18 

11 

10 

18-20 

LST 

6 

9 

11 

12 

11 

8 

5 

6 

9 

13 

18 

11 

10 

21-23 

TCT 

7 

9 

10 

13 

12 

9 

6 

6 

9 

12 

16 

10 

10 

ALL  h. 

7 

8 

11 

13 

12 

8 

6 

6 

10 

13 

15 

10 

10 

3.  % 

FREQ  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

39 

32 

16 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

8 

27 

11 

03-05 

1ST 

39 

34 

16 

7 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

27 

11 

06-08 

1ST 

38 

36 

17 

6 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

27 

11 

09-11 

1ST 

37 

33 

16 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

28 

11 

12-14 

1ST 

34 

30 

14 

5 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

27 

10 

15-17 

1ST 

32 

26 

14 

6 

0 

0 

0 

0 

# 

7 

25 

9 

18-20 

LST 

35 

25 

14 

4 

0 

0 

0 

0 

# 

8 

24 

9 

21-23 

LST 

36 

30 

14 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

7 

26 

10 

AIL  HOURS 

36 

31 

15 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

8 

26 

10 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  GT  25 

KTS. 

(INCLUDING 

GUSTS)  : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

10 

6 

4 

4 

2 

# 

« 

# 

1 

3 

6 

10 

4 

03-05 

LST 

10 

7 

5 

4 

1 

1 

1 

# 

1 

3 

6 

8 

4 

06-08 

LST 

12 

6 

5 

5 

2 

1 

1 

# 

1 

3 

6 

9 

4 

09-11 

1ST 

15 

8 

9 

8 

5 

3 

2 

1 

3 

7 

10 

11 

7 

12-14 

LST 

19 

9 

12 

11 

8 

5 

3 

2 

5 

10 

15 

14 

9 

15-17 

LST 

15 

9 

12 

11 

7 

4 

4 

3 

4 

8 

12 

13 

8 

18-20 

LST 

11 

8 

7 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

7 

11 

5 

21-23 

LST 

12 

6 

6 

4 

2 

# 

# 

# 

1 

3 

7 

11 

4 

ALL  HOURS 

13 

7 

8 

7 

4 

2 

1 

1 

2 

5 

8 

11 

6 

(NIAGARA  FALLS  lAP,  NY) 

REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  0.0  LT  0.5,  MI  =  STATUTE  MLI£S 
=  BASED  emu  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  IT  12  MCWT 

SOURCE{S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIC»IS. 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  OCT  87,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FROM  10- 


5.  % 

FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

LT  800/2  ML: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

1ST 

15 

17 

13 

9 

8 

5 

4 

6 

7 

9 

10 

13 

03-05 

1ST 

17 

17 

12 

10 

11 

9 

8 

9 

9 

10 

11 

14 

06-08 

LST 

17 

18 

16 

13 

12 

10 

10 

12 

13 

13 

11 

15 

09-11 

1ST 

21 

21 

15 

9 

8 

6 

4 

4 

7 

9 

11 

18 

12-14 

1ST 

17 

17 

13 

7 

5 

2 

2 

3 

5 

6 

11 

16 

15-17 

1ST 

16 

14 

11 

7 

4 

2 

1 

2 

4 

6 

9 

17 

18-20 

1ST 

14 

14 

11 

7 

5 

3 

2 

3 

5 

6 

9 

14 

21-23 

1ST 

15 

14 

12 

7 

7 

4 

2 

3 

6 

6 

9 

15 

ALL  HOURS 

16 

16 

13 

9 

8 

5 

4 

5 

7 

8 

10 

15 

6.  % 

FREQ  OF 

CIG/VTS 

LT 

500/1.5  MI 

. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV' 

DEC 

00-02 

1ST 

9 

11 

9 

6 

6 

4 

3 

4 

5 

7 

6 

9 

03-05 

1ST 

9 

12 

9 

7 

8 

7 

5 

6 

6 

7 

8 

9 

06-08 

1ST 

9 

12 

12 

9 

9 

7 

6 

7 

8 

9 

7 

11 

09-11 

1ST 

14 

14 

11 

6 

5 

2 

2 

2 

4 

6 

8 

12 

12-14 

LST 

11 

10 

9 

4 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

6 

11 

15-17 

1ST 

11 

9 

8 

4 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

6 

12 

18-20 

1ST 

9 

10 

7 

5 

4 

1 

1 

1 

3 

3 

6 

9 

21-23 

1ST 

8 

9 

8 

5 

4 

2 

1 

2 

4 

4 

6 

10 

ALL  HOURS 

10 

11 

9 

6 

5 

3 

2 

3 

4 

5 

7 

10 

7.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

IT 

300/1  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

LST 

4 

7 

6 

3 

4 

3 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

03-05 

1ST 

5 

7 

6 

4 

5 

4 

3 

3 

4 

5 

5 

5 

06-08 

1ST 

5 

7 

7 

5 

6 

4 

3 

4 

4 

6 

5 

6 

09-11 

1ST 

9 

9 

7 

3 

2 

1 

# 

# 

2 

3 

4 

7 

12-14 

1ST 

6 

6 

6 

2 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

3 

7 

15-17 

LST 

7 

7 

5 

2 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

3 

8 

18-20 

1ST 

4 

6 

4 

2 

2 

1 

# 

# 

1 

2 

3 

5 

21-23 

1ST 

4 

6 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

6 

ALL  HOURS 

6 

7 

6 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

6 

8.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

LT 

100/. 

25  MI; 

JAN  : 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN  ' 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

1ST 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

3 

1 

2 

03-05 

IST 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

06-08 

LST 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

« 

1 

2 

3 

2 

1 

09-11 

LST 

1 

1 

1 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

12-14 

IST 

1 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

15-17 

1ST 

1 

2 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

18-20 

IST 

1 

1 

1 

# 

# 

« 

# 

« 

1 

1 

1 

21-23 

LST 

# 

2 

2 

1 

1 

d 

# 

1 

1 

1 

1 

ALT.  HOURS 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

259 


A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
Nay  1988 


XTRM  MAX  TEMP  « 
MEAN  MAX  TEMP  « 
MEAN  TEMP  • 
MEAN  MIN  TEMP  ” 
XTRM  MIN  TEMP  * 


D/H  TEMP  >  85*  F 
D/W  TEMP  T  75*F 
D/N  TEMP  <  32«F 
D/W  TEMP  7  00*F 


Station  Naae: 
Latltude/Longltude: 
Hourly  Oba  FOR: 
Suauary  of  Day  PGR: 
LST  -  OfT  -5 


PUTTSBUROI  AFB  NT 
N44  39  U073  28 
Jan  78  to  D«c  87 
Jan  56  to  Dec  87 


Field  Blev:  235  ft 
Station  MSC:  726225 
Call  Sign:  KPBG 


SUperaedes:  Feb  198A 


MAR  (  APR  i  HAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  ROT  I  DEC  I  ANN  I  TOR 


MAX  2IIHR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  T  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 
D/W  SNFL  >  .1" 

D/M  SNFL  ”  1;5" 


MEAN  NND  ORCTN 
MEAN  NND  SPD  Kta 
MAX  NND  SPD**  Kta 


NEAN  -aO  CVR  10th 
D/W  TSTORNS  I  #  I  0  I  #1  1 

D/W  FOG  VSBY  <7b1 |  6  |  7  |  8  |  8 


Legend:  ANN  -  Annual  TOR  •  Yeara  of  record  POR  >  Period  of  record 

D/H  -  Mean  nuaber  of  daya  with...  WCPA  >  "Worat  oaae"  (aaxlaua)  praaauna  altitude 

8  -  Baaed  on  leaa  than  full  aontha  #  «  Laaa  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5t,  aa 
**  -  Inatantaneoua  peak  wlnda  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  -  Peroentagi  of  cala  winds  ^  aean  direction 


REMARKS: 


Hurrioanee/tropioal  atoraa  obeerved  (1900-1986): 

JIM  JUL  AUG  SEP  OCT  ANNUAL 
Within  60NM  ^  "57^  o75  STS’  o75  o/6 

within  120NM  0/0  0/1  1/0  0/0  0/0  1/1 

Within  2WONM  0/1  1/2  2/5  3/1  0/1  6/10 
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STEWART  ( AfB)/NEWBUItCH^  NIV  TORE 


H  q  30  W  74  06 _ njBJ 


TEMPEBATUREfF)  PRECIPITATION  (in)  WMO  (KT) 


PERWO  : 


ELEVATION:  A71  t 


MEAN  NUMBER  OF  OATS 


f  if  SI  S|8 
Z  kI  ss  si  o 

S  £i  <3il£ 


Ilf  ill 
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i 
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mm 


t-l  «rv  • 

°  I 

A1  N  S 
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Numbar  Obsarvad  Within: 

(FOR:  1900-1970)  60  HI 

(A)  Hurricanaa/Tropieal  Stoma  120  HI 

(B)  Hurrieanaa  On.'y  240  ill 

RUSSUO  FOR:  Hr: 


Aug 

Sap 

Oct 

Uov 

Dac 

A/B 

Vb 

A/B 

A/B 

A/B 

2/0 

2/0 

0/0 

0/0 

0/0 

5/1 

7/4 

0/0 

o/o 

0/0 

UA 

21/U 

3/0 

0/0 

1/0 

Obai  i 

“DATA  NOT  AVAILA8U.  ILESS  THAN  0.5  OAT.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (t)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREQ1 

MOORS  (LST)  I 

00-02 

CIO 

03-05 

laaa  than 

06-08 

3000  faat 

09-11 

and/or 

'  12-14  ± 

r--i>=A  t 

VSBT 

laaa  than 

18-20 

3  nilaa 

r  _  21-23 

AU  HOURS 

00-02 

CIO 

-  Q3=Q5  .  .  . 

laaa  than 

L.  Qfege 

1500  faat 
and/or 

L  owa  . 

U-rU  .. . 

VSBT 

. -  .05^17  , 

laaa  than 

..  18-20 

3  adlaa 

21-23 _ 

ALL  HOURS 

23 

24 

.25J  25 
23 
22 


KOI 


CIO 

laaa  than 

200  faat 
and/or 
VSBX 

laaa  thNi 
i  Btla 
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'S  CLIMATIC  BRIEF  _  surrouc  co.  Are/wiaimMProN  be/^m,  ii.it. _ perioo  19**3-67b  ^ 

Prtforai  by  ET*C  ( "*1^  ^910  )  H  50  51  W  72  36  ELEVATION  77  tllsTNLTRS  KFDK 


ItEMPEMTUREPF)]  PRECIPITATKJN  (in)  WIND  (KT)  ME 


i  i:  If  fils,- 
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171  17,  17 
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CIC 

le«(  than 
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30.1  a> 
10 ;  20 


RUSSWO  FOR;  Hourly  Obij  *u«  MOov  k^,  Hay  51*Aiix  57 

Dally  Obai  Aua  kJ-Hpr  45.  Hay  51-Dao  65.  Fab-Hay  66  _ 


»0aTA  NOT  AVAIUVRLE.  IU»$  T>IAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH.  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICAOLE 


FLYWe  WEATKH  (%FHE0)  HOURS  (LST) 


CIO- 
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3000  feat 
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<»)  TtoplCMl  StaCM  Horn 
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AIM 
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SfS  rr 
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_  iMHlHHHHHliiilHI 
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rj'j»V!*mgTfTBp!»nyi«T>ra  w.Tfi»nnwgY^rrwTmfyy» 
mMEiygcitagMgai—MWEBi—mgDya^fMt^miTM 


NailtLT  QUt  4MI  74  -  DM  •) 

•UMunr  or  omti  inr  4«  •  arc  S4 

AST  43  >  ac  43 


MUMAK  oMtano  vtniui 

(a;  AurrlcaM* 

(■)  Tf«»l0Al  tMfM 


_ _ _ -  - 

f  ■uiri—irMttjgmtjuiKjjiEuujujKimujif 


0/0  0/0 

0/1  0/0 

l/»  0/1 


CtlilMO  LIM 
T9MMM4  4T  I 

AMO^  vmoiuTvl 


34 

30 

34 

33 

34 

31 

30 

3$ 

34 

29 

30 

30 

Sf 

2A 

34 

31 

4t 

30 

31 

33 

34 

34 

30 

10 

31 

21 

34 

to 

30 

IS 

30 

30 

23 

14 

34 

34 

30 

31 

IT 

3S 

34 

31 

20 

u 

33 

3S 

39 

A  H  S 

Station  Name: 

ELIZABETH  CITY  CGAS/MNNI  HC 

Field  Elev: 

12  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude : 

N36  16  U076  11 

Station  NSC: 

746941 

Hourly  Obs  PGR: 

Oct  77  to  Sep'  87 

Call  Sign: 

KECG 

LIMITED 

SuMary  of  Day  PGR: 

None 

Hours  Suaurlzed: 

0600-2200  LST 

April  1988 

LST  -  GMT  -5 

Supersedes : 

N/A 

1 

JAN  1  FEB 

MAR 

1  APR 

HAY  1  Jim  )  JUL  1  AUG 

i  SEP 

OCT 

NOV 

DEC  1  ANN 

TOR 

MEAN  MAX  TEMP  "F 

52 

53 

59 

70 

77 

84 

87 

86 

80 

72 

62 

53 

70 

10 

MEAN  TEMP  "F 

43 

44 

50 

59 

67 

75 

79 

78 

72 

62 

52 

43 

60 

10 

MEAN  MIN  TEMP  "F 

33 

34 

39 

48 

57 

65 

70 

69 

73 

52 

42 

34 

51 

10 

VAPOR  PRESS  IN  Hg 

.17 

.17 

l23 

.30 

.45 

.60 

.74 

.71 

.60 

.40 

.31 

.21 

.36 

10 

MEAN  DEW  POINT  *F 

SO 

31 

38 

45 

56 

64 

70 

69 

64 

53 

46 

36 

50 

10 

99.95$  WCPA  Ft 

700 

700 

750 

650 

400 

350 

300 

250 

300 

450 

450 

550 

550 

10 

MEAN  RH  07  LST  $ 

79 

79 

77 

73 

79 

79 

83 

85 

85 

85 

85 

81 

81 

10 

MEAN  RH  13  LST  $ 

58 

57 

53 

48 

53 

54 

59 

59 

56 

55 

58 

58 

56 

10 

MEAN  HNO  DRCTN 

N 

N 

N 

S 

SW 

SW 

SW 

SW 

ENE 

N 

N 

N 

N 

10 

MEAN  HND  SPD  Kts 

9 

9 

10 

10 

9 

6 

8 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

10 

PK  HND  SPD  Kts 

« 

« 

<  « 

•  ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

NA 

NEC  CEILING  $ 

50 

48 

53 

56 

mMMamiai* 

51  i  58  1  54 

54 

56 

56 

50 

51 

maaaftsf 

53 

SUPPLCmirAL  SOIMUIY  OP  DAY  DATA  SBCTIOI.  The  data  In  this  section  Mas  dewloped  from  those  periods 
during  which  this  station  took  observations  both  full-  and  part-time,  and  by  oomparlng  Its  data  to 
nearby  stations  such  as  Langley  AFB,  Norfolk,  and  Cape  Hatter  as.  As  a  result,  this  section  does  not 
provide  the  true  means  and  extremes  as  for  a  24-hour,  7-day,  station;  the  data  should  be  considered 
"Informational"  and  applied  with  extreme  caution.  Values  with  no  flgur'e  following  the  decimal  point 
have  been  rounded.  j 


XTRM  MAX  TEMP 

•F 

80 

95 

96 

101 

103 

101 

11 

79 

IQI 

m 

MEAN  TEMP 

•F 

40 

■n 

58 

67 

•74 

•78 

•78 

Hi  J 

mi 

44 

XTRM  MIN  TEMP 

•F 

-1 

9 

19 

29 

37 

47 

56 

49 

42 

26 

8 

-1 

30 

MAX  24HR  PRECIP 

n 

4.8 

2.1 

3.2 

2.4 

3.2 

4.4 

4.4 

6.2 

5.1 

4.3 

3.0 

2.2 

6.2 

30 

MAX  PRECIP 

rv 

8.6 

6.2 

7.0 

6.2 

12. 

9.5 

12. 

11. 

12. 

9.2 

5.9 

5.5 

53. 

30 

MEAN  PRECIP 

rf 

3.6 

3.7 

3.7 

2.9 

3.8 

4.3 

6.0 

6.2 

4.5 

3.3 

2.9 

3.0 

48. 

30 

MIN  PRECIP 

If 

1.0 

.8 

.7 

.4 

1.0 

.4 

.7 

.7 

.3 

.5 

.5 

.8 

39. 

30 

MAX  24HR  3NFL 

n 

9 

10 

n 

# 

0 
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0 

0 

0 

0 

# 

12 

12 

30 

MAX  SNFL 

11 

12 

11 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

13 

13 

30 

MEAN  SNH. 

91 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

-1 

•5 

30 

MIN  SNFL 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

30 

D/W  TSTORMS 

# 

1 

2 

3 

6 

7 

9 

8 

3 

1 

# 

# 

40 

30 

D/H  FOG  VSBY  <7ml 

15 

14 

1  4 

14 

17 

17 

17 

19 

19 

22 

16 

15 

199 

30 

D/W  MEAS  PRECIP 

... 

10 

11 

10 

10 

10 

10 

11 

12 

8 

8 

8 

9 

117 

30 

Legend:  ANN  >  Annual  TOR  -  Years  of  record  PCR  >  Period  of  record 

D/W  >  Mean  number  of  days  with...  HCPA  ••  "Horst  case"  (maximum)  pressire  altitude 

9  •  Based  on  less  than  full  months  #  •  Less  than  0.5  day,  or  0.05  Inch,  or  0.5$,  as 
**  -Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  I  •  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS!  Hirrloanes/troplcal  storms  observed  (1900-1986): 
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JUN 

JUL  AUG 

SEP 
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NOV 

ANN 
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0/0 

0/0 
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0/1 
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0/1 
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2/6  16/14 

11/15 

2/7 

0/2 

82/51 

Within 
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0/1 

0/0 

0/0 

1/3 

2/13 

6/12  21/25  21/29 

8/18 

2/4 

61  /1 05 

NOTE:  This  la  a  "limited"  Climatic  Brief  because  Elizabeth  City  CQAS  Is  a  part-time  station. 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CBILINO  AND  VISIBILITY 
HCma  I  JAN  I  FEB  I  MAR  |  APR  |  HAY  |  JUH  |  JUL  |  AUO  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DSC  |  ANN  |  tOR 
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.1 

.0 

.0 

.7 

•5 

.2 

10 

LT  1/3  HI 

18 

- 

20 

.8 

.4 

.3 

.0 

.0 

•0 

.1 

.0 

.0 

.1 

,7 

.3 

10 

21 

- 

23 

2.5 

.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.3 

.5 

10 

ALL 

2.1 

1.7 

1.0 

.5 

.3 

.2 

.4 

.0 

.6 

1.0 

10 

BUMUCAHU/TROPICAL  8T0RN8  OBSERVED  I  ROHE 


RBtARRS  I  • 
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UtAACTAC 

RA«CM 

1404 

LOCATION  NSS  to  W079  01 


T7-N0V  13 

ILIV  ?»• 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 
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KnfimMirraTHtMiMTiiiwumBtTiMtiiggBgntniiiKaKDPil 
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NUMACK  uAiESVF.O  WtTHiNi  A/» 
ri9OO<lS20)  60MH 
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0/2  0/0  3/21 
5/10  1/1  40/61 
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mui  ci.ONS(TEIiniS) 


A  W  S 

Station  Name: 

HECTOR  lAP  FAttO)  ND 

Field  Elev: 

900  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longi tude : 

Nl|6  55  N096  <19 

Station  MSC: 

727530 

Hourly  Obs  PCR: 

Jun  77  to  May  87 

Call  Sl0i: 

REAR 

January  1988 

SUMary  of  Day  FOR: 
LST  -  CMT  -6 

Jan  <18  to  May  87 

Supersedes : 

Mar  1982 

I  JAN  I  FEB  I  MAR  |  APR  |  MAY  |  JIM  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YQR 


XTRM  MAX  TEMP  “ 
MEAN  MAX  TEMP  « 
MEAN  TEMP  ® 
MEAN  MIN  TEMP  ' 
XTRM  MIN  TEMP  “ 

D/N  TEMP  90<>F 
D/W  TEMP  >  80«F 
D/W  TEMP  ~  32“  F 
D/W  TEMP  “  0“F 


MEAN  DEWPOINT  “F 


1  ANN 

YOR 

106 

39 

51 

39 

i»1 

39 

30 

39 

-36 

39 

MEAN  RH  07  LST  * 
MEAN  RH  13  LST  % 

a  M  M  M  ••  M  w  M  « 

MAX  2VHR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  7  .5" 

MAX  2i(HR  5NFL  " 
MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >  .1" 

D/W  SNFL  7  1 ; 5" 

MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Ktg 
MAX  WND  SPD**  Kts 


MEAN-  CLD  CVR  1  0th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7nl 


Lag»nd:  ANN  -  Annual  YOR  •  Years  of  record  PCR  •  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  •  "Worst  case"  (maxinun)  pressu’e  altitude 

#  >  Based  on  less  than  full  months  #  >  Less  than  0,5  day,  0.05  Inch,  or  0. St,  as 

**  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  •  Data  not  available  $  -  Percentase  of  calm  winds  >  mean  direction 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
Deoeater  1987 


Station  BaMt 
Latl  tute/Longl  tude : 
Hotrly  Obs  PORt 
Tiwry  of  Day  PGR: 
LST  -  (MT  -6 


GRARD  PCRRS  ARt.  ID 
147  58  U097  24 
Aug  77  to  Jul  i7 
Jin  59  to  Jul  87 


Field  Elev:  911  ft 
Station  MSC:  727575 
Call  SI91:  KROR 

Suparaedas:  Hay  1983 


XTRM  MAX  TEMP  ‘F 
HEAR  MAX  TEMP  ‘F 
MEAN  TEMP  ‘F 

MEAN  MIN  TEMP  ‘F 
XTRM  MIN  TEMP  ‘F 


D/W  TEMP  >  90* F 
D/W  TEMP  “  80»F 
D/W  TEMP  7  32*  F 
D/H  TEMP  7  00»F 


VPR  PRESS  "Hg 


I  JAM  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAX  I  JOI  I  J11.  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  ROT  I  DEC  I  All  I  TOR 


105  28 

49  28 


11  40  28 

3  30  28 

-35  -36  28 


MAX  24HH  PHECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >  .01" 


MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 
D/M  SNFL  >.  .1" 

D/W  SNFL  1;5" 


MEAN  HND  DRCTN 
MEAN  NNO  SPD  Kta 
MAX  MND  SPD**  Xta 


MEAN  aD  CVR  10th 
D/W  TSTCRMS 
D/W  FOG  VSBY  <7nl 


6  10 
33  28 


Legend:  ANN  >  Annual  TOR  >  Xeara  of  record  PGR  -  Period  of  record 

D/W  >  Mean  nuaber  of  daya  with...  WCPA  •  "Worat  oaae"  (aaxlaua)  preaaure  altitude 

f  >  Baaed  on  lees  than  full  aontha  #  >  Leaa  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.51,  as 
**  >  Inatantaneoua  pedW  winds  applicable. 

*  •  Data  not  available  $  -  Percentage  of  oala  winds  >  aean  direction 


REMARKS: 


A  H  S 

Station  Naae: 

(XAND  FORKS  AFB,  ND 

Field  Ble^i 

911  ft 

CLIHATIC  BRIEF 

Latitude/ Longitude 

:  N47  51  W097  2M 

Station  NSC: 

72T5T5 

Hourly  Obs  FOR: 

Aug  77  to  Jul  87 

Call  SI91: 

XRDR 

Deoaater  1967 

SuMary  of  Day  FOR 
LST  -  COT  -6 

:  Jui  59  to  Jul  87 

Superaedea: 

Nay  1983 

PERCEirr  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILITY 

1  LST  1 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1 

APR  1  NAY  1  JIM  1  JUL  1  AUG  1 

1  SEP  1  OCT  1  NOV  j  DEC 

1  ANN  1  TOR 

CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


1500/3 


CIG/VSBT 


LESS  THAN 


1000/2 


CIG/VSBI 


LESS  THAN 


200/^4 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1U 
15-17 
18-20 
21-23 
00-2  U 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 


LESS  THAN 


06-08 

09-11 

12-1'( 

15-17 

18-20 

21-23 

00-2K 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-IN 

15-17 
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1  A  W  S 

Station  Naae: 

MINOT  AFB  HD 

Field  Elev: 

1,668  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latl  tude/Longl  tiide : 

HAS  25  H101  21 

Station  MSC: 

727675 

Hoirly  Obs  PGR: 

Sep  77  to  Aug' 87 

Call  Si0i: 

RMIB 

Deoeabsr  1987 

SUMsr  j  of  Day  PCR  . 
LST  -  OfT  -6 

Oet  59  to  Aug  87 

Supersedes: 

May  1983 

1  JAR  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  NAY  1  JUf  1  JUL 

1  AUC  1  SEP  1  OCT  1  HOT  1  DEC  1  AHH  1  YGR 

D/W  TEMP  >  90*F 
D/W  TEMP  ~  80»F 
D/W  TEMP  T  32»F 
D/W  TEMP  ■<  0«F 


15  28 

55  28 

184  28 

50  28 


VPR  PRESS  "Hg  .05  .06  .11  .16  .24  .32  .42  .38  .26  .18  .10  .06  .16  10 

MEAN  DEWPOINT  ‘FI  8  19  29  39  4?  54  51  41  32  17  5  29  1 0 

99.95>  WCPA  Ft  2450  2350  2350  2350  2350  2250  2150  2150  2350  2350  2500  2500  2350  10 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  ”  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNa  " 
MEAN  SNFL  " 
D/W  SNFL  >  .1" 

D/W  SNFL  >  1;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD»*  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7al 


NW  10 
8  10 
74  28 


10 
28 
67  I  28 


Legend:  ANN  >  Annuel  XOR  •  Years  of  record  PGR  ••  Period  of  record 

D/W  •  Keen  nueber  of  days  with...  WCPA  •  "Worst  case"  (uxlaua)  pressu’e  altitude 
i  >  Based  on  less  than  full  aonths  #  •  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.55,  as 
**  -  Instantaneous  peak  winds  applloable. 

*  •  Data  not  available  $  >  Peroentags  of  cala  winds  >  aean  direction 


REMARKS: 
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CLINTON  COUIfTY  AFB,^WILMaGTOH.  OHIO 


m 


TEMPeR*TURE(*F)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


llj  I 

8^? 


711  i«)  S'*  I  -7 

«i  )  5-1  _J. 


100  9l  61  1*0 

101  diij  61*  1*7 
101  rii.  631  ‘‘i 

9B  77  561  3'* 
88  65  uuj  21 
77  51  3''l 


3.61 

2.9 

:  7^  6 

i-i 

2.1 

1  71-9 

3.6 

2.5 

5I  7 

‘‘•3 

1.8 

*  1 

**,6 

2.2 

!  #1  # 

3.41 

2.6 

i  0  0 

U.oj 

,3.8 

:  0  0 

'  r  '-1 

PERIOO  X9'»3-68b 


ELEVATION;  1082  t 


MEAN  NUMBER  OP  DAYS _ 

_  iTEMPERArUREWf) 

I  9 - - 

I  M  MWIWUM  MINIMUM 

C  t-  >  [  >  i  [  s 
S  ^  90  80  32  0 


lOll  62  u 


RUSSUO  FOR;  HRLY  OBS:  AUG  43.sIAN  46,  MAB>JUR  46,  SIP  46-SEP  49,  MAR  53-IIOV  68. 

DAILY  OBS:  AUG  43>JAM  46.  MAR-JUN  46.  SO*  46-SCP  49.  MAR  53*NOV  67. 


I'MTA  NOT  AVAILARU.  ilESS  THAN  0.5  DAT,  0.5  <»  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  ARPLICAOU. 
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A  H  S 

CLIMATIC  BBIEF 
Ocftoter  1987 


Station  Naae: 

Latl tude/Longltude : 
Hourly  Ote  FOR: 
SuHMry  of  Day  FOR: 
LST  -  air  -5 


lOUNGSTOW  MAP  Ol 

Ml  16  voao  Al 

Jib  77  to  May  87 
Jan  49  to  Nay  87 


Field  Kiev:  1.196  ft 
Station  NSC:  725250 
Call  Slffi:  nCNG 

SUpsraedes:  Jib  1982 


XTRM  MAX  TEMP  ‘F 
MEAN  MAX  TEMP  'F 
MEAN  TEMP  ‘F 

MEAN  MIN  TEMP  *F 
XTRM  MIN  TEMP  «F 


D/V  TEMP  >  85*F 
D/W  TEMP  7  80«F 
D/H  TEMP  £  32* F 
D/W  TEMP  <  10«F 


VPR  PRESS  "Hg  .09 
MEAN  DEWPOINT  *F  16 


100 

38 

58 

38 

^9 

38 

39 

38 

-20 

38 

27 

38 

68 

38 

135 

38 

19 

38 

••.S  38 

10.7  38 


Legend:  ANN  «  Annual  YOR  -  Yeara  of  record  POR  •  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  •  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

8  >  Based  on  less  than  full  months  #  >  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.59,  as 
**  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

■  •  Data  not  available  $  •  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS: 


Hurrlcanea/troploal  storms  observed  (1900-1 965)  i 


Within 

60NN 

AUG 

o)6 

SQ> 

oTS 

ANNUAL 

o/o 

Within 

120NM 

0/1 

0/0 

0/1 

Within 

240NN 

0/7 

0/1 

0/8 
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A  H  S 

Station  NaM; 

10URG8T0W  MAP  OH 

Field  EleT: 

1,196  ft 

CLIMATIC  BRIEr 

Lat  itwle/Longl  tude : 

N41  16  H080  m 

Station  NSC: 

725250 

1 

Hourly  Obs  POR: 

Jui  T7  to  Hay  87 

Call  Sloi: 

ETNG 

OotobBr  1987 

SUBMry  of  Day  POR: 

Jan  A9  to  Hay  87 

LST  -  Off  -5 

Superaedae: 

JUB  1982 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CSILINC/TISIBILITT 

I  LST  I  AV  I  FEB  I  HAR  I  ilPR  I  MAT  I  JUi  I  JUL  I  UB  I  S8P  I  OCT  I  MDV  I  DEC  I  An  I  TOR 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1000/2 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


200/!4 


21 

25 

32 

28 

20 

17 

17 

17 

22  10 


10 

11 

lA  10 


WBBm 
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OPERATIONAL  CLTMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  YOUNGSTOWN  MAP,  OH 

lOCATIO^:  4116N  8040W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATIC^  #:  725250  ICAO:  YNG 

ELEVATION  (FEET) :  1184  1ST  =  GMr-5 

PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


SOURCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 
EXTREME  MAX 

(  : 
1 

P) 

65 

66 

81 

88 

89 

99 

100 

97 

93 

82 

78 

75 

100 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

31 

35 

47 

58 

69 

77 

81 

79 

72 

60 

50 

37 

58 

MEAN 

1 

25 

27 

38 

48 

58 

67 

71 

69 

62 

51 

42 

30 

49 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

18 

20 

29 

38 

48 

56 

60 

60 

53 

42 

35 

24 

40 

EOTREME  MIN 

1 

-23 

-12 

-8 

14 

25 

35 

43 

32 

32 

21 

1 

-11 

-23 

#  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

5 

#  DAYS  IE  32 

1 

27 

23 

19 

9 

1 

0 

0 

# 

# 

4 

13 

25 

122 

#  DAYS  LE  0 

1 

2 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

2.  PRECIPITATTCM^ 
MAXIMUM  2 

(INCHES) 

7.6  5.3 

6.2 

6.4 

5.9 

10.7 

8.3 

7.9 

5.8 

8.6 

9.1 

5.5 

* 

MEAN 

2 

2.7 

2.3 

3.3 

3.4 

3.4 

3.8 

4.1 

3.2 

3.2 

2.5 

3.1 

2.8 

37.8 

MINIMUM 

2 

0.7 

0.6 

1.3 

1.0 

0.8 

1.4 

1.6 

0.5 

0.3 

0.4 

0.9 

0.9 

* 

MAX  24  HR 

2 

2.7 

1.9 

2.0 

1.6 

1.9 

3.6 

3.8 

2.8 

3.0 

4.3 

2.7 

1.9 

4.3 

#  DAYS  W/PRECIP 

1 

24 

21 

20 

18 

16 

14 

11 

13 

13 

16 

19 

24 

209 

#  DAYS  GE  0.5 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

22 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 
MEAN  2  13 

11 

11 

3 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

6 

12 

56 

MAXIMUM 

2 

36 

23 

23 

12 

5 

0 

0 

0 

# 

7 

31 

23 

* 

MAX  24  HR 

2 

10 

9 

10 

12 

5 

0 

0 

0 

# 

4 

17 

9 

17 

#  CAYS  W/SNOW 

1 

20 

16 

11 

5 

# 

# 

# 

0 

# 

2 

8 

18 

80 

#  DAYS  GE  1.5 

2 

3 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

3 

12 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  HG)  /  DEWPOINT  (  F) 


RH  (  5  1ST) 

1 

77 

76 

75 

75 

81 

87 

88 

89 

88 

82 

77 

79 

81 

RH  (15  1ST) 

1 

67 

62 

57 

51 

51 

53 

53 

56 

57 

57 

62 

69 

58 

VAPOR  PRESS 

1 

.11 

.12 

.17 

.22 

.34 

.47 

.55 

.55 

.44 

.28 

.21 

.14 

.30 

DEWPOINT 

1 

17 

19 

27 

35 

46 

56 

60 

60 

54 

41 

33 

23 

39 

5.  SURFACE  WINDS  16  PT/KTS  /  99.95%  HIGHEST 
PVIG  DRCIN  1  W  W  W  W  N 

PRESSURE 
S  SW 

ALTITUDE 
SW  S 

(FEET) 

S  W 

W 

S 

MEAN  SPEED 
(PVLG  CaiCTN) 

1 

12 

11 

11 

11 

8 

7 

8 

7 

7 

8 

11 

12 

9 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

1 

10 

9 

10 

9 

8 

7 

7 

6 

7 

8 

9 

10 

8 

MAX  PEAK  GUST 

1 

52 

44 

68 

65 

49 

50 

44 

50 

54 

40 

47 

46 

68 

PRESSURE  ALT 

2 

1950 

1850 

1900 

1850 

1650 

1550 

1450 

1400 

1500 

1650  1750 

1850 

1950 

6.  MEAN  CIOUD  COVER 

(8THS)  / 

THUNDERSTORMS  /  FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST 

(BNBD) 

CID  COVER 

1 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

o 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

# 

# 

2 

3 

4 

8 

7 

7 

4 

1 

1 

# 

37 

DAYS  FOG  LT  7 

1 

12 

11 

13 

12 

15 

15 

17 

19 

17 

15 

14 

15 

175 

DAYS  BNK)  LT  7 

1 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
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(YOUNGSTOWN  MAP,  OH) 

REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LT  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLECABLE  $  =  %  CALM  GT  PVIGN  DRCIN 
=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MCMEH/YR 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATI(»JS . 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  OCT  87,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FROI  10-38  YRS. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

53 

45 

34 

26 

22 

21 

20 

29 

24 

27 

38 

53 

33 

03-05 

LST 

57 

48 

37 

32 

28 

30 

31 

37 

34 

32 

40 

53 

38 

06-08 

1ST 

60 

53 

44 

35 

36 

36 

44 

51 

44 

39 

44 

53 

45 

09-11 

1ST 

61 

53 

45 

34 

35 

34 

35 

45 

42 

37 

46 

57 

44 

12-14 

1ST 

60 

53 

41 

30 

27 

27 

26 

38 

34 

30 

44 

59 

39 

15-17 

1ST 

53 

47 

36 

25 

21 

20 

21 

29 

23 

23 

39 

54 

33 

18-20 

1ST 

50 

42 

34 

23 

20 

16 

18 

25 

19 

22 

34 

52 

29 

21-23 

LST 

50 

42 

32 

23 

19 

16 

17 

25 

20 

23 

35 

53 

30 

ALL  HOURS 

56 

48 

38 

28 

26 

25 

27 

35 

30 

29 

40 

54 

36 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

LT  1500/3 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

30 

28 

21 

16 

17 

17 

18 

26 

20 

19 

23 

32 

22 

03-05 

1ST 

32 

31 

21 

21 

24 

27 

30 

33 

29 

24 

25 

31 

27 

06-08 

1ST 

37 

36 

29 

25 

31 

33 

42 

48 

40 

31 

27 

33 

34 

09-11 

1ST 

44 

37 

29 

20 

22 

24 

26 

36 

31 

24 

28 

40 

30 

12-14 

1ST 

36 

30 

22 

14 

13 

15 

15 

24 

19 

14 

24 

35 

22 

15-17 

LST 

30 

28 

19 

12 

13 

12 

14 

20 

15 

12 

20 

32 

19 

18-20 

LST 

26 

25 

19 

13 

13 

12 

14 

21 

14 

13 

20 

29 

18 

21-23 

LST 

25 

24 

18 

13 

14 

12 

15 

20 

15 

15 

19 

31 

18 

ALL  HOURS 

33 

30 

22 

17 

18 

19 

22 

29 

23 

19 

23 

33 

24 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

LT  1000/2 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

18 

20 

15 

11 

12 

10 

11 

16 

15 

14 

15 

23 

15 

03-05 

LST 

20 

21 

16 

15 

18 

17 

19 

23 

21 

18 

17 

20 

19 

06-08 

LST 

24 

25 

21 

18 

22 

23 

28 

36 

30 

23 

20 

23 

24 

09-11 

1ST 

32 

24 

20 

13 

13 

12 

11 

19 

17 

15 

20 

29 

19 

12-14 

LST 

25 

20 

14 

9 

7 

6 

4 

9 

10 

8 

16 

25 

13 

15-17 

1ST 

20 

21 

12 

7 

7 

5 

4 

7 

6 

7 

14 

24 

11 

18-20 

LST 

17 

19 

13 

8 

9 

5 

5 

8 

7 

8 

13 

22 

11 

21-23 

LST 

16 

17 

14 

9 

9 

7 

7 

9 

9 

10 

14 

22 

12 

ALL  HOURS 

22 

21 

16 

11 

12 

11 

11 

16 

14 

13 

16 

24 

16 

10.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  LT 

200/0, 

,5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

4 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

03-05 

LST 

2 

4 

3 

2 

4 

3 

3 

7 

5 

5 

3 

3 

4 

06-08 

LST 

3 

6 

4 

3 

3 

3 

3 

8 

6 

5 

3 

3 

4 

09-11 

1ST 

3 

4 

3 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

2 

2 

4 

2 

12-14 

LST 

2 

3 

1 

1 

a 

# 

0 

# 

0 

1 

1 

4 

1 

15-17 

LST 

1 

3 

1 

# 

a 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

4 

1 

18-20 

LST 

2 

3 

2 

1 

ji 

n 

# 

# 

1 

1 

1 

3 

i 

21-23 

1ST 

2 

3 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

4 

2 

ALL  HOURS 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

4 

2 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATICa^:  YOUNGSTOWN  MAP,  OH  STATION  #:  725250  ICAO:  YNG 

lOCATION:  4116N  8040W  EIEVATION  (FEET)  :  1184  LST  =  GMr-5 

PREPARED  BY:  USAFBTAC/DOC,  AUG  1992  PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTOmS : 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

0 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

1 

03-05  LST 

0 

# 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

# 

06-08  1ST 

# 

0 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

0 

# 

09-11  1ST 

0 

# 

# 

1 

# 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

# 

12-14  1ST 

0 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

0 

1 

15-17  1ST 

0 

# 

# 

1 

1 

3 

3 

2 

1 

0 

# 

# 

1 

18-20  1ST 

# 

n 

1 

1 

2 

4 

2 

2 

2 

1 

# 

# 

1 

21-23  1ST 

# 

0 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

# 

# 

# 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2.  %  FREQ  RAIN 

AND/OR  DRIZZLE 
JAN  FEB  MAR 

« 

• 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

7 

10 

10 

10 

13 

7 

6 

6 

7 

10 

11 

11 

9 

03-05  LST 

7 

9 

11 

10 

13 

8 

8 

7 

9 

12 

12 

10 

10 

06-08  1ST 

8 

8 

10 

11 

13 

7 

6 

8 

10 

12 

14 

11 

10 

09-11  LST 

7 

8 

10 

11 

11 

8 

5 

6 

9 

10 

13 

11 

9 

12-14  LST 

7 

8 

8 

11 

11 

8 

5 

7 

9 

10 

12 

10 

9 

15-17  1ST 

6 

8 

8 

12 

12 

8 

5 

6 

8 

11 

14 

11 

9 

18-20  1ST 

7 

8 

11 

14 

14 

8 

5 

7 

7 

12 

14 

12 

10 

21-23  LST 

8 

9 

11 

12 

14 

8 

6 

6 

8 

12 

13 

10 

10 

ALL  HOURS 

7 

9 

10 

11 

12 

8 

6 

7 

8 

11 

13 

11 

9 

3.  %  FREQ  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

29 

23 

13 

6 

# 

0 

# 

0 

0 

2 

9 

24 

9 

03-05  1ST 

30 

26 

15 

7 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

25 

9 

06-08  1ST 

33 

26 

14 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

23 

9 

09-11  1ST 

33 

24 

15 

6 

# 

# 

0 

0 

0 

1 

8 

24 

9 

12-14  1ST 

30 

22 

13 

5 

# 

# 

0 

0 

0 

1 

9 

22 

9 

15-17  LST 

26 

21 

12 

5 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

8 

22 

8 

18-20  1ST 

26 

20 

12 

4 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

8 

23 

8 

21-23  1ST 

28 

20 

12 

5 

0 

# 

# 

0 

2 

8 

24 

8 

ALL  HOURS 

30 

23 

13 

6 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

8 

23 

9 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  GT  25 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

KTS. 

JUN 

(INCLUDING  GUSTS)  : 
JUL  AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

4 

3 

2 

2 

# 

# 

# 

# 

0 

1 

2 

4 

1 

03-05  1ST 

4 

2 

1 

2 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

2 

3 

1 

06-08  1ST 

4 

2 

3 

2 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

4 

2 

09-11  LST 

5 

3 

6 

6 

1 

1 

# 

# 

1 

2 

4 

4 

3 

12-14  1ST 

8 

5 

9 

9 

4 

1 

# 

# 

1 

3 

6 

6 

4 

15-17  1ST 

8 

5 

8 

10 

3 

1 

0 

1 

1 

3 

4 

5 

4 

18-20  1ST 

5 

3 

4 

4 

1 

# 

# 

a 

# 

2 

2 

4 

2 

21-23  1ST 

5 

4 

3 

3 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

4 

2 

ALL  HOURS 

5 

3 

4 

5 

1 

1 

# 

# 

1 

3 

4 

2 
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(YOUNGSTOWN  MAP,  OH) 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAIIABLE  #  =  0.0  LT  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

=  BASED  ONLY  ON  AVAIIABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MCMH/YR 

SOURCE(S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATTO^S . 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  OCT  87,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FRCW  10-38  YRS. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  LT  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  I5T 

16 

19 

13 

10 

11 

10 

10 

15 

13 

13 

13 

20 

14 

03-05  1ST 

18 

19 

14 

13 

17 

16 

18 

22 

19 

16 

14 

18 

17 

06-08  1ST 

21 

23 

18 

16 

20 

21 

27 

35 

29 

21 

17 

20 

22 

09-11  1ST 

30 

22 

18 

11 

11 

10 

9 

17 

16 

14 

18 

27 

17 

12-14  1ST 

22 

17 

13 

7 

6 

5 

3 

8 

8 

6 

14 

22 

11 

15-17  1ST 

18 

19 

11 

6 

6 

5 

4 

7 

6 

7 

13 

22 

10 

18-20  1ST 

14 

18 

12 

7 

8 

5 

5 

8 

7 

7 

1] 

20 

10 

21-23  1ST 

13 

16 

12 

9 

8 

6 

7 

9 

8 

8 

12 

21 

11 

ALL  HOURS 

19 

19 

14 

10 

11 

10 

10 

15 

13 

12 

14 

21 

14 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  LT 
JAN  FEB 

500/1 

MAR 

.5  ME 
APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

13 

9 

7 

8 

6 

5 

9 

9 

10 

8 

14 

9 

03-05  1ST 

11 

13 

10 

8 

12 

10 

11 

16 

13 

11 

9 

12 

11 

06-08  IST 

14 

16 

13 

10 

12 

14 

17 

26 

20 

14 

11 

14 

15 

09-11  IST 

19 

15 

12 

6 

6 

5 

4 

10 

9 

8 

11 

18 

10 

12-14  IST 

14 

13 

8 

3 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

7 

16 

6 

15-17  IST 

12 

13 

7 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

4 

7 

14 

6 

18-20  IST 

9 

12 

7 

4 

5 

3 

2 

4 

4 

5 

7 

14 

6 

21-23  IST 

8 

10 

8 

5 

6 

4 

3 

5 

5 

6 

7 

15 

7 

ALL  HOURS 

12 

13 

9 

6 

7 

6 

6 

9 

8 

8 

8 

15 

9 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  LT 
JAN  FEB 

300/1  MI: 
MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  IST 

5 

8 

5 

3 

4 

3 

3 

6 

6 

6 

4 

8 

5 

03-05  IST 

5 

7 

6 

4 

8 

6 

7 

10 

9 

7 

5 

6 

7 

06-08  IST 

8 

9 

7 

6 

8 

8 

9 

16 

13 

9 

6 

7 

9 

09-11  IST 

11 

9 

7 

3 

2 

2 

2 

3 

5 

4 

5 

11 

5 

12-14  IST 

8 

7 

4 

2 

# 

# 

1 

1 

1 

2 

4 

9 

3 

15-17  IST 

6 

8 

4 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

3 

9 

3 

18-20  LST 

6 

7 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

8 

3 

21-23  LST 

5 

6 

4 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

8 

4 

ALL  HOURS 

7 

8 

5 

3 

4 

3 

3 

5 

5 

4 

4 

8 

5 

03 

• 

O 

CIG/VIS  LT 
JAN  FEB 

100/. 

MAR 

25  MI 
APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

03-05  LST 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

06-08  LST 

1 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

09-11  IST 

1 

3 

1 

# 

# 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

12-14  LST 

# 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

15-17  LST 

# 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

2 

# 

18-20  LST 

1 

1 

# 

# 

# 

« 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

# 

21-23  LST 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

1 

1 

1 

# 

2 

1 

ALL  HOURS 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 
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A  U  S 


STATION  NAME:  ALTUS  AFB  OK 
LATITUDE/LONGITUDE:  34  40  N  099  16  U 
CLIMATIC  BRIEF  |  HOURLY  OBS  POR:  AUG  79  -  JUL  89 

I  SUMMARY  OF  DAY  POR:  FEB  43  -  MAR  45.  SEP  53  -  JUL  89 
I  HOURS  SUMMARIZED:  0000  •  2300  LST 
FEB  90  LST  TO  UTC:  +06 


FIELD  ELEV:  1378  FT 
STATION  MSC:  723520 
CALL  SIGN:  KLTS 

SUPERSEDES:  SEP  85 


1 

MONTH 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  1 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

1 

NOV 

DEC  I 

ANN  1 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

1 

84 

91 

102 

105 

107  1 

116 

111 

113 

106 

98 

1 

92 

87  I 

116  1 

40 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

1 

49 

55 

64 

75 

82  1 

91 

96 

95 

86 

75 

1 

62 

52  I 

74  1 

40 

MEAN  TEMP  (F) 

1 

38 

43 

52 

63 

71  I 

80 

85 

84 

75 

64 

1 

51 

42  I 

62  1 

40 

MEAN  MIN  TEMP  (F> 

1 

27 

32 

39 

50 

60  1 

68 

73 

72 

64 

52 

1 

39 

31  1 

50  1 

40 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

1 

-4 

3 

8 

25 

38  1 

49 

58 

54 

35 

28 

1 

14 

2  1 

-4  1 

40 

D/W  TEMP  GE  100  (F) 

1 

0 

0 

# 

# 

1  1 

3 

10 

9 

1 

0 

1 

0 

0  i 

24  1 

40 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

1 

0 

» 

1 

2 

7  1 

18 

26 

25 

13 

2 

1 

« 

0 

94  1 

40 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

1 

23 

15 

7 

1 

0  1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

7 

19  1 

73  1 

40 

D/W  TEMP  LT  10  (F) 

1 

1 

1 

# 

0 

0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1  1 

3  1 

40 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1 

819 

608 

417 

138 

24  1 

1 

0 

« 

12 

110 

1 

416 

705  1 

3250  1 

36 

COOLING  DEGREE  DAYS 

1 

# 

# 

11 

71 

221  1 

439 

608 

577 

320 

84 

1 

4 

«  1 

2335  1 

36 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

1 

25 

29 

37 

44 

......j 

63 

64 

64 

57 

48 

1 

36 

29  1 

46  1 

10 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

1 

34 

37 

45 

53 

62  1 

69 

71 

71 

64 

55 

1 

44 

36  1 

53  1 

10 

99.95%  WCPA  (FT) 

1 

1850 

1950 

2050 

1950 

1850  1 

1700 

1600 

1600 

1700 

1800 

1 

1950 

1900  1 

1900  1 

10 

MEAN  REL  HUM  07  LST(X) 

1 

70.2 

71.6 

73.0 

70.2 

74.1  1 

75.9 

68.6 

70.0 

^.0 

n.8 

1 

73.3 

73.3  1 

72.3  1 

10 

MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

1 

47.6 

50.7 

46.2 

41.3 

46.7  1 

48.5 

40.1 

41.2 

45.1 

47.7 

1 

47.6 

52.4  1 

46.2  1 

10 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

2.35 

1.60 

1.72 

2.38 

6.28| 

3.73 

2.54 

2.69 

6.54 

5.481 

1.44 

1.90| 

6.54| 

40 

MAX  PRECIP  (IN) 

5.21 

3.08 

3.91 

6.36 

14.881 

7.99 

8.33 

7.42 

9.57 

9.11 

1 

3.58 

4.20| 

37.261 

40 

MEAN  PRECIP  (IN) 

.91 

.92 

1.40 

1.97 

4.99| 

3.14 

1.89 

2.07 

2.78 

2.691 

.98 

.96 

24.711 

40 

MIN  PRECIP  (IN) 

.00 

« 

# 

.02 

.06| 

.01 

« 

.02 

« 

.05 

1 

« 

#  1 

10.90j 

40 

D/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

4 

5 

5 

6 

9  1 

7 

5 

6 

5 

6 

1 

4 

5  1 

67  1 

40 

D/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

1 

1 

1 

3  1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1  1 

17  1 

40 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

1 

7.6 

7.0 

3.2 

.5 

0  1 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2.9 

5.2  1 

7.6  1 

37 

MAX  SNFL  (IN) 

1 

10.2 

13.8 

4.5 

.5 

0  1 

0 

0 

0 

0 

« 

1 

3.9 

7.0 

20.8  1 

37 

MEAN  SNFL  (IN) 

1 

2.1 

2.5 

.5 

« 

0  1 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

.4 

1.4  1 

7.2  1 

37 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

1 

1 

1 

1 

# 

0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1  1 

5  I 

37 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

1 

1 

1 

0 

0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1  1 

5  1 

37 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

1 

9 

7 

3 

# 

0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

5  1 

9  1 

37 

PRVLNG  WND  DIR  (DEG) 

1 

35-01 

02-04 

14-16 

14-16 

14-161 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

114-161X35-01 

35-011 

14-161 

10 

MEAN  WND  SPD  (KTS) 

1 

7 

8 

8 

8 

7  1 

6 

6 

5 

6 

6 

1 

7 

6  1 

7  1 

10 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

1 

56 

82 

56 

60 

80  1 

68 

66 

62 

60 

45 

1 

56 

66  1 

82  1 

34 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

1 

43.0 

50.7 

48.0 

41.5 

48.0  1 

45.6 

26.0 

30.7 

35.0 

41.1 

1 

42.0 

46.1  1 

41.7  1 

10 

D/W  THUNDERSTORMS 

1 

1 

1 

3 

A 

7 

6 

6 

4 

3 

1 

1 

1  1 

46  1 

37 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI ) 

1 

8 

8 

8 

6 

6  1 

3 

2 

2 

5 

6 

1 

7 

8  1 

69  1 

37 

LEGEND:  ANN  >  ANNUAL  POR/YOR  =  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

D/U  «  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH  UCPA  -  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

&  =  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  «  =  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

**  s  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS  $  =  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

*  s  DATA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 
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cmnoii  sagMAB  aw.  okuhoha 


H  35  21  W  99  11 


TEMPERAruRE^F)  PRECIPITAHON  (in)  WIND  (KT)  MEAN 


•i  i; 

II  3‘ 


J  Si  a  ^  - 

^  11  is  a  w  i»  5  H 

I  aS  Is  3  i§  8  8  I  s| 
ill  n  X  ES  I  §8  l! 


PERKX):  1958-67 


ELEVATION:  1 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS _ 

TEMPERATURE^F) 
MAXIMUM  MINIMUM 

>  I  >  <  I  < 
90  00  32  0 


J?- 

29 

6o 

37 

CSS: 


C!33@l9BII9!EiBIEIil0l!93I9SIESi 


mm 

IISBB 


GsaBi _ 


RU88W0  FOR:  HRLY  CBS:  SEP  58-JUL  67 


NOTE;  iOATA  NOT  AVAILABLE.  lUESS  THAN  O.S  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH-  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICABLE 


FLYINfl  WEATHER  (%  FREO)  |  HOURS  (LST)  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  |  OCT  I  NOV  I  DEC 


00-02 


CIO 

le«s  than 
3000  feet 
eaS/or 
VSBY 

leea  tban 
3  MllCi 


EOBD 


CIG 

leee  ttiaa 
1500  feet 
■od/or 
VSBY 

leee  thao 
3  ailea 


CIG 

laee  tbao 

1000  feet 
aad/or 
VSBY 

leea  thaa 
2  Mllaa 


AU,  BOORS 


AU.  BOURS 


liSlSESl 


CIO 

leea  thaa 

200  feet 
aad/or 

vsn 

laee  thaa 
i  alia 


AIX  Boms 
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(saiicu)CNa-n  NV3M 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SLWARY 


STATION;  CLINTON-SHERMAN  FAA  OK 
LOCATION:  SS^PI'N,  99°12'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  FEB  1988 


STATION  #:  723526  ICAO  ID:  KCSM 

ELEVATION  (FEET):  1923  LST  -  GMT  -6 
PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

1-2 

80 

88 

92 

94 

103 

110 

108 

107 

102 

93 

85 

78 

110 

MEAN  DLY  MAX 

1^ 

44 

50 

60 

70 

77 

87 

93 

90 

82 

70 

56 

46 

69 

MEAN 

H 

36 

43 

63 

64 

70 

81 

87 

84 

76 

63 

50 

40 

62 

MEAN  DLY  MIN 

H 

29 

34 

44 

55 

62 

71 

78 

76 

55 

42 

32 

54 

EXTREME  MIN 

1-2 

-4 

2 

1 

29 

37 

55 

65 

34 

26 

12 

-2 

-4 

#  DAYS  >  90 

10 

0 

0 

# 

# 

2 

12 

20 

18 

8 

1 

0 

0 

61 

»  DAYS  T  32 

10 

18 

11 

4 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

5 

15 

53 

#  DAYS  T  0 

10 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

» 

« 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

« 

« 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

MINIMUM 

K 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  2M  HR 

« 

» 

» 

» 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.01 

« 

« 

» 

« 

« 

« 

« 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  T  0.5 

» 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

» 

« 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAXIMUM 

» 

» 

« 

« 

» 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  2lt  HR 

* 

« 

« 

« 

» 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

DAYS  >  0.1 

* 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

DAYS  T  1.5 

« 

» 

« 

« 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (?)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

OF) 

RH  (  LST) 

« 

« 

« 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

RH  (  LST) 

« 

« 

» 

« 

» 

« 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

VAPOR  PRESS 

« 

« 

» 

» 

» 

« 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

DEWPOINT 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95?  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTO 

MEAN  SPEED 

10 

N  S 

S 

S 

S 

S 

s 

S 

S 

S 

S 

N 

S 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

10 

13  12 

14 

15 

14 

14 

1 1 

12 

13 

13 

14 

13 

(ALL  OBS) 

10 

11  12 

13 

13 

11 

11 

1(- 

10 

11 

11 

11 

11 

MAX  (PK  GST) 

10 

40  50 

45 

51 

58 

55 

40 

40 

60 

42 

40 

48 

60 

PRESSURE  ALT 

10 

2500  2600 

2600 

2550  2400  2400 

2100 

2150 

2300  2450  2400  2550  2600 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  & 

DUST 

(BNK)) 

CLD  COVER 

10 

4  4 

4 

4 

5 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

mi  m  7 

ft  ft 

ft  ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

DAYS  BNBD  <  7 

ft  ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
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REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1 .  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  86,  HOURLY  0600-2000  LST 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF  POR  SEP  58-SEP  65,  HOURLY  0000-2300  LST 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (.%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

* 

« 

* 

03-05 

LST 

* 

» 

06-08 

LST 

23 

32 

27 

09-11 

LST 

22 

33 

28 

12-14 

LST 

19 

29 

25 

15-17 

LST 

17 

25 

22 

18-20 

LST 

17 

26 

20 

21-23 

LST 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

« 

« 

« 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

* 

* 

» 

03-05 

LST 

* 

« 

K 

06-08 

LST 

19 

30 

23 

09-11 

LST 

20 

30 

24 

12-14 

LST 

16 

24 

17 

15-17 

LST 

13 

20 

14 

18-20 

LST 

12 

21 

13 

21-23 

LST 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

» 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

» 

tf 

* 

03-05 

LST 

« 

« 

* 

06-08 

LST 

16 

24 

19 

09-11 

LST 

17 

24 

20 

12-14 

LST 

13 

18 

13 

15-17 

LST 

10 

14 

10 

18-20 

LST 

10 

18 

11 

21-23 

LST 

* 

« 

ALL  HOURS 

« 

» 

10.  ! 

1  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

* 

» 

03-05 

LST 

* 

» 

06-08 

LST 

7 

13 

10 

09-11 

LST 

6 

9 

8 

12-14 

LST 

4 

5 

1 

15-17 

LST 

2 

5 

2 

18-20 

LST 

4 

6 

2 

* 

« 

« 

« 

» 

ECR-JWL15 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

« 

» 

» 

» 

X 

« 

K 

* 

X 

24 

29 

13 

9 

12 

24 

27 

16 

9 

10 

20 

25 

13 

7 

9 

18 

19 

6 

4 

5 

11 

14 

6 

2 

3 

» 

» 

* 

X 

« 

* 

« 

» 

X 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

* 

» 

» 

« 

X 

* 

« 

« 

X 

21 

25 

11 

7 

10 

20 

20 

10 

6 

9 

12 

12 

5 

3 

6 

10 

7 

2 

2 

3 

7 

7 

4 

1 

2 

« 

« 

» 

» 

X 

» 

» 

» 

X 

X 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

« 

« 

X 

X 

» 

» 

X 

X 

18 

20 

9 

5 

9 

15 

14 

5 

3 

7 

8 

7 

3 

2 

4 

6 

5 

2 

# 

2 

4 

5 

3 

0 

2 

« 

» 

« 

X 

X 

« 

« 

« 

X 

X 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1] 

1: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

» 

« 

« 

X 

X 

» 

» 

X 

X 

5 

3 

1 

# 

3 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

tt 

» 

» 

X 

X 

II 

» 

K 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

22 

26 

28 

23 

22 

20 

26 

30 

25 

22 

19 

22 

26 

20 

20 

11 

17 

18 

19 

15 

8 

15 

16 

18 

13 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

19 

23 

24 

19 

19 

18 

22 

25 

22 

19 

11 

15 

18 

17 

13 

6 

9 

13 

15 

9 

5 

10 

12 

13 

9 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

17 

19 

22 

16 

16 

13 

19 

21 

19 

15 

7 

11 

13 

13 

9 

4 

7 

11 

11 

7 

4 

8 

10 

11 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

XT 

NOV 

DX 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5 

10 

9 

6 

6 

2 

4 

7 

6 

4 

# 

1 

4 

3 

2 

0 

# 

3 

2 

1 

# 

2 

3 

3 

2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION;  CLINTON-SHERMAN  FAA  OK  STATION  #;  723526  ICAO  ID:  KCSM 

LXATION;  35‘'21'N,  99®12'W  ELEVATION  (FEET):  1923  LST  -  GMT  -6 

PREPARED  BY;  USAFETAC/ECR,  FEB  1988  PERIOD:  7301-8612 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

* 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

0 

1 

09-11  LST 

0 

» 

2 

1 

0 

# 

1 

1 

1 

0 

1 

12-14  LST 

# 

# 

.  1 

2 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

15-17  LST 

0 

0 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

0 

1 

18-20  LST 

0 

0 

1 

1 

4 

3 

2 

2 

# 

1 

0 

1 

21-23  LST 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

« 

« 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

« 

» 

« 

« 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

3 

4 

3 

5 

5 

4 

3 

6 

5 

6 

7 

3 

4 

09-11  LST 

3 

4 

6 

5 

5 

3 

1 

4 

5 

6 

5 

4 

4 

12-14  LST 

3 

3 

5 

2 

3 

3 

2 

2 

4 

6 

4 

3 

3 

15-17  LST 

3 

3 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

5 

3 

5 

3 

18-20  LST 

2 

4 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

6 

3 

3 

4 

21-23  LST 

« 

« 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

« 

» 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  *  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

« 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

» 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

3 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

09-11  LST 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

12-14  LST 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

15-17  LST 

3 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

18-20  LST 

2 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

21-23  LST 

« 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS  (INCLUDING  GUSTS); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

6 

4 

7 

5 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

4 

09-11  LST 

8 

8 

11 

14 

7 

7 

2 

3 

7 

8 

9 

8 

8 

12-14  LST 

11 

9 

16 

17 

7 

6 

3 

2 

8 

11 

14 

11 

10 

15-17  LST 

11 

12 

17 

17 

8 

9 

3 

4 

8 

8 

10 

10 

10 

18-20  LST 

3 

4 

8 

11 

5 

5 

2 

3 

2 

3 

4 

4 

4 

21-23  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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I  REMARKS: 


« 


DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI»  STATUTE  MILES 
BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OT  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S) :  1 .  USAFETAC  DATSAV  POT  JAN  73  -  DEC  86,  HOURLY  0600-2000  LST 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AIXJ 

00-02  LST 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

03-05  LST 

« 

« 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

06-08  LST 

13 

22 

18 

16 

18 

8 

4 

8 

09-11  LST 

15 

21 

18 

11 

9 

4 

3 

5 

12-14  LST 

12 

15 

10 

5 

4 

3 

1 

3 

15-17  LST 

9 

13 

8 

4 

3 

2 

# 

1 

18-20  LST 

9 

17 

8 

4 

4 

3 

0 

1 

21-23  LST 

« 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

« 

» 

» 

» 

N 

X 

X 

X 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

» 

» 

» 

» 

« 

X 

X 

X 

03-05  LST 

« 

« 

» 

« 

« 

X 

X 

X 

06-08  LST 

11 

17 

14 

12 

12 

5 

3 

5 

09-11  LST 

12 

17 

14 

7 

4 

3 

1 

3 

12-14  LST 

9 

10 

6 

3 

2 

2 

# 

2 

k15-17  LST 

6 

10 

5 

3 

1 

1 

# 

1 

r8“20  LST 

6 

12 

6 

1 

3 

2 

0 

1 

21-23  LST 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

* 

« 

« 

X 

X 

X 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

K 

« 

« 

K 

» 

X 

X 

X 

03-05  LST 

« 

« 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

8 

15 

11 

8 

6 

3 

2 

4 

09-11  LST 

8 

11 

3 

2 

1 

0 

2 

12-14  LST 

6 

8 

3 

1 

1 

1 

0 

1 

15-17  LST 

4 

7 

4 

1 

# 

# 

# 

# 

18-20  LST 

5 

10 

3 

1 

2 

1 

0 

# 

21-23  LST 

* 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

» 

« 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

5 

9 

8 

4 

2 

# 

# 

1 

09-11  LST 

5 

6 

4 

1 

# 

0 

0 

# 

12-14  LST 

2 

3 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

15-17  LST 

1 

1 

1 

0 

# 

0 

# 

0 

18-20  LST 

2 

3 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

21-23  LST 

« 

* 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

R-JWL15a 


SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15 

18 

20 

16 

15 

12 

16 

19 

17 

13 

5 

10 

11 

11 

7 

3 

6 

10 

10 

6 

4 

7 

8 

10 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 

15 

15 

11 

11 

7 

11 

1 3 

13 

9 

2 

5 

8 

8 

5 

2 

3 

7 

6 

4 

2 

6 

6 

9 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

11 

12 

8 

8 

4 

7 

10 

9 

6 

1 

2 

5 

5 

3 

# 

2 

6 

4 

2 

1 

3 

4 

6 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 

7 

7 

5 

4 

1 

2 

4 

4 

2 

0 

# 

2 

1 

1 

0 

# 

2 

1 

1 

# 

0 

2 

2 

1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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A  H  a 

CLUttnC  BRUT 


JUL  92 


STATION  inHBt  FORT  SILL  OK 

LATITUDB/LOROITUDBt  34  39  S  098  24  H 

BOURLY  0B8  FOR:  JAR  82  -  DSC  91 

SUMMRT  OF  DAT  FOR:  SBF  39-JUN  42,  AUO  44-OCT  91 

BOORS  SUMMRIZBD:  0000  -  2300  L8T 

LST  TO  UICl  «06 


FIELD  BLKV:  1188  FT 
STATION  MSC:  723550 
CALL  SION:  KFSI 

SUPBRSEDBS:  JAR  87 


MONIB 

JAR 

FEB 

MAR 

AFR 

MAT 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

oct 

ROV 

DEC 

ARR 

TOR 

EJCTRN  MAX  TEMF  (F) 

83 

85 

101 

99 

105 

112 

111 

109 

108 

100 

87 

87 

112 

52 

NEAR  MAX  TBIF  (F) 

49 

54 

63 

73 

80 

89 

94 

94 

86 

75 

62 

52 

73 

52 

NEAR  TEMF  (F) 

39 

44 

52 

62 

70 

79 

83 

83 

75 

64 

51 

42 

62 

52 

NEAR  MIR  TBIF  (F) 

2S 

33 

40 

51 

59 

68 

72 

71 

64 

53 

40 

31 

51 

52 

EXTm  MIR  TBMF  (F) 

-6 

2 

1 

24 

35 

46 

57 

54 

37 

26 

13 

-5 

-6 

52 

D/W  TB<F  OE  lOO  (F) 

0 

0 

1 

0 

mm 

2 

6 

6 

1 

1 

0 

0 

16 

52 

D/W  TBMF  OB  90  (F) 

0 

0 

1 

1 

■l 

15 

24 

23 

11 

2 

0 

0 

81 

52 

D/W  TBMF  LT  33  (F) 

21 

14 

6 

1 

0 

0 

mm 

mm 

6 

17 

66 

52 

D/W  TBIF  LT  10  (F) 

1 

1 

1 

0 

■1 

0 

0 

mm 

mm 

0 

1 

3 

52 

HBATIRO  DEGREE  DATS 

803 

594 

417 

146 

29 

1 

0 

• 

12 

117 

418 

703 

44 

COOUHO  DEGREE  DATS 

• 

I 

12 

63 

196 

417 

579 

556 

312 

88 

5 

1 

2228 

44 

NEAR  DEWFOIRT  TBMF  (F) 

24 

30 

38 

45 

57 

63 

65 

65 

58 

48 

37 

28 

46 

10 

NEAR  WET  BULB  TBMF  (F) 

33 

38 

45 

52 

62 

68 

70 

71 

64 

55 

44 

34 

53 

10 

99.95%  HCFA  (FT) 

1700 

1750 

1900 

1800 

1700 

1550 

1400 

1400 

1600 

1650 

1750 

1800 

1750 

10 

NEAR  REL  BUM  07  L8T(%) 

69.4 

72.3 

73.6 

72.0 

mi 

78.S 

74.7 

76.1 

77.9 

76.9 

74. B 

76.2 

75.2 

10 

NEAR  REL  BIN  13  L8T(%] 

49.2 

52.7 

51.5 

48.3 

MM 

51.9 

45.7 

46.4 

50.6 

51.6 

51.7 

56.1 

SO.S 

10 

MAX  24HR  FRECIF  (IR) 

ml 

2.18 

2.42 

2.55 

6.94 

4.15 

3.54 

2.31 

3.83 

7.33 

2.66 

3.02 

52 

MAX  FRBCIF  (IR) 

mt 

4.63 

6.86 

6.57 

13.91 

10.88 

7.37 

6.63 

9.27 

15.26 

5.28 

7.93 

KLRl!] 

52 

MBM  PRICIP  (IR) 

BE 

1.51 

2.02 

2.63 

5.41 

3.75 

2.48 

2.26 

3.28 

3.39 

1.66 

1.30 

30.98 

52 

MIR  FRBCIF  (IR) 

.00 

f 

1 

.06 

.34 

.57 

•00 

.02 

1 

.01 

.00 

1 

17.31 

52 

D/W  FRBCIF  OB  .01  (IR) 

5 

5 

6 

7 

9 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

73 

52 

D/W  FRECIF  or  .50  (IR) 

I 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

20 

52 

MAX  24KR  SRFL  (IR) 

11.0 

5.2 

9.8 

1 

0 

0 

0 

0 

mm 

Ml 

1.8 

5.0 

11.0 

45 

MAX  SRFL  (IR) 

14.7 

11.4 

9.8 

t 

0 

0 

0 

0 

Wm 

2.2 

9.2 

24.7 

45 

HEAR  SRFL  (IR) 

2.6 

2.0 

.8 

f 

0 

0 

0 

0 

■1 

■1 

.2 

1.2 

6.9 

45 

0/W  SRFL  OB  .1  (IR) 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

kI 

1 

1 

5 

45 

D/W  SRFL  GE  1.5  (IR) 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

mm 

1 

1 

4 

45 

MAX  DLT  SNO  DBFTB  (IR)  |  12 

» 

5 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

» 

FRVLRO  WRD  DIR  (DBG) 

35-01 

35-01 

35-01 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

17-19 

35-01 

35-01 

14-16 

10 

NEAR  WND  SFD  (RTS) 

7 

8 

9 

S 

8 

7 

6 

6 

7 

7 

8 

7 

7 

10 

MAX  Wn>  SFD  (RTS) 

62 

61 

63 

65 

75 

70 

58 

74 

74 

69 

58 

53 

75 

39 

SKI  COVER  GT  5/10  (%) 

42.1 

49.7 

50.0 

43.7 

46.2 

43.0 

29.5 

31.4 

37.5 

40.3 

44.2 

48.4 

42.3 

10 

D/W  TBUNDBRSrCEIHB 

1 

1 

3 

5 

9 

7 

6 

6 

4 

3 

1 

1 

47 

52 

D/W  FOG  (V8BT  LT  7  Ml) 

9 

9 

8 

7 

S 

« 

3 

3 

6 

7 

8 

8 

so 

52 

UBBRDi  ARR  -  ARRUAL  FOR/TOR  -  FBRIOO/TRARS  OF  RECORD 

D/H  >  HEAR  RUNBBR  OF  DATS  WITH  HCFA  >  WORST  CASE  MAXIMUM  FRESSURE  ALTITUDE 


8  -  BASED  ON  LESS  THAR  FULL  MONTHS  f  -  LESS  THAR  0.5  DATS  OR  TRACE  AS  AFPLICABLS 

**  -  IRSTARIARE0U8  FBAK  WIRDS  $  -  PERCERTAOR  OF  CALM  WIRDS  QREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  NEAR 

•  -  DMCA  ROT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 
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HOniH 

JAR 

FEB 

PERCENT  OCCURRENCE 
MAR  1  APR  1  MAT 

FREQUENCY  OF  CBILINC  AND  VISIBILITY 

JUR  1  JUL  1  AUO  1  BEF  |  OCT  |  NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

LST 

00  -  02 

17.2 

23.8 

IB.l 

10.1 

12.3 

5.2 

1.6 

1.2 

7.7 

13.2 

18.9 

23.5 

12.7 

10 

03  -  05 

21.2 

26.1 

20.9 

15.6 

19.6 

7.7 

4.2 

2.0 

11.6 

17.6 

23.0 

25.7 

16.3 

10 

cia 

06  -  08 

25.2 

28.6 

26.6 

19.3 

24.5 

10.8 

7.4 

5.5 

14.8 

20.3 

27.1 

27.1 

19.6 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

21.2 

32.2 

33.9 

17.6 

20.2 

10.3 

5.5 

4.1 

15.0 

21.1 

24.9 

27.2 

16.6 

10 

AMD/OK 

12  -  14 

17.0 

28.0 

21.6 

11.9 

12.7 

5.4 

2.6 

3.0 

9.9 

16.9 

20.9 

23.8 

14.5 

10 

VBBT 

15  -  17 

14.9 

21.4 

18.0 

6.9 

8.3 

2.1 

1.1 

2.0 

6.3 

11.5 

14.9 

21.5 

10.7 

10 

LT  3  HI 

IB  -  20 

14.0 

19.6 

15.3 

6.8 

7.1 

1.8 

.6 

2.0 

5.1 

10.0 

12.4 

21.9 

9.7 

10 

21  -  23 

14.2 

19.1 

14.3 

6.7 

9.0 

2.8 

1.0 

1.2 

5.3 

11.8 

14.0 

21.3 

10.1 

10 

ALL 

18.1 

24.9 

19.8 

11.8 

14.2 

5.8 

3.0 

2.6 

9.5 

15.3 

19.5 

24.0 

14.0 

10 

00  -  02 

13.5 

14.7 

9.6 

6.4 

7.4 

3.4 

1.3 

.6 

5.7 

8.9 

13.0 

15.8 

8.4 

10 

03  -  05 

15.7 

17.8 

13.5 

10.4 

11.8 

5.4 

3.1 

1.4 

7.4 

12.9 

16.7 

18.1 

11.2 

10 

CIO 

06  -  08 

18.6 

21.3 

16.7 

13.9 

16.5 

7.1 

4.8 

4.7 

10.7 

14.7 

18.6 

19.9 

14.0 

10 

LT  1500  rr 

09  -  11 

16.1 

25.1 

14.9 

9.4 

10.3 

4.0 

2.6 

3.1 

8.9 

12.8 

17.1 

20.5 

12.1 

10 

AHD/OR 

12  -  14 

12.3 

17.4 

10.6 

5.3 

4.3 

1.3 

.9 

1.6 

4.4 

8.4 

12.2. 

17.1 

8.0 

10 

VBBT 

15  -  17 

9.S 

13.8 

9.1 

2.8 

3.9 

.6 

.9 

1.0 

2.9 

5.1 

6.9 

13.7 

6.0 

10 

LT  3  HI 

16  -  20 

9.4 

13.4 

9.4 

3.0 

2.9 

1.3 

.3 

1.0 

1.9 

5.6 

7.0 

14.0 

5.8 

10 

21  -  23 

10.8 

11.7 

9.0 

4.1 

4.3 

1.7 

.6 

.2 

3.7 

7.2 

9.7 

14.7 

6.5 

10 

ALL 

13.2 

16.9 

11.6 

6.9 

7.7 

3.1 

1.8 

1.7 

5.7 

9.4 

12.9 

16.7 

8.9 

10 

00  -  02 

10.1 

11.5 

6.3 

4.8 

3.8 

2.2 

.9 

.4 

4.2 

5.9 

9.1 

11.3 

5.9 

10 

03  -  05 

12.7 

12.4 

9.7 

7.0 

8.7 

4.0 

2.4 

1.2 

5.3 

10.3 

11.8 

14.2 

8.3 

10 

CIO 

06-08 

15,7 

16.2 

12.9 

10.2 

11.3 

4.4 

3.2 

3.1 

8.0 

11.8 

15.2 

15.7 

10.6 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

13.0 

17.8 

9.5 

5.4 

5.3 

2.0 

1.3 

1.5 

4.7 

10.3 

11.8 

16.5 

8.3 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

10.0 

11.8 

6.9 

3.1 

1.6 

.9 

.3 

.2 

2.6 

4.1 

7.5 

12.2 

5.1 

10 

VSBT 

15  -  17 

7.6 

9.0 

4.7 

2.0 

2.2 

.3 

.3 

.5 

1.7 

2.6 

6.7 

9.4 

3.9 

10 

LT  2  HI 

18  -  20 

6.6 

9.8 

6.0 

2.3 

2.3 

1.1 

.1 

.3 

1.4 

3.5 

5.3 

11.2 

4.2 

10 

21  -  23 

7.0 

8.7 

5.9 

2.7 

2.5 

.9 

.4 

.1 

2.3 

5.1 

7.3 

10.2 

4.4 

10 

ALL 

10.3 

12.2 

7.7 

4.7 

4.7 

2.0 

1.1 

.9 

3.8 

6.7 

9.3 

12.6 

6.3 

10 

00  -  02 

2.6 

2.4 

.2 

.2 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.5 

2.0 

2.3 

.9 

10 

03  -  05 

4.1 

2.6 

1.1 

1.1 

.5 

.1 

.0 

.3 

.1 

1.6 

2.7 

3.0 

1.4 

10 

CIO 

06  -  08 

5.4 

4.7 

2.6 

1.6 

.5 

.1 

.1 

.3 

.4 

2.3 

3.4 

3.9 

2.1 

10 

LT  200  rr 

09  -  11 

2.8 

3.1 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

1.6 

3.0 

1.0 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

1.0 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

.2 

10 

VBBT 

15  -  17 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

.1 

10 

LT  1/2  HI 

18  -  20 

.3 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.5 

.1 

10 

21  -  23 

.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.8 

2.0 

.4 

10 

ALL 

2.2 

1.7 

.7 

.4 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

.6 

1.5 

1.9 

.8 

10 

BURRICARES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED 

1900 

-  1965 

BR/IS  JAR  FEB 

HAR 

APR  MAY  JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANN 

60RM  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0  0/0 

0/0 

120m  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/0 

0/1 

0/1 

0/0 

0/0 

0/0  0/0 

0/2 

240m  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/2 

0/1 

0/2 

0/1 

0/0 

0/0  0/0 

0/6 

REMARKS  :  0 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SU^®1ARY 


STATION:  HOBART  MUNICIPAL  OK  STATION  #:  723525  ICAO  ID:  KHBR 

LOCATION:  35°00'N,  99®03'W  ELEVATIC»I  (FEET):  1565  LST  «  GMT  -6 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1988  PERIOD:  7301-8612 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jl’N 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

1 

81 

86 

94 

95 

106 

115 

112 

106 

104 

102 

87 

77 

115 

MEAN  DLY  MAX 

1 

47 

54 

64 

73 

80 

90 

96 

94 

85 

74 

60 

51 

72 

MEAN 

1 

34 

40 

51 

60 

69 

78 

84 

82 

74 

62 

49 

39 

60 

MEAN  DLY  MIN 

1 

25 

30 

39 

48 

57 

66 

72 

71 

63 

51 

39 

29 

49 

EXTREME  MIN 

1 

-5 

0 

0 

22 

33 

48 

55 

57 

30 

25 

12 

0 

-5 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

* 

» 

4 

17 

26 

24 

12 

2 

0 

0 

85 

#  DAYS  T  32 

1 

24 

16 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

7 

20 

77 

#  DAYS  T  0 

1 

» 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MEAN 

* 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MINIMUM 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

4  DAYS 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

W/PRECIP 

1 

7 

7 

8 

8 

9 

7 

5 

7 

6 

7 

7 

6 

84 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAXIMUM 

» 

» 

X 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

4  DAYS 

» 

« 

» 

X 

X  ‘ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

W/SNOWFALL 

1 

4 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

11 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (<)  /  VAPOT 

PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (‘ 

T) 

RH  (06  LST) 

81 

83 

81 

83 

87 

83 

76 

78 

82 

82 

85 

82 

82 

RH  (16  LST) 

54 

53 

48 

47 

48 

43 

37 

38 

45 

47 

53 

54 

47 

VAPOR  PRESS 

.15 

.18 

.25 

.35 

.48 

.59 

.62 

.63 

.54 

.37 

.26 

.17 

.38 

DEWPOINT 

24 

30 

38 

47 

56 

62 

64 

64 

60 

49 

39 

29 

47 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  /  99.95%  HIOiEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

11 

12 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

(ALL  OBS) 

1 

10 

11 

12 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

MAX  (PK  GST) 

1 

45 

51 

45 

54 

46 

50 

50 

50 

37 

45 

48 

42 

54 

PRESSURE  ALT 

1 

2150 

2200  2300  2200  2150 

2650  1750 

1800 

2000  2100  2050  2150  2650 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER  1 

mimi  \  «  i  ?  ?  i  5  5  I  I  ?  i  Ml 

DAYS  BNBD  <71  #122#1#00###6 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  -  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1  .  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  86,  HOURLY 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

20 

23 

18 

16 

3 

3 

4 

10 

12 

18 

15 

1 3 

03-05  LST 

23 

25 

22 

1*5 

19 

7 

4 

6 

13 

16 

22 

16 

16 

06-08  LST 

22 

28 

26 

21 

25 

11 

6 

8 

15 

21 

28 

23 

20 

09-11  LST 

21 

30 

25 

21 

25 

14 

7 

7 

17 

22 

29 

24 

20 

12-14  LST 

19 

28 

25 

20 

22 

12 

8 

6 

16 

20 

25 

22 

19 

15-17  LST 

18 

23 

22 

16 

14 

6 

4 

4 

12 

15 

20 

20 

15 

18-20  LST 

16 

21 

18 

13 

11 

3 

2 

3 

8 

10 

18 

15 

11 

21-23  LST 

17 

21 

15 

11 

1 3 

3 

1 

3 

7 

11 

16 

15 

11 

ALL  HOURS 

20 

25 

21 

16 

18 

7 

4 

5 

13 

16 

22 

19 

16 

8.  %  FREX)  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

18 

13 

8 

9 

2 

2 

3 

8 

8 

11 

9 

9 

03-05  LST 

18 

21 

16 

10 

12 

4 

3 

3 

10 

11 

16 

10 

11 

06-08  LST 

17 

24 

21 

17 

20 

8 

5 

7 

16 

22 

17 

15 

09-11  LST 

19 

25 

20 

15 

16 

6 

4 

4 

14 

17 

23 

18 

15 

12-14  LST 

15 

22 

17 

11 

8 

2 

2 

3 

8 

13 

17 

16 

11 

15-17  LST 

13 

17 

12 

8 

5 

2 

1 

1 

5 

8 

12 

12 

8 

18-20  LST 

12 

15 

11 

8 

5 

1 

1 

1 

5 

6 

10 

10 

7 

21-23  LST 

12 

16 

11 

7 

6 

1 

1 

2 

6 

7 

9 

9 

7 

ALL  HOURS 

15 

20 

15 

10 

10 

3 

2 

3 

9 

11 

15 

13 

10 

9.  i 

FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

11 

14 

10 

5 

6 

1 

0 

1 

5 

5 

8 

6 

6 

03-05 

LST 

14 

15 

12 

7 

7 

2 

2 

2 

7 

6 

12 

7 

8 

06-08 

LST 

14 

18 

16 

12 

13 

5 

3 

4 

7 

12 

IT 

13 

11 

09-11 

LST 

15 

20 

15 

11 

7 

3 

2 

3 

8 

12 

18 

14 

11 

12-14 

LST 

12 

16 

10 

5 

4 

2 

1 

2 

4 

7 

12 

10 

7 

15-17 

LST 

10 

12 

8 

4 

2 

1 

» 

1 

3 

5 

9 

9 

5 

18-20 

LST 

9 

11 

8 

5 

3 

1 

# 

» 

3 

5 

7 

6 

5 

21-23 

LST 

9 

11 

7 

4 

4 

1 

0 

1 

4 

5 

6 

4 

5 

ALL  HOURS 

12 

15 

11 

7 

6 

2 

1 

2 

5 

7 

11 

9 

7 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  200/0.5  MI  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

6 

3 

# 

1 

# 

0 

0 

1 

1 

3 

2 

2 

03-05  LST 

5 

7 

3 

1 

1 

# 

0 

0 

1 

2 

5 

2 

2 

06-08  LST 

5 

8 

8 

5 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

5 

7 

4 

3 

09-11  LST 

4 

2 

0 

# 

0 

0 

# 

2 

4 

3 

2 

12-14  LST 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

2 

1 

1 

15-17  LST 

1 

2 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

18-20  LST 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

ECR-JLW16 

1 

] 

t 

t 

i 

i 

f 

f 

1 

J 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  HOBART  MUNICIPAL  OK  STATION  #:  723525  ICAO  ID;  KHBR 

LOCATION:  30“00'N,  99‘'03'W  ELEVATION  (FEET):  1565  LST  -  OTT  -6 

PREPARED  BY;  USAFETAC/ECR ,  FEB  1988  PERIOD:  7301-8612 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


SOURCE  1 
00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

# 


FEB  MAR 

1  1 

1  1 

#  1 

»  # 

#  1 

0  1 

0  1 

#  1 

#  1 


APR  MAY 

3  4 

2  3 

1  2 

1  2 

1  ? 

2 

2 

3  5 

2  3 


JUN  JUL 

3  1 

3  1 

2  1 

1  # 

1 

3  2 

2  3 

3  1 

2  1 


AUG  SEP 

2  2 

3  1 

1  1 

1  1 

1  * 

2  # 

3  1 

3  2 

2  1 


OCT  NOV 

1  1 

1  # 

2  1 

1  1 

#  1 

#  # 

1  # 

1  # 


DEC  ANN 

0  2 

0  1 

0  1 

#  1 

0  1 

#  1 

#  2 

#  2 

#  1 


2.  J  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


SOURCE  1 
00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

5 

4 

3 

I 

I 

5 

4 


FEB  MAR 

5  4 

4  5 

4  5 

3  6 


APR 

6 

5 

6 
5 
4 
4 

4 

5 
5 


MAY 

6 

5 
4 
4 
2 

4 

6 
6 

5 


JUN 

3 

5 

5 

3 

2 

3 

2 

3 

3 


JUL 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

2 


AUG 

3 

4 
3 

3 
2 
1 
2 

4 
3 


SEP 

6 

6 

5 

4 

3 

4 

5 

6 
5 


OCT 

3 
5 

5 

6 
5 

4 
4 

4 

5 


NOV 

7 

8 
8 
6 
5 
4 

4 

5 

6 


DEC  ANN 

3  4 

2  5 

4  5 

4  4 

4  4 


I  3 

3  * 


3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS; 


SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

3 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

03-05  LST 

4 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

06-08  LST 

4 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

1 

09-11  LST 

3 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

12-14  LST 

4 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

15-17  LST 

2 

3 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

18-20  LST 

2 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

21-23  LST 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

3 

3 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

5 

6 

5 

1 

1 

# 

# 

1 

3 

3 

3 

3 

03-05  LST 

5 

4 

5 

3 

1 

1 

# 

# 

1 

3 

2 

2 

2 

06-08  LST 

5 

4 

4 

3 

2 

# 

1 

0 

1 

2 

3 

2 

2 

09-11  LST 

8 

9 

12 

9 

5 

3 

2 

1 

3 

4 

5 

5 

6 

12-14  LST 

8 

10 

15 

12 

6 

3 

2 

1 

4 

7 

8 

8 

7 

15-17  LST 

7 

9 

14 

14 

6 

5 

2 

3 

5 

7 

6 

5 

7 

18-20  LST 

3 

5 

7 

8 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

21-23  LST 

4 

5 

6 

6 

4 

1 

0 

1 

1 

3 

4 

3 

3 

ALL  HOURS 

6 

6 

9 

8 

4 

2 

1 

1 

2 

4 

4 

4 

4 
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REMARKS: 


* 

0 


DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 
BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2i\  HRS/L'AY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  86,  HOURLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

12 

7 

3 

4 

1 

# 

1 

4 

4 

7 

5 

5 

03-05  LST 

13 

1 3 

8 

6 

5 

1 

1 

2 

5 

5 

10 

5 

6 

06-08  LST 

12 

1 6 

13  . 

10 

10 

4 

2 

3 

7 

11 

14 

10 

9 

09-11  LST 

13 

18 

13 

8 

5 

1 

1 

2 

6 

9 

15 

12 

8 

12-111  LST 

10 

13 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

5 

10 

9 

5 

15-17  LST 

8 

10 

6 

3 

1 

1 

if 

1 

2 

4 

7 

7 

4 

18-20  LST 

7 

9 

6 

4 

2 

1 

if 

if 

3 

4 

6 

5 

4 

21-23  LST 

8 

9 

6 

3 

2 

1 

0 

1 

4 

4 

5 

3 

4 

ALL  HOURS 

10 

13 

8 

5 

4 

1 

1 

1 

4 

6 

9 

7 

6 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

10 

5 

1 

2 

1 

# 

1 

3 

2 

5 

3 

3 

03-05  LST 

8 

11 

5 

4 

3 

1 

1 

4 

3 

7 

3 

4 

06-08  LST 

9 

1 3 

9 

7 

4 

2 

1 

1 

5 

8 

11 

8 

7 

09-11  LST 

10 

14 

7 

4 

1 

1 

1 

2 

6 

10 

8 

5 

12-111  LST 

6 

8 

3 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

6 

5 

3 

15-17  LST 

5 

5 

3 

1 

# 

1 

if 

# 

1 

5 

4 

2 

18-20  LST 

11 

5 

3 

2 

1 

1 

# 

if 

.  0 

2 

4 

3 

2 

21-23  LST 

5 

7 

3 

1 

1 

# 

0 

if 

2 

3 

4 

2 

2 

ALL  HOURS 

7 

9 

5 

3 

2 

1 

# 

1 

2 

3 

6 

5 

4 

7.  i  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

8 

3 

1 

1 

# 

if 

3 

1 

4 

2 

2 

03-05  LST 

7 

9 

2 

2 

1 

# 

1 

3 

2 

6 

2 

3 

06-08  LST 

7 

11 

4 

2 

1 

# 

1 

3 

6 

8 

5 

5 

09-11  LST 

6 

10 

4 

1 

# 

# 

« 

# 

1 

3 

6 

5 

3 

12-111  LST 

11 

4 

2 

# 

0 

0 

# 

1 

3 

2 

1 

15-17  LST 

2 

3 

1 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

3 

2 

1 

18-20  1ST 

3 

5 

2 

1 

# 

# 

# 

if 

# 

1 

2 

2 

1 

21-23  LST 

9 

5 

2 

1 

# 

# 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

ALL  HOURS 

5 

7 

3 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

4 

3 

2 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

4 

2 

» 

0 

0 

if 

# 

# 

3 

1 

1 

03-05  LST 

5 

5 

1 

1 

# 

if 

0 

if 

1 

1 

4 

2 

2 

06-08  LST 

4 

5 

3 

1 

1 

0 

0 

if 

1 

3 

5 

3 

2 

09-11  LST 

3 

5 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

2 

1 

12-111  LST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

if 

# 

15-17  LST 

1 

1 

* 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

if 

# 

18-20  LST 

1 

1 

# 

0 

if 

if 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

21-23  LST 

1 

3 

1 

1 

if 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

3 

1 

» 

if 

# 

0 

if 

# 

1 

2 

1 

1 

ECR‘JWLl6a 
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A  W  8 


STATIOH  IIAM8I  VAHCB  AFB  OR 
UniUDX/UXIOITUDBl  36  20  K  097  S9  W 
CLINVnC  BRIEF  BOURLY  OBS  FOR:  JAR  82  -  DEC  91 

SUMMRT  OF  DAT  FOR:  JAR  42-JAN  47.  OCT  48-OCT  91 
HOURS  SUmARIZBD:  0000  -  2300  LST 
SKF  92  liST  TO  UTC:  406 


FIELD  ELEV:  1307  FT 
STATION  HSO  723535 
CALL  SIGH:  REND 

SUPERSEDES:  OCT  87 


1  M0H1B 

JAB 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

EXTFM  MAX  TEMP  (F) 

80 

85 

93 

100 

110 

110 

114 

111 

107 

98 

87 

83 

114 

50 

fOUUI  MAX  TEMP  (P) 

44 

50 

59 

69 

78 

88 

93 

92 

83 

72 

58 

47 

70 

50 

NEAR  TEMP  (F) 

35 

40 

48 

59 

68 

78 

83 

82 

73 

62 

48 

38 

60 

50 

NEAR  HIH  TBfP  (F) 

25 

30 

37 

48 

58 

67 

72 

71 

63 

51 

38 

29 

49 

50 

SXm  NIR  TEMP  (P) 

-8 

-4 

0 

19 

31 

48 

51 

51 

37 

23 

10 

-9 

-9 

SO 

0/W  TEMP  6E  100  (F) 

0 

0 

f 

f 

1 

6 

6 

1 

0 

mm 

Hi 

14 

50 

DAT  TSIP  GB  90  (F) 

0 

0 

t 

1 

3 

14 

22 

21 

9 

1 

Bl 

■1 

.  71 

50 

D/W  TD<P  LT  33  (P) 

24 

17 

10 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

■1 

82 

50 

D/W  TEMP  LT  10  (F) 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

■1 

hI 

so 

1  BEATIRO  DEGREE  OATS 

913 

692 

516 

228 

49 

1 

f 

f 

19 

159 

507 

802 

3886 

43 

1  COOLING  OBGRBB  DAYS 

0 

1 

5 

41 

158 

406 

559 

542 

302 

70 

3 

I 

2086 

43 

NEAR  DBWPOIRT  TEMP  (F) 

22 

26 

35 

43 

55 

62 

63 

63 

55 

45 

34 

24 

44 

10 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (P) 

30 

34 

42 

50 

60 

67 

69 

69 

62 

52 

41 

31 

51 

10 

99.958  WCPA  (FT) 

1800 

1900 

2000 

1950 

1800 

1600 

1500 

1500 

1650 

1700 

1900 

1800 

1800 

10 

1  MEAN  RBL  BUN  07  L8T(%) 

69.3 

71.3 

72.3 

76.9 

76.2 

71.7 

71.0 

71.1 

72.1 

70.9 

70.9 

72.1  1 

10 

1  NEAR  BEL  BUM  13  LSX(%) 

50.5 

53.9 

51.2 

54.3 

50.1 

45.0 

45.5 

47.0 

50.3 

32.0 

55.3 

50.4  1 

10 

MAX  34BR  FRECIP  (IR) 

1.90 

2.48 

2.09 

7.01 

6.79 

4.27 

5.82 

2.87 

4.60 

9.30 

3.26 

1.92 

9.30 

SO 

MAX  PRECIP  (IR) 

5.25 

4.09 

8.61 

9.24 

15.95 

7.81 

12.12 

6.76 

7.79 

11.62 

4.72 

3.14 

49.05 

SO 

MBAR  PRECIP  (IN) 

HQ 

1.22 

2.04 

2.82 

4.47 

3.38 

2.60 

2.39 

2.94 

2.50 

1.50 

.93 

27.60 

50 

NIR  PRECIP  (IN) 

mm 

.03 

1 

.17 

.11 

.08 

.04 

.04 

.33 

1 

1 

1 

6.43 

50 

0/W  PRECIP  QE  .01  (IR) 

5 

5 

6 

7 

9 

8 

6 

6 

6 

5 

4 

5 

72 

50 

D/W  PRECIP  OX  .50  (IR) 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

20 

SO 

MAX  24BR  8RFL  (U) 

9.0 

9.6 

6.0 

4.0 

0 

0 

mm 

0 

1 

1.0 

3.7 

7.0 

9.6 

46 

MAX  SRFL  (IR) 

17.4 

13.7 

13.1 

4.0 

0 

0 

■9 

0 

I 

1.0 

5.6 

9.1 

29.6 

46 

MBAR  8MFL  (IN) 

3.0 

3.4 

1.8 

.2 

0  . 

0 

MM 

0 

f 

« 

.8 

2.0 

11.3 

46 

D/W  SRFL  OB  .1  (IR) 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

( 

1 

1 

7 

46 

D/W  SRFL  GE  1.5  (IR) 

1 

1 

1 

f 

0 

,  0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

46 

1  MAX  DLV  SRD  DEPTH  (IR) 

1  «  ! 

1  w 

1  5 

1  1 

1  0 

1  0 

1  0 

1  0 

1  0 

1  • 

1  « 

1  ’  1 

1  12  1 

1  « 

PRVLMO  NRD  DIR  (DBG) 

35-01 

35-01 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

35-01 

17-19 

10 

NEAR  WRD  8PD  (KT8) 

9 

9 

10 

9 

8 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

8 

8 

10 

MAX  WND  8PD  (RIB) 

53 

56 

53 

75  1 

70 

78 

75 

70 

63 

72 

57 

58 

78 

41 

SRY  COVER  or  5/10  (%) 

39.6 

49.7 

51.4 

47.9 

50.4 

45.9 

32.3 

34.4 

39.5 

39.1 

44.1 

47.7 

43.4 

10 

D/W  THUNDERSTORMS 

1 

1 

2 

4 

7 

8 

6 

6 

4 

3 

1 

1 

44 

50 

D/W  POO  (VSBY  LT  7  HI) 

9 

10 

10 

7 

9 

5 

4 

5 

7 

7 

7 

8 

88 

50 

UOBROi  ARR  •  ANNUAL  FOR/YOR  -  FBRIOO/YEARS  OF  RECORD 

0/H  •  MBAR  NUHBBR  OF  DAYS  WITB  tR;FA  -  WBUT  CASE  MAXIMUM  FRBSSURE  ALTITUDE 

8  ••  BASED  OH  LESS  THAR  FULL  MONIHS  f  •  LESS  nUUI  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

*•  •  IRSTARTAR80U8  FEAR  WINDS  $  -  FERCENTAOE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  HEAR 

•  -  OJOA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 
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PERCBKT  OCCURRBKCB  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 
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RUSSNO  POR: 

IKXIRLY  OPS:  OCT  Yfi-SCT  fl6 
SUMHRRY  or  DAY  DATA:  fiFT  S9-SCP  R« 


AILAlil 

■rwiTtwriJI'i'i  1  illilillll  — 1 

rTT/rrmnni.ni  Tr.^^»wNmrm^B!9rHyrTr— mw 

Alta  M  < 

ftfil  MBITIt  1 

Mil  <  IT 

.. 

PCI 

■Al 

... 

MY 

.«! 

^^HSJi 

I^B^B 

MOV 

«c 

«. 

•^‘  1 

— wraj^ 

1  r 

11 

BBBJB 

bb^^b 

bb^^bb 

B^BJB 

Ik 

?u 

lA 

10 

CUGMlItt 

M.aa. 

BW 

1? 

la 

B 1 

hmm  mi  pt 

M-11 

HB 

so 

iB  fl 

«••  M  vnUKITY 

13-14 

1  r 

lA 

11 

l^^p 

tin  tcmi  i« 

rs.ii 

lA 

lA 

13 

BB 

hb 

IS 

IS 

U 

31-31 

AiL  Mil 

;o 

IS 

1A 

s 

n 

' 

s 

a 

11 

II 

IL  1 

— inr 

1  s 

1 

^BW^I 

bb^^b 

4 

■UR 

ai-as 

1  r 

10 

^^B^B 

W 

HI 

^^B^B 

«inM*«  LMU 

a«-aa 

19 

1  ' 

^^B^B 

Ik 

HI 

R-ii 

la 

1» 

^^B^B 

^^B^B 

If 

hR 

^^B^B 

13-14 

« 

Ik 

W?V**W*D 

IS-II 

^^B^B 

^^B^B 

lA 

^^B^B 

tl-30 

^^b^b 

lA 

31.33 

BBBBI 

MHMTH 

BBIPBII 

bbb^bi 

BD^m 

^^BDPP 

IPPRP^^P 

-  IP- 

^R^^SBP 

BIH 

Aik  Mil 

- 

■ni 

HHi 

HHI 

■■■ 

HHi 

HBI 

wS 

HH 

IHI 

ViJ 

(I 

HH 

flHI 

aa-ai 

■n 

MBMI 

muBn 

BBQB 

■BIBtHI 

BBQB 

bbbb 

BBOl 

IHHH 

HBBII 

gpn 

IBBH 

■■HB 

ai-as 

If 

aamMian 

flW 

^^B^B 

^^R^B 

la 

^^B^B 

MW  nwpt 

■tB 

If 

W^MvtCMMPIY 

BeH 

11 

iiailMM  IW 

^^B^B 

^^B^B 

^^B^B 

II 

HjB 

^^B^B 

11 

^BBFBli 

^^^PIB 

BIPhB 

^BI^PB 

—IS _ 

I^P^RP^^I 

^^^^flfl 

Aik  Mil 

11 

MB 

HH 

HH 

■■■ 

HBI 

HDi 

^bm 

HH 

HB 

HBi 

■^1 

m-$2 

9 

■H9B 

^^BIB 

■■BH 

MH^I 

I^BE^I 

» 

BBI^B 

IBI^B 

IB^I 

MU 

aa-as 

lU 

" 

u 

CfliMa  AIM 

IJ 

rm«  MPT 

f 

^^B^B 

mm/MM  nniwiTY 

1 

^^B^B 

^^B^B 

^^B^B 

ilMflCMi  VfW 

l»-13 

1 

»a-ia 

J 

^^B^B' 

11-11 

A 

^^BE^b 

B^^Db 

B^Bbb 

IBI^B 

l^BIBI 

flP^^^P 

^^B^B 

^BW 

^IBBI 

^^^RPIB 

■  1 

^3bB 

BMW 

BBIB 

^^bM 

^BIM 

BDBi 

BW 

^ww 

A  H  8 

BTATIOH  HAiet  PORIUUID  lAP  OR 

FIRX4>  BLRVs  23  FT 

lAIIlUDS/LOSallVDBl  4S  35  It  122  36  W 

STATIOH  HSCt  726980 

CLIMATIC  BRUT 

aOURLY  0B8  PORI  JAR  81  -  DSC  90 

8UM4ARy  OP  DAY  PCRx  JAR  36-OBC  42,  JAR  AS-DSC  89 

CALL  8XGR1  KPDX 

HOUSB  SUIttAiaSIDl  0000  -  2300  LSI 

8UPBlBBDBat  JUL  87 

wur  91 

LBT  10  U1CX  408 

MOMIB 

1  JAM 

1  re* 

1  MAM 

APM 

1  HAT 

1  JUH 

1  jin. 

1  AUO 

1  SBP 

1  OCX 

1  MOV 

1  DSC 

1  AMM 

1  TOM 

Bsxm  MAX  nHr  (r) 

65 

71 

83 

93 

100 

102 

107 

107 

109 

92 

64 

107 

97 

HMR  MAX  TB9  (P) 

44 

50 

95 

61 

66 

73 

79 

79 

74 

64 

46 

62 

57 

MBAS  ISMT  (F) 

39 

43 

47 

52 

58 

63 

68 

68 

63 

55 

41 

54 

57 

ms  MIS  TSMT  (F) 

34 

36 

39 

42 

46 

53 

57 

57 

52 

46 

40 

mm 

97 

■Jam  MIS  TSMT  (T) 

-2 

-3 

19 

12 

39 

43 

44 

34 

26 

13 

H 

-3 

57 

D/It  imp  08  85  (F) 

0 

0 

wm 

2 

6 

8 

8 

4 

1 

wm 

mm 

■  1 

57 

D/V  TBIP  68  75  (T) 

0 

0 

Bl 

2 

■1 

12 

22 

22 

13 

3 

Bl 

mm 

57 

D/V  imp  Vt  33  (P) 

12 

7 

■1 

0 

0 

0 

1 

Bl 

Bl 

37 

97 

D/8  nv  LT  20  IP) 

2 

1 

jn 

■1 

0 

0 

0 

0 

■I 

Bl 

57 

787 

605 

552 

390 

245 

97 

25 

20 

S3 

305 

559 

731 

4399 

*3 

cooLiRo  Dmn  days 

« 

» 

0 

• 

22 

1  116 

115 

46 

2 

0 

0 

337 

*3 

MIAR  OtHPOXirr  TBtP  (P} 

3* 

35 

40 

42 

46 

50 

53 

54 

90 

47 

40 

33 

44 

10 

H8AR  m  BULB  TM  (P) 

■ai 

39 

44 

47 

51 

59 

60 

56 

50 

44 

36 

48 

10 

M.9S%  WCPA  (PI) 

Si 

700 

500 

350 

350 

250 

250 

350 

450 

700 

690 

500 

10 

MBAS  B8L  Him  07  LSI(«) 

87.1 

85.6 

87.3 

84.4 

80.8 

78.2 

76.6 

79.7 

84.3 

90.0 

86.7 

83.7 

83.7 

10 

ms  m  BUM  13  Lsr(t) 

73.5 

67.7 

63.3 

59.3 

57.0 

53.7 

50.6 

48.2 

51.3 

83.8 

72.3 

73.6 

61.2 

10 

MAX  2488  PMBCIP  (IB) 

2.48 

1.S4 

2.06 

1.63 

1.4T 

2.03 

.92 

1.47 

2.23 

1.81 

2.43 

3.99 

3.99 

97 

MAX  PBSeiP  (18) 

12.83 

11.41 

8.12 

6.22 

4.30 

4.06 

2.68 

4.53 

5.52 

7.00 

14.40 

17.49 

99.47 

97 

MBAS  PHSCIP  (18) 

5.50 

4.24 

3.79 

2.38 

2.04 

1.53 

.50 

1.75 

3.00 

9.50 

8.71 

37.83 

97 

MIS  rracip  (IS) 

.06 

.78 

.80 

.53 

.46 

.03 

•  DO 

6 

•  19 

.34 

1.38 

22.48 

97 

D/H  PMBCIP  OB  .01  (18) 

18 

16 

17 

14 

12 

9 

4 

5 

6 

12 

17 

19 

191 

97 

D/8  PMBCIP  SI  .50  (18) 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

22 

97 

MAX  2488  mm  (18) 

9.3 

5.0 

2.3 

1 

6 

1 

0 

1 

1 

1 

7.0 

6.0 

9.3 

41 

MAX  mm  (IS) 

41.4 

13.2 

5.3 

I 

6 

6 

0 

1 

1 

1 

0.2 

15.7 

43.5 

41 

MBAS  8SPL  (18) 

.9 

.3 

• 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

.5 

1.8 

■a 

41 

D/8  SHPL  08  .1  (18) 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

■Bl 

41 

D/8  SBTL  08  1.5  (IB) 

1 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

41 

MAX  DLT  SSO  OBm  (18)  | 

W 

« 

0 

* 

» 

« 

0 

» 

» 

2* 

23 

41 

PSrUM  HMD  DIM  (080)  I 

11-131 

29-31 

33*34 

32-34 

32-34 

12-34 

32-34 

11-13 

11*13 

11-U 

11-13 

10 

MM  8HD  SPD  (RIB) 

• 

■Qi 

7 

6 

7 

7 

4 

6 

6 

6 

• 

7 

10 

MAX  MB)  SID  (108)  | 

■■ 

Hi 

55 

42 

34 

30 

33 

44 

75 

62 

50 

79 

29 

SRI  OCMBM  SI  5/10  (%)  I 

79.4 

77.4 

75.5 

72.8 

70.3  1 

61.4 

48.1 

43.3 

47.0 

65.7 

•1.6 

77.3 

66.6 

10 

D/w  mimancmm 

f 

f 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

57 

D/M  PM  (9BBT  LI  7  HI)  | 

15 

12 

9 

7 

5  { 

4 

3 

4 

12 

19 

17 

16 

125 

57 

It  AMI  -  AMmi  FCR/TCR  •  riMao/nNiB  or  ncom 

o/w  «  Hm  awan  or  iwra  otbi  kta  »  nowt  cmb  mxnwii  mssum  Aunwi 

*  "  ******  ***  ****  *****  ****  K)*™  (  "  UBS  nw  O.S  OATS  OS  TSAO  AS  APTLICABIS 

•*  >  ismsiAmouB  ms  misw  $  •  mcssiASt  or  calm  wisds  araAns  tsas  oh  sgosL  io  mbah 

•  •  DMA  SOT  AVMUaU  WUR)  DISBCTIOH 
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W5H 

mMSSswmass 

)|  N  40  12  W  76  40 

ELECTION:  318  ft! 

TEMPCMATURE^F)  PRECIPlTAT»ON(ifi)  WIND  (KT)  MEAN 


d  S  M 

|l  |ii 

il  hi 


IBh 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS 

_  !  a  Itempewuhew 

•  5  I - 1 - 

o  1  '  ^  majumum  mNiMUii 

3  3  i\^\iTT-rrr 


3.8  2.8 


IB 


‘Prcralllns  DlreetloD 
IvcDlnc*! 

JtaD-Aug:  S;  Stp:  SSE 


JUMJULAIKSBVOCIMWMCAia 
RuMbar  Obaervad  Vlthlo;  A^  A/B  A/ll  A/B  A/fe  A/k  A/B  A/B  ‘Praralllng  Dlraetl 

(FOB;  1900-1970)  60  BN  O/O  O/O  2/0  2/0  O/O  O/O  O/O  A/O  BvaDlncs: 

(A)  Hurrleanaa/Tropleal  Stoma  120  m  O/O  l/O  3/0  6/l  l/O  O/O  O/O  Xl/l  JOn-Aug:  S;  Sap:  £ 

(B)  Hurrleaaaa  Ooly  2liO  RM  3/0  3/1  13/6  15/10  3/l  O/O  I/O  36/20 

fUSSUO  FOR:  frly  Oba:  3502-09,  3Tl>3<oe,  37U>*3603,  36oA-<>10b.  DoUjr  Oba:  3711-3602,  360A.6612. 


DATA  NOT  AVAILASU.  HESS  TTMN  O.S  DAY.  0.5  OR  O.OS  INCH.  OR  0.5  FCRCENT  0>  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST)  |  JAN 


inrimrrirTTiPiriPTOn 


CIO 

laaa  than 

3000  foat 
and/or 


laaa  than 
3  alias 


03  -  05 
L  00  -  OC 
..  09-11 

...1?  -  U 


_ i?  -_2C 

-  21  -  23 
ALL  IDUnj 


1 

00-0? 

CIO 

03  -  P5, 

lass  than 

06  -  0?. 

1500  feat 

^  ■ 
1. 

09-11 

and/or 

12  -.14 

VOHY 

-15  -27 

lass  than 

18-20 

3  alias 

21  -_23_ 

1 

AU  H0UK3 

laaa  than 
2  alias 


CIO 

lass  than 

200  fast 
and/or 
VSBT 

laaa  than 
i  alia 


-je  -  » 

SI  _  ss 


AU  IDUIIS 


12 

i5._ 


ISD 


^RlfAtlD  tv  VSAPITAC  station  M4M|  PlTTSfcUAGM  1  *A/Pt  TTSluAGH  PA 

|9b0  location  10  nOtO  l«i 


fineo  si-o**  T»  •  ITMLTM 

■LIV  »01  ■■MMe  ***2S 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


leawBBPiBii 

lOnHKBQiEQI 


1I^CTCTfF»ra»n||  IMI  ■■!  Ill  IB  mi  BBI  imu  IB  I  Bi  I II I II I  111  IB  I  HH I 


RUSSWO  POR: 

TROPICAL  STORMS 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

AMM 

HOURLY  OBS: 

JUN  69-HAV 

79 

(PORj  1900-1970.  1972-1977) 

GO  MM 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

DAILY  OBS: 

JUN  Si-HAY 

79 

NUWCR  OBSPRVCD  WITHIN 

120  MM 

0 

0 

) 

2 

0 

S 

240  m 

1 

1 

2 

9 

I 

14 

315 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  GREATER  PITTSBURQi  lAP,  PA 

DDCATICW;  4030N  8013W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATION  #:  725200 
ELEVATION  (FEET):  1224 
PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


ICAO: 


PIT 


LST  =  GMr-5 


SOURCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERAIURE 
EXTREME  MAX 

(  F) 
1 

69 

73 

82 

86 

90 

96 

102 

98 

92 

82 

77 

74 

102 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

34 

38 

50 

61 

70 

78 

82 

80 

73 

61 

51 

39 

60 

MEAN 

1 

27 

30 

40 

50 

60 

68 

72 

71 

64 

52 

43 

32 

51 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

20 

22 

32 

40 

49 

58 

62 

61 

54 

43 

35 

25 

42 

EX3REME  MIN 

1 

-18 

-11 

0 

12 

24 

36 

44 

40 

34 

22 

0 

-12 

-18 

#  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

2 

# 

0 

0 

0 

7 

#  DAYS  LE  32 

1 

27 

22 

17 

7 

# 

0 

0 

0 

0 

3 

12 

24 

112 

#  DAYS  IE  0 

1 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

2 .  PRECIPITATION  ( INCHES ) 


MAXIMUM 

2 

6.3 

6.0 

6.1 

7.6 

6.4 

5.1 

7.4 

7.6 

5.4 

8.2 

4.7 

5.2 

★ 

MEAN 

2 

2.8 

2.4 

3.5 

3.3 

3.4 

3.3 

3.7 

3.3 

2.9 

2.6 

2.3 

2.6 

36.1 

MINIMUM 

2 

1.1 

0.5 

1.1 

0.5 

1.2 

0.9 

1.8 

0.8 

0.7 

0.2 

0.9 

0.4 

* 

MAX  24  HR 

2 

1.2 

2.3 

1.8 

1.6 

2.3 

1.8 

3.0 

3.1 

2.1 

3.6 

1.4 

1.5 

3.6 

#  DAYS  W/PRECIP 

1 

23 

20 

20 

17 

17 

15 

12 

12 

12 

15 

18 

23 

204 

#  DAYS  GE  0,5 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

20 

3.  SNCWFALL  (INCHES) 
MEAN  2  13 

11 

9 

1 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

4 

9 

47 

MAXIMUM 

2 

40 

24 

21 

6 

3 

0 

0 

# 

0 

2 

11 

21 

* 

MAX  24  HR 

2 

12 

10 

13 

3 

3 

0 

0 

# 

0 

2 

10 

9 

13 

#  DAYS  GE  0.1 

1 

19 

15 

10 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

15 

71 

#  DAYS  GE  1,5 

2 

3 

2 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

10 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%) 
RH  (  6  1ST)  1  73  72 

/  VAPOR  PRESSURE  i 
71  72  77  80 

(IN  HG) 
83 

/  DEWPOINT  ( 
84  84  79 

F) 

75 

74 

77 

RH  (15  1ST) 

1 

62 

58 

51 

46 

50 

50 

53 

55 

54 

53 

58 

63 

54 

VAPOR  PRESS 

1 

.11 

.13 

.17 

.22 

.34 

.46 

.55 

.55 

.44 

.28 

.20 

.14 

.30 

DEWPOINT 

1 

18 

20 

27 

34 

46 

55 

61 

60 

54 

41 

33 

23 

39 

5.  SURFACE  WINDS  16  PT/RTS  /  99.95%  HIGHEST  PRESSURE  ALTITODE  (FEET) 


PVIS  DRCIN 

1 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

$w 

$w 

SW 

W 

W 

W 

W 

MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCIN) 

1 

12 

11 

11 

11 

9 

8 

7 

7 

8 

9 

10 

11 

10 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS) 

1 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

6 

6 

6 

7 

8 

9 

8 

MAX  PEAK  GUST 

2 

54 

68 

78 

64 

52 

62 

70 

77 

62 

67 

62 

54 

78 

PRESSURE  ALT 

2 

1950 

1900 

1900 

1850 

1650 

1600 

1500 

1400 

1500 

1600 

1750 

1900 

1950 

6.  MEAN  CLDUD  COVER 

(SIHS)  / 

THUNDERSTORMS  /  FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  CX3VER 

1 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

CAYS  TSIMS 

1 

# 

1 

2 

3 

7 

9 

8 

7 

4 

1 

1 

# 

44 

DAYS  FOG  LT  7 

1 

12 

11 

12 

11 

15 

16 

19 

22 

20 

15 

12 

14 

178 

DAYS  EMBD  IT  7 

1 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

316 


(GREATER  PITTSBURGH  lAP,  PA) 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LT  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLIGABIE  $  =  %  CALM  GT  PVIGN  DRCTN 
=  BASED  OILY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MCmH/YR 


SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

2.  AW3  CLIMATIC  BRIEF,  FEB  80,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FROM  10-26  YRS. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS] 

1  LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO. 
JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

1) 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

46 

40 

27 

21 

19 

17 

20 

23 

21 

22 

33 

45 

28 

03-05  1ST 

50 

42 

31 

23 

27 

26 

32 

36 

31 

27 

34 

47 

34 

06-08  1ST 

52 

46 

38 

31 

35 

36 

43 

53 

45 

36 

41 

48 

42 

09-11  1ST 

54 

48 

41 

30 

32 

29 

34 

39 

36 

34 

43 

49 

39 

12-14  1ST 

54 

48 

35 

27 

26 

23 

26 

31 

26 

29 

39 

52 

35 

15-17  1ST 

48 

41 

31 

22 

19 

15 

18 

18 

16 

23 

33 

47 

28 

18-20  1ST 

43 

38 

26 

19 

16 

13 

15 

15 

12 

20 

30 

44 

24 

21-23  1ST 

42 

36 

24 

19 

15 

12 

14 

14 

13 

19 

29 

45 

24 

ALL  HOURS 

49 

42 

31 

24 

24 

21 

25 

29 

25 

26 

35 

47 

32 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

LT  1500/3 
FEB  MAR 

MI  (SOURCE  NO. 
APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

27 

21 

15 

12 

14 

14 

17 

20 

16 

13 

19 

24 

18 

03-05  1ST 

29 

24 

18 

15 

21 

22 

28 

33 

26 

19 

19 

26 

23 

06-08  LST 

31 

29 

25 

21 

28 

32 

40 

49 

38 

27 

24 

26 

31 

09-11  1ST 

37 

32 

24 

16 

20 

18 

26 

30 

26 

22 

24 

29 

25 

12-14  1ST 

31 

24 

18 

12 

13 

10 

13 

17 

11 

13 

18 

28 

17 

15-17  1ST 

27 

22 

13 

10 

10 

7 

11 

11 

8 

10 

16 

25 

14 

18-20  LST 

23 

19 

11 

10 

10 

8 

12 

12 

7 

9 

14 

22 

13 

21-23  1ST 

24 

19 

12 

10 

10 

7 

11 

12 

8 

11 

16 

23 

14 

ALL  HOURS 

29 

24 

17 

13 

16 

15 

20 

23 

17 

15 

19 

26 

19 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

LT  1000/2  MI  (SOURCE  NO. 
FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

18 

14 

11 

8 

9 

8 

9 

11 

9 

10 

12 

17 

11 

03-05  1ST 

19 

16 

12 

11 

15 

15 

15 

20 

16 

14 

12 

17 

15 

06-08  1ST 

21 

19 

18 

13 

19 

20 

27 

35 

27 

20 

16 

18 

21 

09-11  1ST 

25 

21 

16 

10 

12 

8 

13 

18 

15 

15 

17 

21 

16 

12-14  1ST 

21 

18 

11 

7 

8 

4 

5 

7 

5 

9 

13 

18 

10 

15-17  1ST 

19 

16 

9 

7 

6 

3 

4 

4 

3 

6 

10 

18 

9 

18-20  1ST 

15 

15 

7 

7 

6 

4 

5 

4 

3 

6 

9 

15 

8 

21-23  1ST 

16 

14 

8 

6 

6 

4 

4 

5 

4 

7 

9 

16 

8 

ALL  HOURS 

19 

17 

12 

9 

10 

8 

10 

13 

10 

11 

12 

18 

12 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT  200/0. 

JAN  FEB  MAR 

.5  MI 
APR 

(SCXJRCE  hK).  1) 
MAY  JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

4 

2 

03-05  1ST 

4 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

06-08  1ST 

4 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

7 

7 

6 

4 

3 

4 

09-11  1ST 

3 

3 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

12-14  1ST 

3 

2 

1 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

3 

1 

15-17  1ST 

2 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

2 

3 

1 

18-20  LST 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

3 

1 

21-23  LST 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

1 

2 

3 

1 

ALL  HOURS 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

317 


OPEE?ATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  GREATER  PITTSBURGH  lAP,  PA 

LDCATION:  4030N  8013W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATICa^  #:  725200  ICAO:  PIT 

ELEVATION  (FEET) ;  1224  1ST  =  GMT-B 

PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTOFa^S : 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

# 

# 

1 

# 

1 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

03-05  LST 

0 

# 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

0 

# 

06-08  1ST 

# 

# 

# 

4 

TT 

1 

1 

1 

# 

1 

# 

# 

# 

# 

09-11  1ST 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

12-14  1ST 

0 

0 

# 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

# 

0 

# 

1 

15-17  1ST 

# 

# 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

# 

# 

0 

1 

18-20  1ST 

0 

# 

1 

1 

3 

4 

3 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

21-23  1ST 

0 

# 

1 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

# 

# 

0 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2.  %  FREQ  RAIN 

AND/OR  DRIZZLE 
JAN  FEB  MAR 

• 

« 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

9 

10 

11 

12 

13 

8 

5 

5 

8 

10 

12 

11 

10 

03-05  1ST 

8 

11 

13 

11 

13 

7 

6 

6 

8 

10 

11 

12 

10 

06-08  1ST 

9 

11 

12 

11 

13 

7 

6 

7 

8 

12 

13 

11 

10 

09-11  1ST 

8 

9 

10 

11 

12 

6 

6 

5 

8 

11 

14 

11 

9 

12-14  LST 

7 

10 

8 

13 

13 

6 

6 

7 

7 

10 

11 

10 

9 

15-17  1ST 

8 

9 

9 

13 

13 

8 

6 

6 

7 

10 

14 

12 

9 

18-20  1ST 

9 

9 

10 

14 

15 

8 

7 

5 

6 

11 

13 

13 

10 

21-23  1ST 

7 

9 

11 

13 

14 

8 

6 

5 

7 

10 

11 

11 

10 

ALL  HOURS 

8 

10 

11 

12 

13 

7 

6 

6 

7 

11 

12 

11 

10 

3.  %  FREQ  SNOW 

AND/OR  ICE  PELLETS: 
JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

29 

21 

11 

4 

0 

# 

0 

0 

1 

7 

21 

8 

03-05  LST 

29 

24 

12 

5 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

8 

21 

8 

06-08  LST 

30 

22 

14 

6 

# 

# 

0 

# 

0 

1 

9 

22 

9 

09-11  1ST 

31 

23 

13 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

7 

20 

8 

12-14  1ST 

27 

21 

13 

5 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

7 

19 

8 

15-17  1ST 

23 

18 

10 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

6 

17 

7 

18-20  LST 

23 

17 

8 

3 

# 

« 

0 

# 

0 

1 

7 

15 

6 

21-23  1ST 

24 

19 

9 

5 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

18 

7 

ALL  HOURS 

27 

21 

11 

4 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

7 

19 

8 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  GT  25 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

KIS. 

JUN 

(INCLUDING 
JUL  AUG 

OJSTS) : 
SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

3 

3 

2 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

3 

1 

03-05  1ST 

3 

2 

2 

1 

ff 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

06-08  1ST 

3 

1 

1 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

09-11  LST 

5 

2 

3 

4 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

3 

2 

12-14  1ST 

7 

4 

7 

8 

2 

1 

1 

# 

1 

2 

4 

5 

4 

15-17  1ST 

6 

4 

8 

7 

2 

1 

# 

# 

1 

2 

3 

3 

3 

18-20  1ST 

4 

2 

4 

3 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

3 

1 

21-23  1ST 

4 

3 

2 

2 

1 

# 

0 

# 

# 

1 

3 

1 

ALL  HOURS 

4 

2 

4 

4 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

3 

2 

318 


(GREATER  PITTSBURGH  lAP,  PA) 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  0.0  LT  0.5,  MI  =  STATUTE  MIIES 

=  BASED  Cm.Y  C»I  AVAIIABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONTH/YR 


SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  FEB  80,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FRC»^  10-26  YRS. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  LT  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

15 

12 

10 

7 

S 

7 

8 

10 

8 

9 

10 

15 

10 

03-05  1ST 

17 

14 

11 

9 

14 

15 

14 

19 

14 

13 

10 

15 

14 

06-08  1ST 

18 

16 

16 

11 

17 

18 

26 

34 

25 

18 

15 

15 

19 

09-11  1ST 

23 

19 

14 

8 

10 

7 

11 

16 

14 

14 

15 

19 

14 

12-14  1ST 

19 

15 

9 

6 

6 

3 

5 

5 

4 

7 

11 

16 

9 

15-17  1ST 

17 

14 

8 

6 

5 

3 

3 

4 

3 

5 

9 

16 

8 

18-20  1ST 

13 

14 

6 

5 

6 

3 

4 

4 

2 

5 

7 

13 

7 

21-23  1ST 

14 

12 

7 

6 

6 

4 

4 

5 

4 

6 

8 

14 

7 

ALL  HOURS 

17 

15 

10 

7 

9 

7 

9 

12 

9 

10 

11 

15 

11 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

500/1 

MAR 

.5  MI 
APR 

« 

♦ 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

9 

8 

6 

4 

5 

4 

5 

6 

4 

7 

7 

10 

6 

03-05  LST 

11 

10 

7 

6 

8 

9 

9 

11 

10 

9 

7 

10 

9 

06-08  1ST 

10 

10 

9 

7 

10 

10 

15 

23 

18 

13 

10 

10 

12 

09-11  1ST 

13 

10 

7 

4 

5 

3 

5 

9 

8 

8 

10 

11 

8 

12-14  1ST 

12 

8 

5 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

4 

6 

10 

5 

15-17  1ST 

9 

8 

4 

2 

3 

1 

2 

2 

1 

3 

5 

10 

4 

18-20  1ST 

7 

8 

4 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

3 

4 

9 

4 

21-23  1ST 

8 

7 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

4 

5 

9 

4 

ALL  HOURS 

10 

9 

6 

4 

5 

4 

5 

7 

6 

6 

7 

10 

7 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

300/1  MI: 
MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEX: 

ANN 

00-02  LST 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

2 

4 

4 

6 

4 

03-05  1ST 

6 

7 

5 

4 

4 

5 

5 

7 

6 

6 

5 

6 

5 

06-08  1ST 

7 

7 

6 

4 

6 

5 

8 

15 

12 

8 

6 

6 

7 

09-11  1ST 

8 

6 

4 

2 

3 

1 

2 

4 

4 

5 

6 

6 

4 

12-14  1ST 

8 

6 

3 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

3 

6 

3 

15-17  1ST 

6 

5 

3 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

3 

6 

2 

18-20  1ST 

5 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

6 

2 

21-23  1ST 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

6 

2 

ALL  HOURS 

6 

6 

4 

2 

2 

2 

3 

4 

3 

4 

4 

6 

4 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

100/. 

MAR 

25  MI 
APR 

• 

• 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

03-05  1ST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

06-08  1ST 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

09-11  1ST 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12-14  1ST 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

# 

15-17  LST 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

1 

# 

18-20  LST 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

ft 

# 

# 

1 

1 

# 

21-23  1ST 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

ft 

# 

1 

1 

1 

# 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

# 

if 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

319 


A  U  S 
(LIMITED) 
CLIMATIC  BRIEF 

OCT  92 

STATION  NAME:  MUIR  AAF/INOIANTOUN  GAP  PA 
LATITUOE/LONGITUDE:  40  26  N  076  34  U 

HOURLY  OBS  POR:  JUL  82  -  JUN  92 

SUMMARY  OF  DAY  POR:  AUG  78- JUL  92  (PART  TIME) 

HOURS  SUMMARIZED:  0000,  0700  -  2300  LST 

LST  TO  UTC:  *05 

FIELD  ELEV:  488  FT 

STATION  MSC:  725144 

CALL  SIGN:  KMUI 

SUPERSEDES:  OCT  89 

{  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

TOR 

a  EXTRH  MAX  TEMP  (F) 

74 

77 

88 

92 

98 

103 

107 

106 

103 

96 

82 

72 

107 

58 

8  MEAN  MAX  TEMP  (F) 

38 

40 

50 

62 

73 

81 

87 

84 

76 

64 

53 

41 

62 

SB 

a  MEAN  TEMP  (F) 

30 

32 

40 

51 

62 

70 

76 

73 

65 

54 

43 

33 

52 

58 

a  MEAN  MIN  TEMP  (F) 

22 

22 

29 

j9 

50 

59 

64 

61 

54 

43 

33 

24 

42 

58 

a  EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

-23 

-12 

-2 

19 

29 

38 

46 

42 

28 

21 

8 

-11 

-23 

58 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

0 

1 

2 

5 

11 

6 

1 

0 

0 

0 

26 

12 

D/U  TEMP  GE  80  (F) 

0 

0 

1 

2 

9 

18 

26 

24 

9 

1 

0 

0 

90 

12 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

25 

19 

11 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

19 

82 

12 

D/U  TEMP  LT  10  (F) 

3 

1 

« 

0 

0 

0 

C 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

12 

HEATING  DEGREE  DAYS 

« 

« 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

« 

* 

*  1 

1  COOLING  DEGREE  DAYS 

* 

* 

• 

* 

« 

* 

• 

• 

* 

* 

• 

* 

• 

*  1 

MEAN  DEWPOINT 

TEMP  (F) 

22 

25 

31 

40 

51 

59 

64 

64 

57 

46 

35 

26 

44 

10 

MEAN  WET  BULB 

TEMP  (F) 

28 

31 

38 

47 

57 

64 

69 

68 

61 

51 

41 

32 

50 

10 

99.9SX  UCPA  (FT) 

1250 

1200 

1250 

1150 

1000 

900 

800 

800 

850 

950 

1050 

1100 

1050 

10 

MEAN  REL  HUH  07  LST(Z) 

75.1 

74.0 

72.5 

72.1 

75.7 

75.2 

77.1 

82.6 

84.0 

81.7 

78.2 

75.0 

77.6 

10  1 

MEAN  REL  HUH  13  LST(X) 

64.7 

62.8 

59.8 

58.1 

58.3 

54.2 

56.0 

61.2 

61.5 

60.0 

61.6 

66.2 

60.3 

10  1 

a  MAX  24HR  PRECiP  (IN) 

2.88 

2.16 

2.14 

3.25 

3.12 

7. 16 

4.00 

5.72 

5.00 

3.87 

5.11 

2.84 

5.72 

SB 

8  MAX  PRECIP  (IN) 

9.93 

7.40 

6.67 

10.73 

11.01 

16.16 

10.19 

12.44 

14.97 

9.87 

7.20 

7.57 

57.95 

58 

8  MEAN  PRECIP  (IN) 

3.04 

2.85 

3.36 

3.94 

4.26 

4.09 

3.98 

3.80 

3.64 

3.16 

3.65 

3.23 

42.64 

58 

a  MIN  PRECIP  (IN) 

.43 

.53 

1.02 

.45 

.51 

.07 

.78 

.93 

.65 

.04 

.79 

.23 

28.98 

42 

!  0/U  PRECIP  GE 

.01  (IN) 

12 

10 

11 

13 

13 

11 

12 

11 

9 

10 

11 

11 

134 

15 

O/U  PRECIP  GT 

.50  (IN) 

2 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

34 

15 

a  MAX  24HR  SNFL 

(IN) 

14.0 

24.0 

io.5 

8.5 

« 

0 

0 

0 

0 

1.2 

10.0 

10.2 

24.0 

58 

8  MAX  SNFL  (IN) 

34.0 

30.2 

22.6 

10.7 

# 

0 

0 

0 

0 

1.2 

15.4 

28.3 

81.7 

58 

a  MEAN  SNFL  (IN) 

8.2 

8.2 

4.9 

.8 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1.6 

4.9 

28.6 

58 

D/U  SNFL  GE 

1  (IN) 

6 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

16 

15 

D/U  SNFL  GE  1 

5  (IN) 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

7 

15 

1  a  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

14 

24 

10 

8 

* 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

24 

58  1 

PRVLNG  UNO  DIR  (DEG) 

S26-28 

S29-31 

329-31 

$29-31 

$29-31 

$29-31 

$29-31 

$29-31 

$26-28 

$26-28 

$26-28 

$26-28 

$29-3* 

10 

HEAR  UNO  SPO  (KTS) 

5 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

3 

3 

4 

5 

5 

5 

10 

a  MAX  UNO  SPO  (KTS) 

48 

45 

50 

38 

43 

53 

40 

48 

48 

41 

62 

47 

62 

17 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

65.1 

66.0 

62.2 

64.6 

65.7 

59.8 

59.2 

57.4 

56.9 

54.5 

66.0 

70.0 

62.1 

10 

a  D/U  THUNDERSTORMS 

« 

1 

1 

2 

5 

6 

7 

5 

3 

1 

1 

« 

32 

42 

[  O/U  FOG  (VSBY 

LT  7  MI) 

11 

10 

10 

10 

13 

12 

15 

17 

16 

13 

11 

11 

149 

15 

LCGENO:  ANN  « 
D/U  « 
A  > 
*•  , 

*  X 

ANNUAL 

MEAN  NUMBER  OF  OATS  WITH 

BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
INSTANTANEOUS  PEAK  UINOS 

DATA  NOT  AVAILABLE 

POR/YOR  C  PERIOO/YEARS  OF  RECORD 

UCPA  «  UORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

#  >  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  •  PERCENTAGE  OF  CALM  UINOS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
UIND  DIRECTION 

320 


PERCENT  OCCURRENCE  FREOUENCT  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JU- 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

LST 

nnm 

00  -  02 

7.8 

16.7 

8.9 

14.3 

■■ 

* 

• 

* 

* 

18.5 

21.2 

17.7 

8.3 

10 

03  -  05 

* 

* 

* 

* 

Hi 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

10 

CIG 

06  -  08 

21.0 

25.3 

EM 

23.1 

Wiwm 

23.1 

28.2 

32.5 

35.2 

31.4 

24.8 

20.3 

26.7 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

19.8 

24.9 

21.5 

14.5 

18.7 

21.0 

24.5 

22.6 

23.3 

21.0 

21.4 

10 

AND/OR 

12  •  14 

19.2 

22.6 

20.0 

19.2 

Kil 

10.0 

11.3 

10.2 

16.2 

15.9 

21.2 

19.7 

16.7 

10 

VSBY 

15  •  17 

16.4 

22.0 

17.7 

15.1 

14.6 

8.5 

9.8 

7.9 

12.9 

14.2 

18.4 

20.9 

14.9 

10 

LT  3  MI 

18  •  20 

13.0 

19.5 

17.2 

15.3 

14.2 

9.3 

10.6 

11.2 

12.5 

12.6 

18.8 

22.0 

14.7 

10 

21  -  23 

9.9 

18.4 

15.2 

13.0 

14.2 

10.7 

13.4 

13.0 

16.4 

13.6 

19.1 

17.3 

14.5 

10 

ALL 

16.6 

22  1 

19.3 

18.0 

18.3 

12.6 

15.3 

15.8 

19.7 

18.4 

20.8 

20.3 

10 

00  -  02 

5.6 

13.3 

7.9 

9.1 

* 

• 

* 

* 

* 

12.5 

18.7 

14.5 

6.5 

10 

03  -  05 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

tk 

* 

10 

CIG 

06  •  08 

16.5 

20.8 

20.6 

16.3 

24.0 

25.5 

28.6 

30.7 

27.1 

20.5 

15.7 

22.3 

10 

LT  1500  FT 

(!9  •  11 

16.5 

20.4 

18.0 

13.2 

15.9 

10.7 

14.4 

15.1 

17.0 

17.5 

18.5 

14.9 

16.0 

10 

AND/OR 

12  -  14 

15.6 

17.5 

14.3 

10.4 

10.3 

5.4 

6.7 

6.1 

8.1 

9.8 

13.7 

15.6 

11.1 

10 

VSBY 

15  -  17 

13.7 

15.3 

13.8 

9.6 

9.2 

5.5 

6.4 

ma 

9.1 

12.4 

15.6 

10.2 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

ma 

15.1 

10.8 

8.8 

11.1 

6.4 

8.9 

9.2 

10.8 

17.7 

10.4 

10 

21  -  23 

ma 

14.2 

9.7 

6.5 

10.7 

7.1 

12.2 

10.7 

12.4 

10.7 

11.9 

11.1 

10.4 

10 

ALL 

13.4 

17.1 

14.3 

10.8 

13.4 

9.1 

12.0 

12.3 

13.2 

13.7 

14.5 

15.2 

13.2 

10 

00  ■  02 

4.4 

11.1 

5.9 

6.1 

* 

* 

* 

* 

* 

6.2 

13.7 

11.3 

4.9 

10 

03  -  05 

* 

« 

« 

« 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

• 

* 

10 

CIG 

06  -  08 

13.5 

16.3 

17.4 

13.1 

16.9 

11.7 

16.5 

18.5 

20.8 

20.6 

15.5 

11.9 

16.1 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

13.4 

15.6 

14.0 

9.8 

7.8 

7.6 

6.8 

■no 

11.5 

13.6 

12.4 

10.8 

10 

AND/OR 

12  -  14 

10.6 

13.4 

9.6 

6.4 

5.2 

3.9 

2.4 

mu 

9.9 

12.3 

7.1 

10 

VSBY 

15  -  17 

9.8 

11.5 

7.3 

5.7 

4.5 

4.4 

1.5 

2.0 

mu 

8.5 

11.1 

6.1 

10 

LT  2  MI 

18  ■  20 

8.0 

11.2 

5.7 

6.4 

5.9 

4.5 

3.9 

2.8 

3.4 

8.8 

12.9 

6.5 

ID 

21  -  23 

6.4 

11.3 

5.1 

4.5 

4.9 

4.4 

5.1 

2.7 

7.6 

8.8 

8.8 

6.4 

10 

ALL 

10.3 

13.1 

9.5 

7.5 

7.4 

5.7 

6.3 

5.8 

7.5 

8.8 

10.7 

11.8 

8.6 

10 

00  •  02 

1.1 

i.i 

.0 

.0 

* 

* 

* 

* 

* 

1.2 

3.2 

1.1 

10 

03  -  05 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

Ml 

• 

• 

• 

10 

CIG 

06  •  08 

3.0 

4.9 

2.1 

2.1 

.9 

.6 

1.8 

.7 

5.6 

BEI 

4.7 

3.1 

3.0 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

2.2 

1.9 

.2 

.7 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

1.2 

3.0 

2.6 

1.0 

10 

AND/OR 

12  -  14 

2.0 

1.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.5 

10 

VSBY 

15  -  17 

1.3 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.4 

10 

LT  1/2  Ml 

18  -  20 

1.1 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.4 

1.5 

.3 

10 

21  -  23 

1.4 

.7 

.0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.2 

.7 

1.0 

1.4 

2.6 

.7 

10 

ALL 

1.8 

1.8 

.3 

.4 

.2 

.1 

.3 

.2 

1.0 

1.4 

1.3 

2.0 

•9 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OeSERVEO  FOR  THE  PERIOD 

1900 

19M: 

HR/TS 

JAN  FEB 

MAR 

APR  MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANN 

60NH 

0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/0 

0/0 

0/6 

0/2 

0/0 

0/0  0/0 

0/8 

120NM 

0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/1 

0/2 

0/8 

1/6 

1/0 

0/0  0/0 

2/17 

240NM 

0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/5 

2/4 

9/12 

10/10 

1/0 

0/1  0/0 

22/32 

REMARKS  :  a  SUMMARY  OF  DAY  DATA  (SOO)  WERE  SUPPLEMENTED  FROM  THE  FOLIOUING  SOURCES: 

1.  CLIMATOGRAPHY  OF  THE  UNITED  STATES  <20-36,DEC  89)  FOR  LEBANON  PA,  SOD  POR  JAN  31-DEC  68. 

2.  SOD  DATA  FOR  HARRISBURG  PA,  POR  JAN  48,  SOO  POR  30»  YRS. 

3.  LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA  (MAR  88)  FOR  HARRISBURG  PA,  SOO  POR  30+  YRS.  *•*****•••*•**•««••*••••••*•*. 

*  NIGHTTIME  OBSERVATIONS  ARE  * 

NOTE:  JAN  EXTRH  MIN  TEMP  RECORDED  14  JAN  1912  (LEBANON  PA).  *  EXTREMELY  LIMITED  IN  COUNT  * 

AUG  EXTRM  MAX  TEMP  RECORDED  14  AUG  1918  (LEBANON  PA).  »*»***»*»»*.*»»««»»*»«.*.»»»»♦ 


OPERATIONAL  CLTMATIC  DATA  SUMMARY 


STATiai:  WILLOW  GROVE  ARE,  PA 

LOCATION:  4012N  7509W 

PREPARED  BY;  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATION  #;  724086  ICAO:  NXX 

ELEVATION  (FEET)  :  361  LST  =  GMT-S 

PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


SaJRCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

(  F) 

EXTREME  MAX 

1 

67 

76 

84 

94 

95 

98 

101 

99 

95 

84 

80 

74 

101 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

38 

41 

52 

62 

72 

81 

84 

82 

76 

64 

55 

43 

63 

MEAN 

1 

30 

33 

42 

52 

62 

71 

75 

74 

66 

55 

46 

35 

53 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

23 

25 

33 

42 

52 

61 

66 

65 

57 

46 

38 

28 

45 

EXTREME  MIN 

1 

-8 

-7 

5 

9 

29 

40 

49 

43 

38 

26 

13 

-1 

-8 

#  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

# 

1 

3 

7 

4 

1 

0 

0 

0 

17 

#  CAYS  LE  32 

1 

24 

21 

13 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

20 

93 

#  DAYS  IE  0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

2 

2.  PRECIPITATTON  i 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

13.7 

6.8 

8.4 

9.7 

9.5 

8.8 

13.8 

14.0 

9.2 

7.0 

10.8 

8.4 

69.0 

MEAN 

2 

3.4 

2.8 

4.1 

3.9 

4.7 

3.6 

4.5 

4.4 

3.8 

3.2 

3.8 

3.7 

45.9 

MINIMUM 

2 

0.6 

0.6 

1.6 

0.7 

1.4 

0.7 

1.0 

1.1 

1.4 

0.5 

0.5 

0.3 

30.6 

MAX  24  HR 

2 

3.1 

1.9 

2.4 

2.3 

2.8 

5.6 

3.7 

4.2 

3.2 

5.2 

4.1 

3.0 

5.6 

#  DAYS  W/PRECIP 

1 

15 

13 

15 

15 

16 

14 

12 

13 

11 

12 

13 

14 

163 

#  DAYS  GE  0.5 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

30 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

2 

8 

7 

4 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

24 

MAXIMUM 

2 

23 

28 

20 

7 

# 

# 

0 

0 

0 

2 

8 

30 

61 

MAX  24  HR 

2 

16 

16 

11 

5 

# 

# 

0 

0 

0 

2 

8 

12 

16 

#  CAYS  W/SNOW 

1 

9 

7 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

6 

30 

#  DAYS  GE  1.5 

2 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

6 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  HG)  /  DEWPOINT  ( 

F) 

RH  (  6  1ST) 

1 

70 

70 

69 

71 

77 

79 

83 

86 

85 

81 

75 

71 

76 

RH  (15  1ST) 

1 

59 

54 

50 

46 

50 

50 

51 

54 

54 

53 

54 

57 

53 

VAPOR  PRESS 

1 

.13 

.13 

.18 

.24 

.37 

.50 

.60 

.61 

.48 

.32 

.23 

.15 

.33 

DEWPOINT 

1 

20 

21 

28 

36 

48 

57 

63 

63 

56 

44 

35 

24 

41 

5.  SURFACE  WINDS  16  PT/KTS  /  99.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVIG  DRCIN 

1 

W 

$WNW  $NW 

$w 

$w 

$W 

$w 

$w 

$w 

$w 

$w 

$WNW  $W 

MEAN  SPEED 

(PVIJ3  DRCIN) 

1 

7 

7 

9 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

7 

6 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS) 

1 

6 

6 

7 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

MAX  PEAK  GUST 

1 

55 

44 

45 

45 

40 

47 

49 

49 

52 

40 

44 

42 

55 

PRESSURE  AIT 

**** 

**** 

**** 

'kieic'k  ★★★★ 

**** 

**** 

**** 

**** 

**** 

6.  MEAN  dJDUD  OOVER  (81HS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNHD) 

CLD  OCWER 

1 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

DAYS  TSTMS 

1 

# 

# 

1 

3 

5 

7 

8 

7 

3 

1 

1 

# 

36 

DAYS  FOG  LT  7 

1 

14 

13 

13 

12 

17 

17 

21 

23 

20 

18 

14 

14 

195 

DAYS  BNBD  LT  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

322 


(WILLOW  GROVE  ARE,  PA) 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LT  0.5  DAY,  OR  0,05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CAIM  GT  PVDGN  DRCIN 
=  BASED  ONLY  OI  AVAIIABIE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MOMIH/YR 


SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSEVATICNS. 

2.  SUMMARY  OF  METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS,  SURFACE,  OCT  89,  IHRITY-IWO 
YEAR  PERIOD  OF  RECORD. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  LT  3000/3  STATOTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

25 

25 

24 

23 

28 

28 

30 

33 

29 

25 

26 

26 

27 

03-05  IBT 

27 

26 

26 

26 

36 

37 

41 

45 

37 

30 

29 

28 

32 

06-08  LST 

29 

28 

29 

28 

35 

34 

38 

46 

43 

34 

32 

29 

34 

09-11  1ST 

29 

27 

27 

27 

31 

28 

28 

32 

31 

28 

30 

28 

29 

12-14  1ST 

_  ) 

27 

29 

26 

32 

28 

27 

27 

30 

26 

28 

27 

28 

15-17  1ST 

28 

25 

26 

24 

27 

24 

20 

24 

24 

21 

25 

25 

24 

18-20  1ST 

26 

25 

23 

21 

25 

20 

20 

24 

21 

18 

22 

24 

22 

21-23  1ST 

25 

25 

23 

20 

25 

23 

22 

26 

23 

21 

23 

23 

23 

ALL  HOURS 

27 

26 

26 

24 

30 

28 

28 

32 

30 

25 

27 

26 

28 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

LT  1500/3 

MI  (SOURCE  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

18 

19 

17 

18 

23 

24 

25 

29 

24 

21 

20 

18 

21 

03-05  1ST 

20 

21 

18 

20 

31 

32 

37 

40 

32 

26 

23 

19 

27 

06-08  LST 

21 

23 

23 

21 

31 

31 

36 

43 

39 

29 

25 

21 

29 

09-11  1ST 

22 

20 

19 

L, 

22 

19 

21 

24 

23 

20 

21 

20 

21 

12-14  1ST 

19 

18 

18 

15 

17 

16 

13 

16 

15 

13 

16 

18 

16 

15-17  IBT 

18 

16 

16 

13 

16 

13 

11 

16 

12 

12 

15 

17 

14 

18-20  LST 

18 

18 

15 

14 

16 

13 

14 

19 

14 

12 

14 

17 

15 

21-23  1ST 

18 

19 

16 

15 

18 

18 

18 

21 

17 

16 

16 

17 

18 

ALL  HOURS 

20 

19 

18 

17 

22 

21 

22 

26 

22 

19 

19 

19 

20 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

LT  1000/2 

MI  (SOUI«3:  NO. 

1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

15 

16 

13 

14 

18 

16 

15 

16 

16 

15 

15 

14 

15 

03-05  1ST 

16 

17 

14 

15 

24 

23 

25 

28 

23 

18 

18 

15 

20 

06-08  1ST 

17 

18 

17 

17 

24 

21 

24 

29 

27 

22 

19 

17 

21 

09-11  1ST 

17 

15 

13 

13 

15 

11 

10 

11 

14 

13 

14 

15 

14 

12-14  1ST 

16 

14 

14 

10 

11 

8 

5 

5 

7 

7 

10 

13 

10 

15-17  1ST 

15 

13 

13 

9 

10 

6 

5 

5 

6 

7 

10 

14 

9 

18-20  1ST 

16 

14 

13 

11 

11 

7 

6 

8 

9 

8 

11 

14 

10 

21-23  1ST 

15 

15 

12 

12 

13 

11 

9 

10 

11 

11 

12 

13 

12 

ALL  HOURS 

16 

15 

14 

12 

16 

13 

12 

14 

14 

13 

14 

14 

14 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  LT 

200/0. 

,5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

5 

7 

5 

4 

5 

3 

2 

3 

2 

5 

5 

6 

4 

03-05  1ST 

5 

7 

5 

5 

8 

6 

6 

5 

6 

7 

6 

6 

6 

06-08  1ST 

5 

7 

5 

4 

7 

5 

3 

4 

6 

7 

6 

5 

5 

09-11  1ST 

5 

5 

4 

2 

1 

# 

# 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

12-14  1ST 

5 

3 

2 

1 

Jt 

IT 

# 

0 

# 

# 

1 

2 

3 

2 

15-17  1ST 

4 

4 

3 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

4 

2 

18-20  1ST 

5 

5 

4 

3 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

2 

4 

2 

21-23  1ST 

5 

6 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

5 

3 

ALL  HOURS 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

3 
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OPEI^TIONAL  CLTMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  WILLOW  GROVE  ARE,  PA 

LOCATION:  4012N  7509W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATION  #:  724086  ICAO:  NXX 

ELEVATION  (FEET)  :  361  1ST  =  (3CT-5 

PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

0 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

1 

03-05  1ST 

0 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

a 

# 

# 

06-08  1ST 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

0 

# 

# 

0 

# 

09-11  1ST 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

1 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

12-14  1ST 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

15-17  LST 

# 

0 

# 

0 

2 

3 

4 

3 

1 

# 

# 

* 

1 

18-20  1ST 

# 

# 

# 

2 

2 

4 

4 

5 

1 

# 

* 

2 

21-23  1ST 

# 

# 

1 

1 

2 

4 

3 

3 

2 

1 

# 

8 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

# 

# 

1 

2.  %  FREQ  RAIN 

AND/OR  CRIZZLE 
JAN  FEB  MAR 

• 

• 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

8 

10 

12 

12 

7 

6 

6 

8 

10 

12 

9 

9 

03-05  1ST 

8 

9 

11 

12 

13 

7 

6 

6 

9 

9 

11 

9 

9 

06-08  1ST 

8 

9 

11 

13 

13 

9 

6 

6 

8 

8 

10 

9 

9 

09-11  LST 

8 

8 

11 

12 

12 

7 

6 

5 

7 

9 

10 

9 

9 

12-14  LST 

9 

10 

12 

12 

12 

6 

5 

6 

6 

8 

8 

10 

9 

15-17  1ST 

8 

9 

11 

12 

14 

7 

7 

7 

7 

8 

9 

10 

9 

18-20  1ST 

8 

8 

11 

13 

14 

9 

6 

8 

9 

9 

11 

10 

10 

21-23  LST 

8 

8 

11 

14 

13 

9 

7 

7 

9 

9 

10 

8 

9 

ALL  HOURS 

8 

9 

11 

12 

13 

8 

6 

6 

8 

9 

10 

9 

9 

3.  %  FREQ  SNOW 

AND/OR  ICE  PELLETS; 
JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

-0-02  LST 

6 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

2 

.-05  LST 

7 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

3 

2 

06-08  LST 

6 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

09-11  LST 

7 

6 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

12-14  LST 

8 

5 

3 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

3 

2 

15-17  LST 

6 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

3 

1 

18-20  1ST 

6 

6 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

21-23  LST 

6 

7 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

2 

All.  HOURS 

7 

6 

3 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

3 

2 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  GT  25 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

KTS. 

JUN 

(INCLUDING 
JUL  AUG 

GUSTS)  : 
SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

03-05  LST 

2 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

K 

1 

2 

1 

06-08  LST 

2 

2 

2 

2 

# 

# 

# 

0 

# 

1 

1 

1 

09-11  LST 

3 

3 

5 

4 

1 

# 

# 

0 

1 

2 

2 

3 

12-14  LST 

5 

5 

7 

5 

2 

1 

# 

# 

1 

2 

2 

4 

3 

15-17  1ST 

3 

3 

6 

4 

2 

1 

# 

# 

1 

1 

3 

2 

18-20  1ST 

2 

1 

3 

2 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

21-23  1ST 

2 

1 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

4 

3 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

324 


(mum  GROVE  ARE,  PA) 

REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  0.0  LT  0.5,  MI  =  STATinE  MILES 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  IT  12  MONIH/YR 

SOORCE(S)  :  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

2.  SUMMARY  OF  METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS,  SURFACE,  OCT  89,  IHIRTY^WO 
YEAR  PERIOD  OF  RECORD. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  LT  800/2  ML: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

(XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

15 

12 

12 

17 

15 

14 

15 

15 

14 

13 

13 

14 

03-05  LST 

14 

16 

13 

14 

22 

23 

25 

26 

22 

18 

16 

14 

19 

06-08  LST 

15 

17 

16 

15 

22 

19 

23 

27 

25 

21 

17 

15 

19 

09-11  1ST 

15 

14 

13 

11 

13 

10 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

12 

12-14  1ST 

14 

13 

11 

8 

8 

6 

4 

4 

4 

6 

9 

12 

8 

15-17  LST 

14 

11 

11 

7 

8 

5 

4 

4 

5 

6 

9 

12 

8 

18-20  LST 

14 

13 

11 

9 

10 

6 

6 

6 

8 

7 

9 

12 

9 

21-23  LST 

13 

14 

11 

10 

11 

10 

8 

9 

9 

9 

11 

12 

11 

ALL  HOURS 

14 

14 

12 

11 

14 

12 

11 

13 

12 

11 

12 

13 

13 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

500/1.5  MI 
MAR  APR 

• 

• 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

12 

10 

9 

12 

12 

8 

10 

11 

10 

10 

10 

10 

03-05  LST 

11 

12 

10 

11 

17 

17 

16 

18 

17 

14 

12 

11 

14 

06-08  LST 

12 

13 

12 

11 

17 

14 

15 

17 

18 

16 

13 

12 

14 

09-11  LST 

12 

12 

10 

7 

9 

6 

4 

4 

6 

8 

9 

10 

8 

12-14  1ST 

11 

10 

8 

5 

6 

3 

2 

2 

2 

4 

7 

10 

6 

15-17  1ST 

10 

8 

8 

5 

5 

3 

2 

2 

4 

4 

6 

10 

6 

18-20  LST 

11 

10 

8 

7 

6 

4 

3 

3 

5 

5 

6 

10 

7 

21-23  LST 

11 

11 

9 

8 

8 

7 

5 

6 

6 

7 

8 

10 

8 

ALL  HOURS 

11 

11 

10 

8 

10 

8 

7 

8 

9 

9 

9 

10 

9 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

300/1  Mt; 
MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

8 

9 

7 

6 

8 

8 

5 

7 

7 

8 

7 

9 

7 

03-05  1ST 

9 

10 

8 

8 

13 

12 

11 

13 

12 

11 

9 

8 

10 

06-08  LST 

9 

10 

9 

7 

12 

10 

9 

11 

12 

13 

9 

8 

10 

09-11  1ST 

10 

8 

6 

4 

4 

3 

2 

2 

3 

5 

6 

7 

5 

12-14  1ST 

8 

7 

5 

3 

2 

1 

0 

1 

1 

2 

4 

6 

3 

15-17  1ST 

7 

7 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

7 

3 

18-20  1ST 

9 

8 

6 

5 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

5 

7 

5 

21-23  1ST 

8 

9 

6 

6 

5 

3 

3 

3 

4 

5 

6 

8 

5 

ALL  HOURS 

9 

9 

6 

5 

6 

5 

4 

5 

5 

6 

6 

8 

6 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 

JAN  FEB 

100/. 

MAR 

25  MI 
APR 

• 

• 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Ara4 

00-02  1ST 

3 

5 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

4 

3 

03-05  LST 

3 

6 

3 

3 

5 

4 

3 

3 

3 

5 

4 

3 

4 

06-08  1ST 

3 

4 

3 

2 

4 

3 

1 

2 

4 

5 

4 

4 

3 

09-11  LST 

2 

3 

2 

# 

1 

0 

# 

# 

# 

1 

2 

2 

1 

12-14  1ST 

3 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

15-17  1ST 

2 

2 

1 

# 

u 

TT 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

2 

1 

18-20  LST 

3 

3 

2 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

21-23  LST 

2 

3 

2 

1 

1 

0 

1 

# 

1 

2 

2 

3 

2 

ALL  HOURS 

3 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

10 


A  U  S  1  STATION  NWE;  HCENTIRE  ANGB  SC  rlELD  EwEV:  252  FT 

I  LATITUDE/LQNSITUDE:  33  55  N  iJfla  43  U  STATION  KSC:  7231^5 

CLIMATIC  BRIEF  1  HOURLY  DBS  POR;  JAN  7B  -  DEC  88  MLL  SIGN:  KKMT 

(LIMITED)  I  SUMMARY  OF  DAY  POR:  OCT  62  -  DEC  74  (RILL  TIME),  JAN  75  -  DEC  88  (FAST  TIME) 

1  HOURS  SUMMARIZED:  00-23  LST  (FEB  5S  -  DEC  74),  06  -  23  LST  (JAN  75  -  DEC  38)  SIPERCEDES;  APR  82 
OCT  89  I  LST  TO  UTC;  +05 


1  MONTH 

i  JAN  1 

FEB  i 

MAR  I 

APR  1 

MAY  i 

JUN  1 

JUL  : 

AUG  1 

SEP  ' 

OCT  ! 

NOV  ! 

DEC  1 

ANN  1 

VOR 

1  C<  EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

1  84  1 

81  1 

89  1 

94  1 

95  1 

102  1 

106  ! 

105  1 

98  ! 

97  I 

84  ! 

81  1 

106  1 

47 

1  l£AN  MAX  TEMP  (F) 

1  53.11 

56.6i 

66.  li 

74.41 

80.61 

86.41 

89.11 

87.81 

82.61 

74.41 

65.9) 

57.41 

72.9) 

26 

1  KEAN  TEIP  (F) 

i  44.0) 

46.81 

55.81 

63.81 

70.71 

77.2! 

80.51 

79.31 

74.1! 

63.91 

55.41 

47.7) 

63.3! 

26 

1  MEAN  MIN  TEMP  (F) 

1  34.41 

36.51 

45.01 

52.81 

60.41 

67.51 

71.41 

70.41 

64.8! 

52.9! 

44.41 

37.51 

53.21 

26 

1  9  EXTRM  KIN  TEMP  (F) 

1  3  ! 

12  1 

13  1 

29  1 

29  ! 

49  1 

57  = 

53  1 

37  1 

28  1 

19  1 

8  1 

3  1 

47 

1  D/U  TE)«>  6E  100  (F) 

1  0  1 

0  1 

0  I 

0  1 

0  1 

1  i 

!  1 

1  ! 

0  ! 

0  ! 

0  ’ 

0  ! 

3  ) 

26 

I  9  D/U  TEMP  6E  90  (F) 

1  0  1 

0  1 

«  1 

1  1 

4  1 

12  1 

16  1 

14  1 

6  1 

1  ) 

0  ! 

0  1 

54  : 

47 

1  D/U  TEMP  LT  33  (F) 

1  14  i 

10  1 

3  1 

t  t 

4  4 

0  1 

0  ; 

0  I 

0  1 

0  1 

1  1 

4  1 

11  ! 

44  ! 

26 

1  D/U  TEMP  LT  20  (F) 

1  2  1 

1  1 

*  i 

0  1 

0  ! 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1 

0  ) 

8  ! 

1  1 

4  ; 

26 

1  9  KEATING  DEGREE  DAYS 

)  588  1 

451  1 

304  1 

98  1 

13  1 

«  ! 

1 

«  1 

6  ! 

89  1 

285  1 

527  I 

2361  1 

47 

1  9  COOLING  DEGREE  DAYS 

1  2  1 

3  1 

22  1 

90  1 

245  1 

410  1 

498  1 

467  ! 

3^  1 

91  ! 

18  ! 

4  1 

2155  1 

47 

1  MEAN  DEUPOINT  TEMP  (F) 

1  27.6  1 

32.4  ! 

39.4  i 

45.1  i 

56.3  1 

64.2  1 

66.6  ! 

66.1  1 

62.3  ! 

51.0  1 

43.2  1 

34.3  1 

49.8  ! 

10 

1  KEAN  UET  BIO  TEMP  (F) 

1  38.1  1 

42.6  1 

49.2  1 

55.2  1 

63.3  1 

69.7  1 

73.2  1 

72.5  ! 

67.4  I 

57.9  1 

51.3  ! 

43.4  ! 

57.3  1 

10 

1  99. 95^  WCPA  (FT) 

1  750  1 

800  1 

900  ! 

800  1 

600  1 

550  1 

450  ! 

450  ! 

550  1 

550  1 

650  1 

650  I 

700  1 

10 

1  MEAN  REL  HUM  07  LSTOO 

1  69.2  ! 

70.8  I 

73.1  ! 

71.3  1 

78.2  1 

79.2  1 

81.3  1 

83.2  1 

81.7  1 

79,0  1 

76.1  ! 

75.2  ! 

77.5  1 

10 

1  KEAN  REL  HUM  13  LSTOO 

1  46.9  1 

47.5  1 

45.4  i 

42.6  1 

47.5  1 

51.5  ! 

53.4  ! 

54.6  1 

53.7  1 

48.5  1 

48.8  1 

47.3  ! 

49.0  1 

10 

1  9  MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

1  2.B4I 

2.761 

4.321 

3.311 

4.901 

4.201 

3.971 

4.911 

4.741 

3.71i 

3. 10) 

2.511 

4.911 

47 

1  MAX  PRECIP  (IN) 

1  8.741 

8.581 

11.611 

6.71! 

10.501 

12.001 

12.50! 

13.211 

8.60! 

8.281 

6.101 

7.361 

66.361 

26 

1  iSAN  PRECIP  (IN) 

1  4.501 

3.961 

4.761 

3.171 

3.39! 

5.09! 

5.54! 

5.13! 

3.581 

2.491 

2.891 

3.991 

50.761 

26 

1  MIN  PRECIP  (IN) 

1  .801 

1.031 

.641 

.43! 

.731 

1.51! 

.33! 

1.99! 

.271 

.011 

.301 

.60' 

37.02) 

tb 

1  D/U  PRECIP  6E  .01  (IN) 

1  11  1 

10  1 

10  1 

8  1 

11  i 

10  1 

12  1 

11  1 

6  1 

6  1 

7  1 

9  1 

113  ! 

26 

1  D/U  PRECIP  GT  .50  (IN) 

!  3  i 

3  ; 

3  i 

2  : 

3  I 

3  ! 

4  I 

2  1 

2  1 

2  1 

2  i 

3  1 

33  I 

26 

1  MAX  24HR  SNFL  (IN) 

1  2.3  1 

10.6  1 

4.0  1 

0  1 

0  1 

0  ! 

0  1 

0  1 

0  I 

0  I 

»  1 

1.7  1 

10.6  1 

26 

1  MAX  SNFL  (IN) 

1  2.6  1 

15.0  1 

4.0  1 

0  ! 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1 

0  ! 

0  1 

«  1 

1.9  1 

16.9  ! 

2b 

i  MEAN  SNFL  (IN) 

1  .3  I 

1.2  1 

.4  i 

0  I 

0  ! 

0  ! 

0  ! 

0  i 

0  i 

0  : 

*  1 

.1  : 

2.2  ! 

26 

1  D/U  SNFL  GE  .1  (IN) 

1  1  1 

1  1 

1  1 

0  1 

0  1 

0  ! 

0  1 

0  1 

0  ! 

0  ! 

0  i 

*  1 

3  1 

26 

1  D/U  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1  1  I 

1  1 

1  ! 

0  1 

0  1 

0  ! 

0  ! 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1 

•  ! 

3  : 

26 

1  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

1  3  1 

12  1 

3  1 

0  1 

0  1 

0  I 

0  1 

0  1 

0  i 

0  1 

0  1 

t  ) 

12  1 

26 

1  MEAN  SFC  UND  DIR  (DEG) 

1  4270  1 

1270  1 

4270  1 

4270  1 

4240  1 

4240  1 

4240  i 

4060  ! 

4060  1 

4030  1 

4060  1 

4240  1 

4240  1 

10 

1  MEAN  UND  5PD  (KTS) 

1  4.6  1 

5.0  1 

5.6  1 

5.7  1 

4.9  1 

4.4  1 

3,9  1 

3.7  1 

3.6  ! 

3.9  1 

4.2  1 

4.1  1 

4.5  ! 

10 

1  MAX  UND  SPD  (KTS) 

1  39  1 

42  1 

58  1 

43  1 

45  1 

41  ! 

56  ! 

42  ! 

39  ! 

32  ! 

39  1 

38  I 

SB  ! 

7 

1  SKY  COVER  GT  1/2  «) 

I  54.0  1 

62.4  1 

54.0  1 

47.1  1 

52.0  1 

51.9  ! 

56.0  1 

50.6  1 

49.0  I 

46.1  1 

51.0  1 

51.9  ! 

52.4  1 

10 

1  D/U  THUNDERSTORMS 

1  1  I 

1  1 

2  1 

3  1 

6  1 

8  ! 

12  ! 

9  ! 

4  ! 

1  1 

1  I 

1  1 

49  1 

26 

1  9  D/U  F(X3  (VSBY  LT  7  MI) 

1  14  1 

12  1 

14  ! 

12  I 

16  1 

17  ! 

IB  1 

21  ! 

20  ! 

16  1 

14  1 

13  1 

187  1 

47 

LEGEND:  ANN  =  ANNUAL 

D/U  »  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  UITH 
(  =  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
•«  >>  INSTANTANEOUS  PEAK  UINDS 
t  s  data  >a]T  AVAILABLE 


m/m  -  PERIOD/YEARS  CF  RECORD 

«CPA  =  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 
•  =  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
(  »  PERCENTAGE  0  CALM  UINDS  GREATER  THAN  OS  EQUAL  TO  KEAN 
WIND  DIRECTION 


I 
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1 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  CEILING  AND  VISIBILITY 

1 

1 

MONTH  1  JAN  1  FEB  1 

MAR  1 

APR 

1  MAY 

1  JUN  1 

JUL  1 

AUG  I 

SEP  1 

OCT  1 

NOV  1 

DEC  ! 

ANN  ! 

YOR 

1 

1  LST  1  1 

1 

1 

1 

1  1 

i 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1  80  -  85  1  4  1 

«  1 

*  1 

» 

1  * 

1  •  1 

«  1 

♦  1 

*  1 

f  1 

♦  1 

t  1 

♦  I 

f 

1 

CIS 

1  06  -  88  1  27. 1  ! 

28.3  1 

22.7  1 

17.6 

1  21.9 

1  25.0  1 

31.6  i 

36.8  1 

32.4  ! 

27.2  ! 

27.7  I 

26.2  1 

27.0  1 

10 

1 

LT  3030  FT 

1  09  -  11  1  25.1  1 

25.5  1 

17.6  1 

13.4 

1  15.5 

1  14.8  1 

13.2  1 

17.2  1 

22.6  1 

21.5  1 

24.6  I 

19.5  1 

19.2  1 

10 

1 

AND/OR 

1  12  -  14  1  21.0  1 

20.5  1 

12.5  1 

8.6 

1  7.1 

1  6.0  1 

6.7  1 

6.5  1 

14.0  1 

13.0  1 

18.8  1 

17.6  1 

12.7  1 

10 

1 

VSBY 

1  15  -  17  1  18.9  1 

16.1  1 

11.1  1 

6.2 

1  2.5 

1  3.7  1 

4.5  1 

4.4  1 

6.9  1 

10.2  1 

12.5  1 

13.8  1 

9.4  1 

10 

1 

LT  3  MI 

1  18  -  20  1  15.7  1 

15.5  1 

11.7  ! 

6.9 

I  5.2 

1  4.7  1 

5.5  1 

5.3  1 

6.5  1 

8.6  1 

11.3  1 

12.4  1 

9.3  i 

10 

1 

1  21  -  23  1  16.4  1 

19.7  1 

10.1  i 

6.0 

1  6.2 

1  7.9  1 

5.5  ! 

7.1  1 

8.3  i 

9.9  1 

13.1  1 

11.6  1 

10.3  1 

10 

1 

1  ALL  1  28.6  1  20.6  1 

13.8  1 

9.9 

1  10.2 

(  18.6  t 

11.5  1 

13.3  1 

16.6  1 

15.4  1 

17.7  1 

16.5  1 

14.6  1 

10 

1 

1  00  -  05  1  »  1 

*  1 

«  1 

* 

1  * 

1  *  i 

*  1 

*  1 

f  1 

«  1 

*  i 

#  I 

•  1 

f 

1 

CI6 

1  06  -  88  1  22.8  1 

25.0  1 

18.6  1  13.6 

18.6 

21.2  1  30.0  1  35.0  1  30.3  1  24.3  1  24.3  1  22.7  1  23.9  1 

10 

1 

1 

LT  1508  R 

1  09  -  11  1  20.6  1  21.4  I 

13.4  i 

8.1 

I  8.0 

1  7.9  1 

9.9  1 

11.6  1 

17.5  1 

17.2  1 

20.2  1 

15.8  I 

14.3  1 

10 

1 

AND/OR 

1  12  -  14  1  16.0  1 

15.1  1 

8.4  1 

4.6 

1  2.8 

1  1.9  1 

3.0  i 

2.9  1 

7.4  1 

8.6  1 

11.6  I 

10.6  1 

7.7  1 

10 

1 

VSBY 

1  15  -  17  1  12.1  1 

12.4  1 

6.9  1 

2.0 

1  1.7 

I  2.5  1 

2.6  1 

2.5  1 

5.2  1 

6.5  1 

8.6  1 

9.5  1 

6.1  1 

10 

1 

LT  3NI 

1  18  -  20  1  18.0  1 

12.2  1 

7.9  1 

4.0 

1  3.6 

1  3.6  1 

3.6  1 

3.6  1 

5.0  1 

6.9  1 

9.6  1 

8.1  1 

6.5  1 

10 

1 

1  21  -  23  1  11.5  1 

16.1  1 

6.2  1 

6.6 

1  5.2 

1  5.1  i 

3.4  1 

3.8  1 

6.2  1 

7.4  1 

10.3  ! 

8.2  1 

7.5  1 

10 

1 

1  ALL  1  15.3  1 

16.6  I 

9.8  i 

6.2 

1  6.7 

1  7.0  1 

9.0  i 

10.2  1 

12.5  1 

11.9  1 

13.5  1 

11.9  1  10.8  1 

10 

1 

1  00  -  05  1  «  1 

«  1 

♦  1 

• 

1  < 

1  «  1 

•  1 

*  ! 

•  1 

«  1 

*  1 

♦  I 

«  1 

4 

1 

CIS 

1  06  >  08  1  17.5  1 

19.3  1 

13.8  t 

6.2 

1  13.4 

1  13.1  1 

16.3  1 

19.6  1 

20.6  ! 

16.1  1 

19.8  1 

17.5  1 

16.4  1 

10 

1 

LT  1008  R 

1  89  -  11  1  15.4  1 

15.9  1 

9.8  1 

4.7 

1  3.7 

1  3.1  1 

5.4  1 

5.3  1 

11.3  1 

11.7  1 

15.2  1 

11.0  1 

9.4  1 

19 

1 

AND/OR 

1  12  -  14  1  11.3  1 

11.2  1 

5.4  1 

3.1 

1  1.7 

1  1.0  1 

.7  1 

1.1  1 

3.2  1 

5.2  1 

6.9  1 

6.0  1 

5.1  1 

10 

1  0 

1 

VSBY 

1  15  -  17  1  9.0  1 

9.8  1 

3.7  1 

1.6 

1  1.5 

1  1.0  1 

1.4  1 

1.3  1 

3.0  1 

4.5  1 

6.7  1 

5.9  1 

4.1  1 

10 

1 

LT  2  MI 

1  18  -  20  1  7.9  1 

6.5  f 

4.7  1 

2.2  1  1.7 

1  1.7  1 

1.7  1 

.8  1 

3.5  1 

4.6  1 

7.4  1 

5.6  1 

4.2  1 

10 

1 

1  21  >  23  1  10.8  1 

13.5  1 

4.6  1 

4.2  1  2.9 

1  2.6  1 

2.1  1 

2.3  1 

4.4  1 

6.0  1 

8.6  1 

7.3  1 

5.6  1 

10 

1 

1  ALL  1  11.7  1 

12.6  1 

6.6  1 

3.6 

1  4.2 

1  3.7  1 

4.7  1 

5.2  1 

7.9  1 

8.3  1 

10.5  1 

6.7  I 

7.2  1 

10 

1 

1  80  -  05  1  *1 

*  1 

•  1 

» 

1  « 

1  »  1 

t  1 

♦  1 

f  1 

«  1 

»  1 

»  1 

*  1 

» 

1 

CIS 

1  06  -  08  1  4.6  1 

6.8  1 

2.9  1 

1.4 

1  1.7 

1  .8  1 

1.7  1 

3.3  1 

2.6  1 

3.3  1 

5.4  1 

5.2  1 

3.3  1 

10 

1 

LT  208  R 

1  09  -  11  1  1.7  1 

2.0  1 

.3  1 

.1 

1  .0 

1  .0  1 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

.5  1 

1.6  1 

1.8  1 

.7  1 

10 

1 

AND/OR 

(  12  -  14  1  .71 

.6  1 

.0  1 

.0 

t  .0 

I  .1  1 

.1  1 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

.6  1 

.2  1 

10 

1 

VSBY 

1  15  -  17  1  .11 

.4  1 

.0  1 

.1 

1  .0 

1  .1  i 

.1  1 

.0  1 

.0  > 

.0  1 

.3  1 

.4  1 

.1  1 

10 

1 

LT  1/2  MI 

1  18  -  28  1  .81 

1.0  1 

.3  1 

.0 

1  .0 

1  .0  I 

.0  1 

.0  1 

.0  1 

.0  f 

.5  1 

.5  1 

.3  ! 

10 

1 

1  21  -  23  1  2.2  1 

2.6  1 

.6  1 

.2 

1  .3 

1  .0  1 

.0  1 

.3  1 

.0  1 

.2  1 

.9  1 

1.0  i 

.7  1 

10 

1 

1  ALL  1  1.4  1 

1.6  1 

.5  1 

.2  1  .3 

1  .2  1 

.3  1 

.6  1 

.4  1 

.6  1 

1.1  1 

1.3  1 

.7  I 

10 

1 

HURRICA.NES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD 

1900  - 

1966: 

1 

1 

HR/TS 

WY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

1 

60NM 

0/1 

0/2 

2/3 

2/5 

1/5 

0/5 

0/1 

5/22 

1 

120NN 

0/1 

0/7 

3/6 

5/12 

4/12 

1/8 

0/1 

13/47 

1 

1 

240NM 

0/3 

2/15 

6/10 

14/23 

13/27 

7/19 

2/2 

44/99 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

REMARKS:  9 

DATA  WERE  SUPPLEMENTED  WITH  AWS  CLIMATIC  BRIEF  FROM  SHAH  AFB  SC  (OCT  69). 

:• 
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STATION  mMB:  HTRIUI  BBACB  AFB  SC 

LATIlUDB/UWeiTUDB:  33  41  H  078  56  W 

■OUBLT  OBS  FOBS  OCT  81  -  8BF  91 

SUMIMIT  OF  OAT  FOR:  NOV  42-001,  47,  JAR  49-JUL  91 

BOOBS  BOWVUUZBDs  0000  -  2300  LST 

LST  TO  OTCl  405 


FIELD  BLEV:  26  FT 
8TKTICM  H8C:  747910 
CALL  SIOHi  IMTR 

SUFEBSEDES:  JAM  87 


1  MGHTB 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ARM 

TOT 

EXrm  MAX  TB1F  (F) 

88 

93 

98 

104 

103 

104 

99 

96 

85 

84 

104 

48 

HEAR  MAX  TBIF  (F) 

58 

64 

72 

79 

85 

87 

87 

83 

75 

67 

58 

72 

48 

HEAR  TWF  (F) 

49 

55 

63 

70 

77 

SO 

79 

75 

65 

56 

49 

64 

48 

HEAR  HIR  TBfP  (F) 

37 

39 

45 

53 

62 

69 

73 

72 

67 

55 

45 

38 

54 

48 

EXTIM  HIM  TBHP  (P) 

7 

9 

19 

28 

36 

48 

54 

54 

42 

25 

16 

9 

7 

48 

D/B  TSMF  6B  95  (F) 

0 

0 

0 

0 

• 

1 

2 

1 

1 

f 

0 

mm 

5 

48 

0/B  TSMF  CB  90  (F) 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

9 

7 

2 

1 

0 

26 

48 

D/B  TSMF  LT  33  (F) 

12 

9 

3 

1 

0 

mm 

0 

0 

0 

1 

4 

MM 

41 

48 

0/B  TBIF  LT  20  (F) 

1 

1 

1 

0 

0 

Bl 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

48 

BBATIHa  DEGREE  DATS 

583 

451 

325 

121 

18 

B 

0 

1 

3 

87 

273 

507 

2368 

Bl 

1  COOLIRO  DEGREE  DATS 

1 

3 

15 

63 

200 

366 

490 

462 

309 

102 

20 

4 

2035 

Bl 

HEAR  DEBFOIRT  TBHF  (F) 

35 

40 

45 

SO 

61 

68 

72 

71 

65 

55 

48 

38 

54 

10 

HEAR  BBT  BOLB  TSMF  (F) 

41 

45 

50 

56 

65 

71 

75 

74 

68 

60 

53 

44 

58 

10 

99.95%  HCFA  (FT) 

soo 

600 

650 

550 

350 

300 

200 

250 

300 

300 

450 

400 

450 

10 

NEAR  REL  BOM  07  L8T(%1 

75.0 

78.8 

78.6 

75.9 

80.2 

80.6 

81.9 

83.6 

81.9 

80.2 

78.7 

75.1 

79.2 

10 

NEAR  REL  BOH  13  L8T(%) 

58.6 

59.7 

57.9 

54.0 

61.5 

63.0 

65.2 

66.1 

62.7 

57.2 

56.5 

56.8 

59.9 

10 

MAX  24BR  FRBCIF  (IR) 

3.63 

2.91 

5.82 

5.36 

3.40 

7.61 

6.30 

6.50 

6.93 

8.22 

9.40 

3.11 

9.40 

48 

MAX  FRBCIF  (IR) 

10.04 

8.01 

11.53 

7.39 

11.42 

10.18 

16.39 

14.64 

16.69 

13.17 

9.70 

8.29 

71.98 

48 

HEAR  FRBCIF  (IR) 

3.69 

3.38 

4.53 

2.77 

3.69 

4.93 

6.10 

5.86 

5.69 

3.30 

2.87 

3.33 

50.38 

48 

MIR  FRBCIF  (IR) 

.44 

.92 

.84 

.05 

.89 

.25 

1.24 

.39 

.72 

t 

.37 

.26 

35.56 

48 

0/B  FRBCIF  OS  .01  (IH) 

10 

9 

10 

7 

9 

9 

12 

11 

9 

6 

7 

9 

108 

48 

D/B  FRBCIF  or  .50  (IR) 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

30 

48 

MAX  24BR  SRFL  (IR) 

HI 

mm 

mm 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

8.8 

8.8 

44 

MAX  SRFL  (IR) 

KBI 

bI 

Kl 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

13.7 

15.4 

44 

HEAR  SRFL  (IH) 

Bl 

Bl 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

.3 

1.0 

44 

D/B  SRFL  OB  .1  (IR) 

Kl 

MM 

Kl 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

44 

D/B  SRFL  CB  1.5  (IR) 

u 

Bl 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

44 

MAX  DLT  8R0  DEPTH  (IR) 

2 

5 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

15 

PRVLRO  BRD  DIR  (OBO) 

$35-01 

$35-01 

$35-01 

$17-19 

$17-19 

$17-19 

$20-22 

$17-19 

$02-04 

$35-01 

$35-01 

$35-01 

$35-01 

10 

MBAR  BRD  SFO  (RTS) 

4 

5 

6 

5 

S 

5 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

10 

MAX  BSD  8FD  (RTS) 

90 

52 

41 

51 

50 

52 

« 

66 

37 

42 

47 

90 

36 

SET  COVER  or  5/10  (%) 

53.9 

57.1 

50.3 

46.4 

48.3 

50.5 

52.3 

54.5 

47.6 

42.4 

45.3 

51.0 

49.9 

10 

D/V  TBORDERSTCRHS 

1 

1 

3 

4 

6 

9 

13 

10 

5 

2 

1 

1 

56 

48 

D/B  FOG  (VSBT  LT  7  HI) 

IS 

14 

16 

14 

17 

17 

16 

18 

18 

16 

16 

14 

191 

48 

LBCERDi  ABN  -  AIOIOAL  FOB/TOB  -  FERI0D/IEAR8  OP  BECCBU) 

D/W  -  HEAR  BONIER  OF  DATS  HITS  WCFA  •  MORST  CASE  WUCIHUH  FBESSOBE  ALTITODE 

8  -  BASED  OR  LESS  TRAR  FOLL  NaRTBS  f  -  LESS  IBAR  0.5  DATS  OR  TRACE  AS  AFFLICABLE 

4*  -  IRSTARTARBOOS  FEAR  WIHDS  $  •  FSRCSRTASE  OF  CALM  BIRDS  OREATER  TBAH  OR  BQOAL  TO  HEAR 

*  -  DATA  ROT  AVAILABLE  BIRD  DIRBCTIOR 
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PERCBirr  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILIHQ  AMD  VISIBILITY 
NOIRB  I  JAN  I  FEB  |  MAR  |  APR  |  MAY  {  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  | 


LST 

00-02 

25.5 

18.0 

IS. 5 

11.6 

7.0 

4.0 

2.7 

7.6 

11.6 

11.7 

17.2 

18.6 

12.6 

10 

03  -  05 

26.7 

21.9 

19.6 

16.7 

11.4 

8.4 

5.9 

13.8 

15.7 

14.9 

19.0 

21.5 

16.3 

10 

CIO 

06-08 

26.5 

23.9 

21.8 

17.3 

10.2 

11.3 

8.7 

21.0 

21.0 

16.8 

19.2 

24.6 

18.5 

10 

Vt  3000  FT 

09  -  11 

25.1 

22. B 

19.1 

12.3 

6.0 

6.2 

5.6 

12.8 

12.6 

12.3 

16.0 

19.2 

14.2 

10 

AND/OR 

12  -  14 

23.2 

19*6 

14.3 

8.1 

4.1 

4.4 

3.3 

9.4 

10.7 

11.3 

11.0 

16.1 

11.3 

10 

VSBT 

15  -  17 

24.0 

18.4 

12.7 

7.7 

3.9 

4.7 

2.6 

7.6 

10.0 

8.6 

10.8 

15.4 

10.5 

10 

LT  3  HI 

18  -  20 

22.7 

16.0 

14.9 

9.4 

4.7 

3.2 

3.2 

7.3 

10.0 

8.2 

10.3 

18.2 

10.7 

10 

21  -  23 

23.9 

17.6 

14.7 

9.1 

5.5 

4.4 

4.1 

5.5 

9.7 

8.6 

13.2 

18.5 

11.2 

10 

ALL 

24.7 

19.9 

16.6 

11.5 

6.6 

5.8 

4.5 

10.6 

12.6 

11.5 

14.6 

19.0 

13.1 

10 

00-02 

19.9 

16.0 

10.9 

8.1 

4.2 

2.1 

1.1 

4.1 

6.3 

5.9 

13.4 

15.2 

8.9 

10 

03  -  05 

22.9 

15.7 

14.7 

12.2 

8.2 

6.0 

4.6 

9.8 

10.8 

10.6 

15.4 

17.3 

12.3 

10 

CIO 

06  -  08 

23.4 

18.2 

16.8 

12.7 

8.2 

7.6 

8.0 

18.7 

16.8 

12.9 

16.2 

19.8 

14.9 

10 

vt  1500  PT 

0»  -  11 

21.8 

17.6 

13.4 

7.0 

3.1 

2.1 

2.6 

8.6 

9.9 

8.4 

12.1 

14.6 

10.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

17.7 

13.6 

9.0 

3.7 

2.2 

1.7 

1.3 

4.3 

5.4 

5.1 

7.1 

11.9 

6.9 

10 

VSBT 

15  -  17 

17.8 

11.7 

7.9 

3.9 

1.4 

1.7 

1.1 

3.3 

5.2 

4.4 

6.6 

11.4 

6.4 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

16.3 

10.5 

9.1 

5.1 

2.5 

1.8 

1.7 

3.4 

5.6 

4.0 

7.7 

13.7 

6.8 

10 

21  -  23 

16.5 

12.6 

10.6 

6.0 

3.1 

2.3 

1.7 

2.9 

5.5 

3.8 

9.9 

14.9 

7.5 

10 

ALL 

19.6 

14.5 

11.6 

7.3 

4.1 

3.2 

2.8 

6.9 

8.2 

6.9 

11.1 

14.9 

9.2 

10 

00-02 

16.3 

11.5 

9.4 

4.8 

2.5 

1.1 

.6 

2.4 

4.0 

4.5 

10.2 

12.3 

6.6 

10 

03  -  05 

19.0 

12.4 

12.2 

8.9 

5.3 

4.4 

2.5 

7.3 

7.9 

7.5 

12.1 

14.7 

9.5 

10 

CIO 

06  -  00 

20.6 

13.2 

13.0 

8.4 

4.4 

5.3 

4.1 

11.3 

10.0 

8.7 

11.8 

16.1 

10.6 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

18.0 

12.5 

10.2 

3.4 

1.0 

.9 

.6 

4.9 

6.0 

4.8 

8.9 

11.5 

6.9 

10 

AND/OR 

12  -  14 

13.8 

9.1 

5.9 

1.2 

1.3 

.6 

.2 

1.3 

3.1 

3.1 

4.8 

9.7 

4.5 

10 

VSBT 

15  -  17 

12.2 

9.2 

4.8 

2.8 

.6 

1.0 

.1 

1.4 

2.6 

2.9 

4.8 

9.7 

4.3 

10 

LT  2  Ml 

18  -  20 

12.6 

7.7 

6.1 

3.0 

1.3 

.9 

.6 

.5 

1.9 

1.9 

5.8 

11.4 

4.5 

10 

21  -  23 

13.5 

9.8 

8.8 

4.1 

1.4 

1.3 

.8 

1.0 

2.7 

2.6 

8.0 

12.3 

5.5 

10 

ALL 

15.8 

10.7 

8.8 

4.6 

2.2 

1.9 

1.2 

3.8 

4.8 

4.5 

8.3 

12.2 

6.5 

10 

00-02 

3.1 

1.5 

2.6 

1.6 

.3 

.0 

.0 

.8 

.1 

.6 

3.7 

2.7 

1.4 

10 

03  -  05 

2.8 

2.1 

2.6 

3.4 

1.4 

.2 

.2 

1.8 

.8 

2.6 

3.6 

3.7 

2.1 

10 

CIO 

06-08 

3.2 

1.7 

2.2 

2.1 

.6 

.3 

.3 

1.4 

.7 

1.3 

2.3 

4.3 

1.7 

10 

LT  200  PT 

09-11 

1.7 

.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.4 

2.6 

.4 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.1 

10 

VSBT 

15  -  17 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.1 

10 

LT  1/2  Ml 

18  -  20 

1.2 

.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.3 

10 

21  -  23 

2.6 

1.5 

1.4 

.4 

.3 

.0 

.0 

.2 

.0 

.3 

1.2 

2.4 

.9 

10 

ALL 

1.9 

1.0 

1.2 

1.0 

.3 

.1 

.1 

.5 

.2 

.6 

1.4 

2.2 

.9 

10 

1  BURRICARBS/TnOPlCAL  8IDPHS  OBSERVBD  FOR  THE  PERIOD 

1900  -  1986 

BR/TB  JAR  PBB 

MAR 

APR  MAT  JUN 

JVL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANN 

BOIM  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/3 

3/5 

1/4 

5/8 

2/7 

0/1  0/0 

11/28 

120101  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/1  1/10 

5/8 

10/13 

8/13 

4/10  1/2  0/0 

29/57 

240IM  0/0  0/0 

0/0 

0/0  1/4  3/16 

7/10 

22/26 

17/29 

10/21  3/2  0/0 

63/109 

RIMARES  <  t 
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A  U  S  1  STATION  NAME:  SHAU  AFB  SC 

I  LATlTlffiE/LONGITUDE:  33  S8  N  080  28  U 

CLIMATIC  BRIEF  j  HOURLY  OBS  FOR:  APR  79  •  MAR  89 

1  SUMMARY  OF  DAY  POR:  JAN  42  •  MAR  89 
j  HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST 

OCT  89  1  LST  TO  UTC:  -t-OS 

FIELD  ELEV:  242  FT  | 
STATION  MSC:  747900  ( 
CALL  SIGN:  KSSC  | 

SUPERCEDES:  NOV  84  | 

1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY  1  JUN  1  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR  1 

EXTRM  MAX  TEMP  <F) 

81 

82 

90 

95 

99  1  106  1  105 

104 

101 

99 

88 

82 

106 

47 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

55.1 

58.5 

65.9 

75.1 

82.21  87.81  89.6 

88.5 

83.6 

74.8 

66.0 

57.3 

73.7 

47 

MEAN  TEMP  <F) 

45.9 

48.6 

55.7 

64.4 

72.21  78.41  80.9 

79.8 

74.8 

64.9 

55.8 

47.9 

64.1 

47 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

36.4 

38.4 

45.1 

53.3 

61.71  68.61  21.7 

70.8 

65.7 

54.5 

45.2 

38.2 

54.2 

47 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

3 

9 

16 

29 

40  1  50  1  57 

53 

44 

30 

16 

8 

3 

47 

0/W  TEMP  GE  100  (F) 

0 

0 

0 

0 

0  1  1  1  1 

1 

« 

0 

0 

0 

3 

47 

0/U  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

# 

1 

4  1  12  1  16 

14 

6 

1 

0 

0 

54 

47 

D/U  TEMP  LT  33  (F) 

11 

8 

2 

U 

0  1  0  1  0 

0 

0 

It 

2 

9 

32 

47 

D/W  TEMP  LT  20  (F) 

1 

1 

« 

0 

0  1  0  1  0 

0 

0 

0 

it 

1 

3 

47 

1  HEATING  DEGREE  DAYS 

588 

451 

304 

98 

13  1  «  1 

# 

6 

89 

285 

527 

2361 

47 

1  COOLING  DEGREE  DAYS 

2 

3 

22 

90 

245  1  410  j  498 

467 

305 

91 

18 

4  (  2155 

47 

I  MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

28.8 

32.9 

39.1 

45.8 

56.4  1  63.8  1  68.1 

68.0 

62.2 

50.7 

43.1 

33.8 

49.5 

10 

j  MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

37.6 

41.5 

47.3 

54.1 

62.3  I  68.4  j  71.8 

71.3 

66.2 

56.2 

49.7 

41.9 

55.8 

10 

1  99.95X  WCPA  <FT) 

650 

750 

800 

750 

550  j  500  1  400 

450 

500 

500 

600 

600 

650 

10 

MEAN  REL  HUH  07  LST(X) 

67.8 

69.5 

71.1 

71.3 

77.3  1  78.8  i  82.1 

85.3 

82.6 

78.6 

n.6 

69.5 

75.8 

10 

1  MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

50.2 

49.1 

47.7 

43.6 

48.2  1  52.2  1  55.7 

57.7 

55.7 

50.5 

51.0 

48.9 

50.9 

10 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

3.78 

2.70 

5.65 

2.98 

4.wi  7.51  i  3.97 

4.91 

6.55 

3.90 

3.10 

2.89 

7.51 

47 

MAX  PRECIP  (IN) 

7.37 

6.52 

12.73 

10.08 

10.641  17.831  13.35 

14.50 

14.84 

9.11 

8.09 

7.38 

62.65 

47 

.  MEAN  PRECIP  (IN) 

3.4T 

3.57 

4.23 

3.24 

3.61 1  4.89)  5.48 

4.70 

3.64 

2.52 

2.60 

3.21 

45.30 

.  47 

MIN  PRECIP  (IN) 

.65 

.32 

.53 

.35 

.401  1.151  .66 

.74 

.31 

.03 

.33 

.27 

27.71 

47 

0/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

10 

9 

10 

8 

9  9  12 

10 

8 

6 

7 

9 

107 

47 

D/W  PRECIP  GT  .SO  (IN) 

2 

2 

3 

2 

2  13(4 

3 

2 

2 

2 

2 

29 

47 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

3.5 

13.8 

4.1 

« 

0  i  0  i  0 

0 

0 

« 

# 

4.6  (  13.8 

43 

MAX  SNFL  (IN) 

3.5 

16.5 

4.2 

# 

0  j  0  j  0 

0 

0 

» 

It 

4.6 

20.3 

43 

MEAN  SNFL  (IN) 

1.0 

.3 

# 

0  1  0  1  0 

0 

0 

# 

* 

.2 

1.8 

43 

O/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

1 

1 

1 

0 

0  j  0  j  0 

0 

0 

0 

0 

3 

43 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

* 

1 

« 

0 

0  1  0  j  0 

0 

0 

0 

0 

• 

1 

43 

1  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

3 

12 

5 

0 

0(0(0 

0 

0 

0 

0 

3 

17 

43 

MEAN  SFC  WNO  DIR  (DEG) 

$030 

$030 

$030 

$270 

$210  j  $240  i  $210 

$210 

$030 

$030 

$030 

$030 

$030 

10 

MEAN  WND  SPO  (KTS) 

5.0 

5.4 

5.5 

5.7 

4.6  1  4.0  1  3.7 

3.6 

3.8 

4.0 

4.3 

4.5 

4.5 

10 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

50 

68 

58 

52 

56  j  68  j  58 

72 

47 

50 

42 

47 

72 

42 

SKY  COVER  GT  1/2  (X) 

52.0 

57.4 

52.0 

45.0 

50.0  1  49.5  (  53.0 

50. i 

47.0 

44.3 

49.0 

50.3  1  50.2 

10 

D/U  THUNDERSTORMS 

1 

1 

2 

4 

7  1  8  1  12 

9 

4 

1 

1 

1 

51 

40 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

14 

12 

14 

12 

16  j  17  [  18 

21 

20 

16 

14 

13 

187 

40 

1  LEGEND:  ANN  >  ANNUAL 

POR/YOR  »  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

D/W  «  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 

WCPA  s  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

1  t  «  BASED  ON  LESS  THAN  FULL 

MONTHS 

«  3  less  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

**  >  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 

$  3  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR 

EQUAL  TO  MEAN 

1  *  3  DATA  NOT  AVAILABLE 

WIND  DIRECTION 
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f 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


i 

MONTH 

1  JAN 

1  FEB 

1 

MAR 

1  APR 

1 

MAY 

1 

JUN 

1 

JUL 

1 

AUG 

1 

SEP 

1 

OCT 

1 

NOV 

1 

DEC 

1 

ANN 

YOR  1 

1  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

00 

02 

22.2 

1 

21.9 

18.0 

9.1 

1 

10.3 

1 

7.4 

1 

6.9 

1 

8.8 

15.2 

13.0 

18.1 

18.9 

14.1 

10 

03 

05 

25.3 

1 

24.5 

22.6 

13.9 

1 

15.7 

1 

16.2 

1 

15.3 

i 

16.7 

21.6 

20.4 

26.0 

21.8 

20.0 

10 

CIG 

06 

08 

27.5 

1 

27.8 

27.2 

17.0 

1 

23.2 

1 

23.2 

1 

28.6 

1 

35.6 

34.9 

29.2 

30.6 

25.7 

27.5 

10 

LT  3000  FT 

09 

11 

26.8 

1 

26.1 

21.4 

12.1 

1 

13.0 

1 

12.2 

1 

13.7 

1 

17.5 

21.3 

20.5 

24.7 

24.3 

19.5 

10 

AND/OR 

12 

14 

25.1 

1 

21.3 

17.4 

8.9 

1 

5.6 

1 

5.0 

1 

6.5 

1 

7.5 

14.3 

12.7 

20.4 

20.8 

13.8 

10 

VSBY 

15 

17 

22.0 

1 

18.3 

14.2 

7.0 

1 

3.0 

1 

3.6 

1 

4.3 

1 

5.7 

10.9 

10.8 

14.9 

17.5 

11.0 

10 

LT  3  HI 

18 

20 

20.2 

1 

17.2 

13.0 

6.3 

1 

4.1 

1 

4.4 

1 

3.9 

1 

5.6 

9.0 

9.8 

15.3 

16.7 

10.5 

10 

21 

23 

19.4 

1 

20.1 

11.8 

7.4 

1 

6.9 

1 

6.2 

1 

4.7 

1 

7.0 

10.9 

10.3 

16.0 

16.1 

11.4 

10 

i  ALL 

23.5 

1 

22.2 

18.2 

10.2 

1 

10.2 

1 

9.8 

1 

10.5 

1 

13.1 

17.3 

15.8 

20.7 

20.2 

16.0 

10 

00 

02 

18.9 

17.8 

14.0 

I 

6.6 

1 

7.5 

5.8 

1 

4.8 

1 

6.2 

1 

13.0 

10.5 

14.3 

16.5 

11.3 

10 

03 

05 

21.2 

21.2 

17.6 

1 

11.8 

1 

12.8 

14.3 

1 

13.2 

1 

13.8 

1 

19.7 

17,0 

21.8 

19.5 

17.0 

10 

CIG 

06 

08 

22.7 

23.6 

22.0 

1 

13.4 

1 

20.1 

19.3 

1 

26.5 

1 

33.9 

1 

32.0 

25.7 

25.9 

23.1 

24.0 

10 

LT  1500  FT 

09 

11 

22.6 

21.4 

17.2 

1 

8.2 

1 

7.7 

5.8 

1 

8.3 

1 

12.2 

1 

16.8 

15.8 

20.2 

19.5 

14.6 

10 

AND/OR 

12 

14 

19.8 

16.5 

11.5 

1 

3.6 

1 

3.3 

1.4 

1 

2.5 

1 

2.6 

1 

7.8 

7.7 

11.7 

14.3 

8.6 

10 

VSBY 

15 

17 

16.5 

13.8 

7.6 

1 

3.3 

1 

2.0 

1.9 

1 

2.3 

1 

3.2 

1 

6.1 

6.6 

9.8 

11.8 

7.1 

10 

LT  3  MI 

18 

20 

14.8 

13.0 

7.5 

1 

4.1 

1 

2.8 

2.8 

1 

1.8 

1 

3.2 

1 

6.2 

6.8 

10.6 

11.9 

7.1 

10 

21 

23 

15.2 

15.9 

9.0 

1 

5.1 

1 

4.3 

4.2 

1 

2.8 

1 

3.8 

i 

7.9 

6.6 

12.3 

12.4 

8.3 

10 

i  ALL 

19.0 

17.9 

13.3 

1 

7.0 

1 

7.6 

6.9 

1 

7.8 

1 

9.9 

1 

13.7 

12.1 

15.8 

16.1 

12.2 

10 

00 

02 

16.3 

13.8 

9.1 

5.0 

1 

5.1 

1 

4.2 

3.9 

1 

4.5 

10.1 

7.5 

12.2 

12.2 

8.7 

10 

03 

OS 

19.0 

17.4 

13.8 

8.3 

1 

9.8 

1 

10.1 

8.8 

1 

10.8 

15.3 

12.9 

17.1 

15.6 

13.2 

10 

CIG 

06 

08 

19.1 

19.7 

17.4 

10.4 

1 

14.0 

1 

12.7 

14.7 

1 

19.1 

22.9 

18.7 

20.1 

19.0 

17.3 

10 

LT  1000  FT 

09 

11 

18.3 

16.1 

12.2 

4.8 

1 

3.9 

1 

2.2 

3.5 

1 

5.1 

10.3 

11.1 

15.7 

15.8 

9.9 

10 

AND/OR 

12 

14 

15.2 

12.0 

7.1 

2.1 

1 

1.5 

1 

.6 

1.1 

I 

1.4 

3.1 

4.7 

8.0 

10.5 

5.6 

10 

VSBY 

15 

17 

13.2 

10.5 

4.6 

1.8 

1 

.9 

1 

.8 

1.1 

1 

1.8 

3.4 

4.2 

7.6 

8.3 

4.8 

10 

LT  2  Ml 

18 

20 

12.9 

10.6 

5.1 

2.0 

1 

1.4 

1 

1.0 

.9 

1 

1.4 

3.8 

4.5 

8.6 

8.6 

5.1 

10 

21 

23 

13.7 

12.2 

6.1 

4.3 

1 

2.5 

1 

2.8 

2.0 

1 

1.8 

5.6 

5.4 

10.7 

9.7 

6.4 

10^ 

j  ALL 

16.0 

14.0 

9.4 

4.8 

1 

4.9 

1 

4.3 

4.5 

1 

5.7 

9.3 

8.6 

12.5 

12.5 

8,9 

10  1 

00 

02 

1 

4.4 

i 

1.5 

! 

.9 

1 

.4 

1 

.4 

.1 

i 

.0 

1 

.1 

.9 

1.1 

1 

1.7 

2.3 

1.1 

10 

03 

OS 

1 

3.1 

1 

2.2 

1 

1.9 

i 

1.0 

1 

2.0 

.9 

1 

1.5 

1 

2.0 

3.8 

3.1 

1 

3.7 

4.7 

2.5 

10 

CIG 

06 

08 

1 

2.9 

1 

4.1 

1 

3.8 

1 

1.4 

1 

2.4 

1.8 

1 

2.3 

1 

3.7 

3.4 

4.3 

1 

4.3 

5.7 

3.3 

10 

LT  200  FT 

09 

11 

1 

2.3 

1 

1.5 

1 

.9 

1 

.1 

1 

.0 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

.0 

.8 

1 

1.3 

2.0 

.7 

10 

AND/OR 

12 

14 

1 

.5 

1 

.6 

1 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

.0 

.0 

1 

.1 

.5 

.1 

10 

VSBY 

15 

17 

1 

,4 

1 

.2 

1 

.0 

1 

.1 

1 

.1 

.0 

1 

.1 

1 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.2 

.1 

10 

LT  1/2  MI 

18 

20 

1 

.9 

.8 

1 

.2 

1 

.0 

1 

.1 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

.0 

.0 

1 

.2 

.9 

.3 

10 

21 

23 

1 

2.6 

1 

1.3 

1 

.1 

1 

.0 

1 

.1 

.0 

1 

.0 

1 

.0 

.0 

.3 

1 

1.2 

.8 

.5 

10 

i  all 

1 

2.1 

1 

1.5 

1 

1.0 

1 

.4 

1 

.6 

.3 

1 

.5 

1 

.7 

1.0 

1.2 

1 

1.6 

2.1 

1.1 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR 

THE  PERIOD 

;  1900 

-  1986 

HR/TS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

60NN 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/2 

120NH 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/1 

0/7 

240NM 

0/0 

0/1 

0/0 

0/0 

0/3 

2/15 

HR/TS 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

60NM 

2/3 

2/6 

1/6 

0/5 

0/1 

0/0 

5/23 

120NM 

4/7 

4/11 

5/12 

1/8 

0/1 

0/0 

14/47 

240NM 

6/10 

16/23 

15/27 

7/20 

2/2 

0/0 

48/101 
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A  H  S 

CLIMATIC  BBIEF 
Oeoeaber  1987 


Station  laM: 

Latl  tude/Longltuda : 
Hourly  Obs  FOR: 
Suaiary  of  Day  FOR : 
LST  -  orr  -7 


ELLSNORTH  AFB  SD 
■M  09  H103  08 
Sap  77  tO'Aug  87 
Fab  39  to  Jib  A5 
Apr  A8  to  Aug  87 


Flald  Elar:  3.278  ft 
Station  MSC:  726625 
Call  Sign:  ERCA 

Suparaadoa:  Jib  1983 


XTRM  MAX  TEMP 

•F 

MEAN  MAX  TEMP 

•F 

MEAN  TEMP 

•F 

MEAN  MIN  TEMP 

®F 

XTRM  MIN  TEMP 

•F 

D/W  TEMP  >  95" 

F 

D/W  TEMP  >  85" 

F 

D/W  TEMP  <  32®  F 

D/W  TEMP  ^  0®F 

VPR  PRESS 

"Hg 

MEAN  DEWPOINT 

®F 

99.95*  WCPA 

Ft 

I  JAR  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAT  I  Jm  I  JH.  I  ADC  I  SBF  I  OCT  I  HOV  I  DEC  I  Am  I  TGB 


111  46 

•58  46 

48  46 

36  46 


63  I  10 
46  I  10 


.5  3.3  42 

.  1  9.8  42 

.4  16.8  42 

«  #42 

6  87  42 

0  8  42 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  ” 
D/N  PRECIP  >  .01" 
D/N  PRECIP  T  .5" 


MAX  24HR  SNFL  ” 

MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  .1" 
D/M  SNFL  >.1.5" 


MEAN  NND  DRCTN 
MEAN  NND  SPD  Kta 
MAX  NND  SPD»»  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7al 


Lagand:  ANN  -  Annual  YOR  -  Yaara  of  raoord  PCR  >  Period  of  record 

D/W  •  Mean  nuibar  of  days  with...  WCPA  -  "Norat  caaa"  (maximun)  prsaave  altitude 

8  •  Baaed  on  laaa  than  full  nontha  #  •  Leaa  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5t,  aa 
**  -  Inatantaneoua  peak  winda  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  -  PercantagB  of  oaln  winds  >  nean  direction 
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A  H  S 

Station  Nano; 

ELLSMDRTH  AFB  SD 

Field  Eleri 

3,2T8  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lati tude/Longltude : 

N44  09  in03  08 

Station  HSC: 

726625 

Hourly  Ota  POR: 

Sep  77  to'AuR  87 

Call  Si0iis 

ERCA 

Deoaabar  1987 

Siaaary  of  Day  PORi 

Feb  39  to  Jun  45 

LST  -  «T  -7 

Apr  48  to  Aug  87 

Suparaedaa: 

Jui  1983 

PERCEMT  OCCORREECB  FRBQOBVCI  OF  CEILlR(VVISIBlLirT 

I  MAR  I  iPR  I  MAT  I  JUi  I  JUL  I  AOB  I  SB>  I  OCT  I  lOV  i  DBC  I  Am  I  lOR 


00-02 

03-05 

CIG/VSBT  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-1*1 


3000/3 


1500/3 


2H 
21 

16  22 
16  *19 

20  19 


00-02 

03-05 

CIQ/VSBT  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-14 
15-17 

1500/3  18-20 

21-23 
00-24 


ini 


CIG/VSBT 
LESS  THAN 


1000/2 


CIG/VSBT 


LESS  THAN 
200/^ 


15-17 

18-20 

21-23 

00-24 


1 

1 

1 

1 

1 

1 
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A  W  S 

Station  Naae: 

MCGHEE-TYSOM  AIGB,  KNOXVILLE  TM 

Field  Elev: 

981  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N35  49  H084  DO 

Station  MSC: 

723260 

Hourly  Obs  POR: 

Oct  77  to  Sep  87 

Call  SI91: 

KTYS 

March  1988 

Summary  of  Day  POR: 
I^T  -  (MT  -5 

Jan  48  to  Sep  87 

Supersedes : 

Jan  1984 

— 

I  HAR  I  APR  I  HAY  |  JUI  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  MOV  |  DEC  |  AIM  |  YOR 


XTRM  MAX  TEMP  • 
MEAN  MAX  TEMP  " 
MEAN  TEMP  “ 
MEAN  MIN  TEMP  ® 
XTRM  MIN  TEMP  ® 


D/M  TEMP  90«F 
D/W  TEMP  >_  85®F 
D/W  TEMP  £  20»F 
D/W  TEMP  <  10«F 


MAX  giJHR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  ~  .5" 


MAX  Z^IHR  SNFL  " 

MAX  SNa  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >  .  1 " 

D/W  SNFL  T  1;5"  1  1  I  1 


MEAN  WND  DRCTN  W  NE  ISW  SW  $WSW  $SN  $NSW  $NE  iNE  $NE  I  $NE 

MEAN  WND  SPD  Kts  6  6  6  6  5  5  5  5  5  3  |  5 

MAX  WND  SPD*»  Kts  52  52  49  51  46  44  60  49  37  38 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7inl 


Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/H  •  Mean  nuBber  of  days  with...  WCPA  >  "Worst  case"  pressure  altitude 

9  •  Based  on  less  than  full  months  #  •  Less  than  0.5  day,  or  0.05  Inch,  or  0.5$,  as 

applicable 

**  >  Instantaneous  peak  winds  $  >  Percentage  of  calm  winds  mean  direction 

*  •  Data  not  available 


REMARKS:  Hurricanes/tropical  storms  observed  (1900-1986): 


Within 

60NM 

MAY 

"STS 

JUN 

(J75 

JUL 

0/0 

AUG 

m 

SEP 

0/0 

OCT 

Wo 

NOV 

Wo 

ANNUAL 

0/1 

Within 

120NH 

0/0 

0/2 

0/1 

0/3 

0/5 

0/1 

0/0 

0/12 

Within  240NM 

0/1 

0/4 

0/4 

1/12 

0/14 

0/9 

0/1 

1/45 
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A  H  S 

Station  Naae: 

MCGHEE-TTSCM  AN(S,  KNOXVILLE  TN 

Elevation: 

981  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latl  tuda/Longl  tilde : 

N35  A9  UOSt  00 

SUtlon  MSC: 

723260 

Hourly  Obs  POE: 

Oct  77  to  Sep  87 

Call  SI91X 

xrxs 

MARCH  1988 

Suaaary  of  Day  POR: 
LST  -  orr  -5 

Jan  A8  to  Sep  87 

Supersedes: 

Jan  1984 

OCCURRENCE  FREQUENCl  OF  CEILING/VISIBILITT 


I  LST  I  JAN  I  FEB  i  MAR  I  APR  I  HAT  I  JW  i  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 

09-11 

LESS  THAN  12-1lt 
15-17 

3000/3  18-20 

21-23 
00-2 »» 


3000/3 


CIG/VS8T 


LESS  THAN 
1000/2 


CIC/VSBT 


LESS  THAN 
200/^4 


23 

29 

31 

31 

38 

34 

35 

30 

27 

27 

24 

23 

20 

23 

23 

23 

28 

28 

m 
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JKIS 


WIND  (KT) 


3|'Si  S' 

si  ll 

r<  HI  £  A  : 

I  .  >  >  IW  X 


fnpijmwmii 


51  81  59  32  .1«  ;UOO 


MEAN  NUMBER  OE  DAYS  ^ 

TEMPERATURECF)  g 
mmimuhTminimuh  w 


90  ao  32 


0  1 


_ masammssamum 

iBIBiQESSStSBSHlBJtJKSIIilUiBliliiByKBfiliy 


RU&iWO  PORi  Mrl/  Obai  Mif  42  •  Ju  i6,  S«p  a8  -  Job  47 
Jan  49  -  Dm  66 

Dallr  Obai  Oct  42  •  Jan  46.  Sap  46  -  Jun  47 
Jan  49  •  Ju"  65 


»TA  NOT  available.  IIXSS  T»VW  0.5  DAY.  0.5  0«  0.05  INCH.  OR  0.5  RtRCENT  Q?  AS  Am.lCAOLE 


FLYING  weather 

(%FH£0)  HOURS 

(LST) 

r 

00  • 

02' 

etc 

03  - 

05 

laaa  than 

i 

06  - 

08 

3000  faat 

1  ■ 

09  - 

U 

aad/or 

12  - 

14 

VSBT 

15  - 

17 

laaa  than 

18  - 

20 

3  adlaa 

a  - 

23 

' 

4U.  HOURS 

- r 

00  - 

02 

CIC 

u. 

03  - 

05 

laaa  thaa 

06  - 

08 

1500  faat 

. 

1 

09  - 

11 

and/ar 

\ 

12  - 

14 

VSBT 

‘ 

15  - 

17 

laaa  than 

18  - 

20 

3  Bllaa 

r 

f — 

1 

21  -  23 
AU.  HOURS 

laas  than 

1000  faat 
uti/or 


etc 

laaa  than 
aou  faaa 
aaS/«r 


laaa  thaa 

iatla 


2 

03  -  05 
06-08 
09-11 
12  -  14 


ICall 


\am\ 


a 

11  1  9  515 

26 

15 

16 

12 

13 

32 

19 

17 

13 

15 

30 

21 

17 

13 

15 

*«> 

20  1  12 


18  12 
21  14 

27  19 

20  U 
17  11 

16 


51  \P> 


At  -  K 
21-23 
4U  KXIU 


338 


A  U  S 

CLIMATIC  BRIEF 

APR  92 

STATION  NAME:  BERGSTROM  AFB/AUSTIN  TX 
LATITUDE/LONGITUDE:  30  12  N  097  41  U 

HOURLY  OBS  POR:  AUG  61  -  JUL  91 

SUMMARY  OF  DAY  POR:  OCT  42-FEB  46,  OCT  46-JUL  91 
HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST 

LST  TO  UTC:  *06 

FIELD  ELEV:  541  FT 

STATION  MSC:  722545 

CALL  SIGN:  K8SM 

SUPERSEDES:  MAY  87 

1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

89 

95 

99 

99 

104 

106 

107 

107 

97 

90 

91 

107 

51 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

60 

64 

72 

79 

91 

95 

95 

89 

81 

70 

63 

79 

51 

MEAN  TEMP  (F) 

50 

mm 

61 

69 

82 

85 

85 

79 

70 

60 

52 

68 

51 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

40 

K9 

50 

59 

66 

72 

74 

74 

69 

59 

49 

42 

58 

51 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

-5 

8 

19 

35 

44 

54 

62 

60 

45 

32 

20 

6 

-5 

51 

D/U  TEMP  GE  100  (F) 

0 

mm 

0 

0 

« 

1 

4 

6 

1 

0 

0 

0 

12 

51 

D/U  TEMP  GE  90  (F) 

0 

mM 

1 

1 

7 

21 

28 

28 

17 

4 

« 

« 

107 

51 

D/U  TEMP  LT  33  (F) 

a 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

1 

5 

19 

51 

D/U  TEMP  LT  20  (F) 

1 

1 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

51 

1  HEATING  DEGREE  DAYS 

469 

323 

175 

40 

2 

0 

0 

0 

« 

32 

197 

387 

1625 

44  1 

1  COOLING  DEGREE  DATS 

11 

17 

65 

169 

343 

513 

627 

628 

445 

210 

57 

14 

3099 

44  1 

MEAN  DEUPOINT 

TEMP  (F) 

37 

41 

47 

54 

64 

69 

69 

69 

65 

58 

49 

38 

55 

10 

MEAN  UET  BULB 

TEMP  (F) 

44 

47 

54 

60 

68 

72 

73 

74 

69 

62 

55 

45 

60 

10 

1  99.9SX  UCPA  (FT) 

900 

1050 

1100 

1050 

900 

800 

700 

700 

650 

1000 

1000 

1000 

10 

1  MEAN  REL  HUN  07  L$T(X) 

76.4 

78.1 

78.1 

78.1 

83.9 

84.7 

M.3 

U.4 

82.4 

82.9 

78.8 

re. 2 

80.5 

10  1 

1  MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

55.6 

55.7 

53.0 

52.1 

59.2 

56.4 

49.6 

46.8 

50.2 

54.4 

55.0 

54.8 

53.6 

10  1 

MAX  24HR  PREcIp  (IN) 

5.01 

3.W 

2.55 

4.50 

8.53 

5.n 

3.96 

5.93 

5.97 

4.30 

8.70 

4.81 

8.70 

51 

MAX  PRECIP  (IN) 

10.53 

7.34 

6.52 

12.18 

13.69 

15.59 

9.77 

8.91 

9.36 

13.08 

12.49 

5.96 

55.74 

51 

MEAN  PRECIP  (IN) 

2.00 

2.26 

2.03 

2.89 

4.33 

3.29 

1.68 

2.14 

3.51 

3.33 

2.47 

1.92 

31.80 

51 

MIN  PRECIP  (IN) 

.02 

.09 

.05 

.03 

.28 

# 

.02 

« 

.02 

.00 

« 

.01 

9.98 

51 

D/U  PRECIP  GE 

.01  (IN) 

8 

7 

7 

7 

8 

6 

5 

5 

7 

6 

7 

7 

80 

51 

1  D/U  PRECIP  GT 

.50  (IN) 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

19 

51 

1  MAX  2AHR  SNFL 

(IN) 

5.5 

4.0 

.6 

6 

mm 

0 

0 

mm 

mm 

2.0 

.6 

5.5 

51 

MAX  SNFL  (IN) 

6.8 

5.0 

.6 

0 

0 

0 

■1 

■I 

2.0 

.6 

7.3 

51 

MEAN  SNFL  (IN) 

.4 

.3 

« 

0 

HI 

■1 

0 

0 

■1 

Bl 

.1 

* 

.9 

51 

D/U  SNFL  GE 

1  (IN) 

1 

1 

« 

0 

0 

0 

^9 

« 

« 

2 

51 

1  D/U  SNFL  GE  1. 

5  (IN) 

« 

« 

0 

0 

■1 

0 

0 

« 

0 

• 

51 

1  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

5 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

* 

6 

51  1 

1  PRVLNG  UND  DIR 

(DEG) 

$35-01 

35-01 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

$17-19 

$17-19 

$35-01 

35-01 

17-19 

10 

MEAN  UND  SPD  (NTS) 

6 

6 

7 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

5 

10 

1  MAX  UND  SPD  (KTS) 

63 

51 

63 

52 

68 

69 

54 

57 

55 

44 

54 

66 

69 

49 

1  SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

55.7 

57.5 

55.1 

55.6 

59.2 

U.2 

34.3 

33.8 

39.3 

44.9 

52.3 

54.  i 

48.8 

10 

D/U  THUNDERSTORMS 

1 

2 

3 

5 

7 

5 

4 

5 

5 

3 

2 

1 

43 

51 

1  D/U  FOG  (VSBY 

LT  7  Ml) 

13 

12 

12 

13 

13 

8 

6 

6 

10 

11 

11 

13 

128 

51 

LEGEND:  ANN  > 
D/U  = 

t  == 

**  a 

•  z 

ANNUAL 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 

BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 

DATA  NOT  AVAILABLE 

POR/YOR  =  PERiOO/YEARS  OF  RECORD 

UCPA  :  UORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 
«  c  less  than  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  =  PERCENTAGE  OF  CALM  UINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
UIND  DIRECTION 

3A0 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

LST 

00  -  02 

30.4 

32.0 

35.2 

34.0 

30.0 

15.4 

m 

3.3 

11.9 

25.7 

33.8 

32.5 

24.3 

10 

03  -  05 

36.5 

38.2 

42.8 

44.2 

49.1 

31.1 

■t-jU 

10.5 

25.1 

34.2 

35.9 

36.1 

33.6 

10 

CIG 

06  -  08 

38.7 

40.9 

44.9 

49.2 

54.2 

■^!*  ■■ 

kICI 

18.4 

28.8 

41.7 

41.4 

38.8 

38.6 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

35.6 

38.5 

40.3 

34.0 

30.9 

1**1  m 

4.8 

18.6 

31.1 

37.1 

36.6 

28.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

28.2 

30.0 

24.2 

17.1 

11.0 

1.8 

1.2 

4.1 

14.7 

20.2 

27.3 

15.3 

10 

VS8Y 

15  -  17 

20.6 

21.4 

13.2 

9.4 

m 

1.1 

1.2 

B1 

9.2 

13.8 

20.6 

9.8 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

19.8 

19.5 

11.4 

6.8 

1.4 

1.3 

.8 

8.3 

11.3 

20.5 

9.0 

10 

21  -  23 

24.4 

24.6 

21.2 

15.4 

10.2 

2.4 

1.6 

1.0 

4.8 

13.2 

19.0 

25.5 

13.6 

10 

ALL 

29.3 

30.6 

29.2 

26.3 

24.2 

14.3 

8.8 

5.1 

12.3 

22.3 

26.6 

29.7 

21.5 

10 

00  -  02 

20.6 

20.3 

20.9 

17.1 

12.8 

5.3 

3.8 

1.9 

15.3 

20.3 

23.1 

13.9 

10 

03  -  05 

26.1 

25.9 

27.5 

27.9 

25.3 

16.6 

13.0 

5.3 

23.2 

24.0 

27.0 

21.2 

10 

CIG 

06  -  08 

28.8 

29.2 

28.8 

31.9 

30.1 

21.0 

16.9 

10.2 

30.1 

27.3 

29.6 

25.2 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

25.6 

26.6 

21.2 

14.9 

7.8 

■a 

1.0 

18.8 

21.8 

24.4 

15.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

19.2 

16.1 

7.4 

mSM 

■81 

1.8 

■81 

.6 

1.3 

7.0 

9.0 

15.8 

7.5 

10 

VSBY 

15  -  17 

12.8 

12.2 

4.5 

■Kl 

1.0 

.3 

IQ 

.3 

1.1 

4.7 

6.2 

11.9 

5.0 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

11.5 

11.1 

4.2 

BSI 

1.3 

.6 

.4 

2.1 

4.3 

5.3 

13.2 

4.8 

10 

21  -  23 

14.1 

14.2 

9.1 

2.5 

.6 

1.2 

.4 

3.6 

7.7 

10.1 

17.4 

7.2 

10 

ALL 

19.9 

19.4 

15.5 

14.0 

10.8 

6.7 

5.1 

2.5 

6.3 

13.9 

15.5 

20.3 

12.5 

10 

00  •  02 

15.3 

12.4 

11.6 

8.1 

3.3 

1.0 

■  1 

1.1 

1.3 

7.1 

11.2 

16.6 

7.5 

10 

03  -  05 

18.8 

18.5 

16.8 

■tWil 

B  1 

2.8 

5.2 

15.1 

16.4 

18.9 

12.8 

10 

CIG 

06  -  08 

22.3 

21.3 

19.7 

14.6 

Bn 

B  1 

4.2 

10.9 

22.2 

19.3 

21.5 

16.1 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

17.3 

19.3 

10.8 

6.3 

2.8 

1.2 

.3 

2.0 

11.7 

13.9 

15.3 

8.6 

10 

AND/OR 

12  ■  14 

11.9 

10.3 

3.3 

4.1 

1.1 

Bn 

.3 

.4 

.2 

3.5 

5.8 

9.2 

4.2 

10 

VSBY 

15  -  17 

7.6 

8.6 

1.5 

2.7 

.5 

.2 

.1 

.2 

2.8 

4.4 

7.8 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

7.8 

8.7 

1.8 

1.8 

.3 

.1 

.3 

.0 

.3 

4.4 

9.5 

3.2 

10 

21  -  23 

10.3 

10.8 

4.4 

3.0 

1.1 

.1 

.4 

.0 

1.6 

6.4 

13.4 

4.7 

10 

ALL 

14.1 

13.8 

9.0 

7.9 

4.3 

2.4 

1.8 

1.1 

2.7 

8.7 

10.2 

14.0 

7.5 

10 

00  -  02 

3.5 

1.5 

i.2 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.9 

3.3 

1.1 

10 

03  •  05 

4.8 

1.4 

1.2 

1.5 

.1 

.4 

.0 

.1 

1.8 

3.0 

3.1 

1.6 

10 

CIG 

06  •  08 

4.4 

4.5 

1.7 

1.6 

1.4 

.0 

.4 

.1 

.3 

B1 

4.8 

4.1 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

1.8 

1.9 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

Bl 

1.6 

3.0 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

■If 

.1 

1.4 

10 

VSBY 

15  -  17 

.2 

Kl 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.3 

1.0 

.1 

10 

LT  1/2  MI 

18  ■  20 

.6 

.0 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.8 

1.4 

10 

21  -  23 

2.2 

.2 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.1 

2.2 

10 

ALL 

2.3 

1.3 

.6 

.6 

.4 

.0 

.1 

.0 

.1 

1.2 

1.7 

2.4 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  :  1900  •  1986 


HR/TS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

60NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/2 

0/2 

0/2 

1/2 

0/0 

0/0 

0/0 

1/8 

120NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

3/5 

2/5 

5/9 

1/4 

0/1 

0/0 

0/0 

11/24 

240NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

8/11 

6/11 

13/18 

10/17 

1/2 

0/0 

0/0 

38/59 

REMARKS  :  a 
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A  H  S 

Station  Name: 

CARSWELL  AFB  TX 

Field  Elev: 

650  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N32  46  H097  26 

Station  MSC: 

722595 

Hourly  Obs  PGR: 

Aug  77  to  Jul  87 

Call  Sign: 

KFNH 

January  1988 

Summary  of  Day  POR: 

Nov  42  to  Oct  45 

UST  -  (KT  -6 

Sep  46  to  Jul  87 

Supersedes : 

Jui  1983 

1 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  MAY  1  JIM  1  JUL  1  AUG  { 

1  SEP  1  OCT  1  NOV  1  DEC  1  ANN  1  YOR 

XTRM  MAX  TEMP  ® 
MEAN  MAX  TEMP  “ 
MEAN  TEMP  • 
MEAN  MIN  TEMP  • 
XTRM  MIN  TEMP  « 

D/H  TEMP  >100»F 
D/W  TEMP  “-gO^F 
D/W  TEMP  7  32“F 
D/W  TEMP  <  20»F 


VPR  PRESS  ("Hg)  .17  .20  .28  .36  .54 

MEAN  DEWPOINT  "F  30  35  43  50  61 

99.95*  WCPA  Ft  1100  1200  1300  1200  1100 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  ^  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 
D/W  SNFL  >  .1" 

D/W  SNFL  “  1;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  KtsI 
MAX  WND  SPD**  Kta  5 


66 

43  I  33 


56  54 


10  44 

76  44 

66  44 

56  44 


5 

6 

809  I  45 


Legend:  ANN  >  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  >  Period  of  record 

D/W  >  Mean  nunber  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

9  m  Based  on  leas  than  full  months  i  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5*,  as 
**  >  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  •  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS: 


Hurrloanes/troplcal  storms  observed  (1900-1986): 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

ANNUAL 

Within 

60  NM 

0/1 

T57o 

0/1 

0/1 

0/3 

Within 

120NM 

0/2 

0/2 

0/7 

0/1 

0/12 

Within  240NN 

4/7 

3/5 

9/14 

3/11 

19/37 

343 
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1  A  W  S 

Station  Naae: 

DYBSS  AFB,  TX 

Field  Elev: 

1,789  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N32  26  W099  51 

Station  MSC: 

722665 

Hourly  Oba  POR: 

Sep  77  to  Aug  87 

Call  SI91: 

KDTS 

January  1988 

Suaaary  of  Day  PGR: 

Dec  43  to  Dec  45 

Apr  56  to  Aug  87 

i  .  _ _  . 

LST  -  CMT  -6 

Supersedes: 

Dec  1983 

I  JM  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAT  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  KtV  I  DEC  I 


XTRM  MAX  TEMP  * 
MEAN  MAX  TEMP  * 
MEAN  TEMP  • 
MEAN  MIN  TEMP  * 
XTRM  MIN  TEMP  * 


D/W  TEMP  >  100*F 
D/W  TEM>  >_  90«F 
D/W  TEMP  <  32»F 
D/W  TEMP  <  10»F 


.15  .19  .22  .28  .44  .56  .58  .58  .50  .36  .25  .17  .32  10 

27  33  37  43  55  62  63  63  59  50  40  31  47  10 

2250  2300  2400  2350  2300  2150  2000  2000  2150  2200  2300  2300  2300  10 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  >  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 

MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  .1" 
D/W  SNFL  >  1;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD»*  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBT  <7ml 


Legsnd:  ANN  -  Annual  TOR  •  Years  of  record  PGR  -  Period  of  reoord 

D/W  •  Mean  nuniber  of  days  with...  WCPA  •  "Worst  case"  (iuxIbub)  preesure  altitude 

•  -  Based  on  leas  than  full  aonths  #  •  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5S,  as 
**  >  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

>  >  Data  not  available  $  •  Peroentage  of  calm  winds  >  nean  direction 


REMARKS! 


Hurrloanes/troploal  storu  obeervsd  (1900-1986)i 


Within  60NN 

JUN 

775 

JUL 

0/0 

AUG 

575 

SEP 

575 

ANNUAL 
575 — 

Within 

120NH 

0/0 

0/0 

0/2 

0/1 

0/3 

Within 

240NM 

0/5 

0/3 

1/10 

1/2 

2/20 
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1  A  H  S 

Station  Name: 

OYESS  AFB.  TX 

Field  Blev: 

1,789  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longl tude : 

N32  26  H099  51 

Station  NSC: 

722655 

Hourly  Oba  PGR: 

Sep  77  to  Aug  87 

Call  Sign: 

KDXS 

January  1988 

Summary  of  Day  PGR: 

Dec  *13  to  -Dec  *15 

Apr  56  to  Aug  87 

1 

CST  -  GMT  -6 

Superaedea: 

Dec  1983 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILINC/VISIBILITY 

I  LST  I  JAN  I  FCB  I  MAR  |  APR  |  MAY  |  JIM  |  JUL  |  AUG  |  SB>  |  OCT  |  HOY  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1H 
15-17 
10-20 
21-23 
00-2  H 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1 500/3 


CIO/VSBY 


LESS  THAN 


1000/2 


21-23 

00-2*1 


09-11 

12-111 

15-17 

18-20 

21-23 

00-2*1 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


200/54 


1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

21-23 

00-2*1 


9 

12 

15 

19 

13 

17 

8 

12 

6 

9 

6 

9 

7 

10 

8 

13 

6 

8 

8 

11 

9 

13 

9 

11 

22 

11 

2*1 

■u 

24 

Ba 

24 

Ba 

23 

BB 

21 

10 

18 

9 

20 

9 

22 

12 

347 


3AR 


MNC  24RR  PiUK»  (IK) 
MM  PRBCIP  (XU) 

MBMI  PRBCIP  (til) 

Nin  PRBCIP  (XR) 

D/V  PRBCXP  GB  .01  (IR) 
0/W  PRBCIP  or  .50  (IR) 


MM  24RR  SRFL  (IR) 
MM  SRPL  (IR) 

MEM  SRPL  (IR) 

D/W  SRFL  CB  .X  (IR) 
D/W  SRPL  08  X.5  (IR) 


I  MM  DLT  SRD  OBPIB  (IR) 


0  I  0  I  0  1  0  I 


0  I  0  I  2  I  1  I  5  I  28 


PRVLRO  WRD  DIR  (DBG) 

35-01 

35-01 

17-19 

17-19 

14-161 

MEM  WRD  SPD  (RTS) 

7 

7 

a 

B 

7 

MM  WRD  SPD  (RTS) 

46 

61 

47 

52 

85 

SKY  COVER  or  5/10  («) 

56.7 

57.4 

54.9 

53.9 

59.1 

D/W  TRURDERSrOMKS 

1 

1 

3 

4 

6 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  Ml) 

12 

10 

11 

12 

14 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

6 

5 

5 

s 

6 

48 

54 

45 

48 

50 

47.4 

35.4 

33.8 

43.7 

43.4 

5 

4 

5 

4 

2 

7 

4 

5 

9 

9  1 

17-19 

35-01 

7 

7 

53 

48 

51 .0 

51.8 

1 

1 

10 

11 

LBCBHDl  Aim  •  ARRVAL 

D/W  -  N8M  RUMBBR  OP  DAYS  WITS 

S  •  BASED  OR  LBSS  TRM  FULL  HORTRS 
**  -  IRSTAirrMBOUS  PEM  WIRDS 
■  •  DMA  ROT  AVAILABLE 


POR/TOR  •  PERI00/TBAR8  OF  RECORD 

WCPA  -  WORST  CASE  HMIHUH  PRESSURE  ALTITUDE 

I  -  LBSS  THAR  0.5  OATS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  -  PERCERTAOB  OF  CALM  WIRDS  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  HEAR 
WIRD  DIRECIIcm 
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nonrn 


PERCENT  OCCimRENCS  FREQUENCY  OF  CEIJJNO  AND  VISIBILITY 


H 

oimi 

1  JAII 

1  F80 

1  MAR 

1  APR 

1  MAY 

1  JUN 

1  JUL 

1  AUO 

1  86P 

1  ocr 

1  NOV 

1  DEC 

1  ANN 

1  YOR 

XCT 

nnn 

00-02 

29.5 

27.8 

27.2 

29.3 

13.7 

4.1 

.7 

8.2 

19.6 

26.3 

26.5 

20.1 

10 

03  -  05 

BBl 

35.0 

29.9 

34.6 

38.2 

22.2 

10.9 

4.0 

18.7 

29.5 

34.4 

26.1 

26.4 

10 

CIC 

06  -  00 

34.4 

37.4 

38.9 

36.4 

30.6 

22.1 

12.2 

6.3 

23.6 

34.6 

36.2 

36.2 

29.7 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

34.3 

37.4 

36.2 

33.1 

32.7 

22.1 

9.9 

4.9 

23.0 

31.2 

32.4 

35.5 

27.7 

10 

AltD/OR 

12  -  14 

27.9 

28.8 

25.4 

22.8 

ia.8 

8.0 

2.6 

1.4 

6.4 

19.9 

19.9 

28.2 

17.5 

10 

VSBT 

15  -  17 

21.1 

24.5 

17.*» 

13.8 

a.o 

2.7 

1.9 

.4 

3.7 

11.7 

12.5 

23.1 

11.8 

10 

LT  3  MI 

IS  -  20 

19.0 

22.5 

15.6 

9.1 

e.6 

3.0 

.6 

1.7 

4.6 

12.3 

10.9 

24.9 

11.1 

10 

21  -  23 

23.7 

22.7 

20.3 

13.8 

11.3 

5.2 

.5 

1.1 

5.9 

11.7 

16.8 

26.7 

13.3 

10 

ALL 

27.4 

29.7 

26.5 

23.5 

23.0 

12.3 

5.4 

2.6 

11.9 

21.5 

23.3 

26. 8 

19.1 

10 

00-02 

18.1 

21.5 

13.9 

14.9 

14.1 

5.1 

2.7 

•  3 

5.2 

13.7 

16.8 

18.5 

12.1 

10 

03  -  05 

22.3 

28.1 

18.4 

21.5 

19.2 

9.9 

6.2 

1.2 

9.9 

19.6 

22.4 

19.8 

16.5 

10 

C20 

06  -  OB 

23.5 

28.3 

23.8 

25.3 

21.7 

12.0 

7.5 

4.6 

15.2 

26.6 

22.9 

27.1 

19.9 

10 

LT  ISOO  FT 

09  -  11 

22.8 

24.3 

18.2 

18.7 

12.8 

6.1 

2.3 

2.2 

8.5 

19.2 

17.6 

23.6 

14.7 

10 

AMD/OR 

12  -  14 

16.7 

17.9 

9.B 

1.0 

.7 

.4 

m 

a.o 

17.1 

8.0 

10 

VSBY 

IS  -  17 

12.2 

14.2 

Kl 

.7 

.1 

.1 

HI 

5.7 

15.7 

5.7 

10 

LT  3  Ml 

18  -  20 

11.1 

13.6 

MSi 

1.3 

.1 

.7 

2.8 

5.3 

13.9 

5.7 

10 

21  -  23 

14.5 

14.6 

11.2 

2.5 

.2 

.6 

3.1 

10.3 

17.4 

7.7 

10 

ALL 

17.5 

20.2 

13.4 

12.0 

10.3 

4.8 

2.5 

1.3 

6.2 

13.9 

13.2 

19.2 

10.8 

10 

00  -  02 

13.5 

15.5 

10.2 

8.6 

6.6 

2.7 

.7 

.2 

3.4 

9.4 

e.8 

15.1 

7.9 

10 

03  -  05 

16.3 

20.1 

12.3 

12.3 

10.7 

6.5 

3.3 

.8 

5.0 

15.3 

13.1 

16.4 

11.0 

10 

CO 

06  -  08 

18.8 

21.3 

15.8 

18.0 

12.7 

5.8 

4.1 

1.6 

10.1 

20.3 

16.4 

22.4 

13.9 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

17.8 

19.6 

11.9 

12.9 

■SI 

2.2 

1.6 

.8 

4.6 

13.9 

11.5 

20.4 

10.4 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

11.8 

14.8 

6.4 

3.9 

.1 

.4 

.4 

1.2 

4.4 

15.2 

5.7 

10 

VB8T 

IS  -  17 

10.2 

10.6 

4.4 

1.2 

B9 

.3 

.1 

.1 

1.3 

3.4 

12.6 

4.2 

10 

LT  2  MX 

le  •  20 

9.4 

11.5 

4.7 

2.2 

■n 

.6 

.0 

.1 

2.4 

Bl 

4.4 

11.7 

4.4 

10 

21  -  23 

11.9 

13.2 

5.8 

3.3 

2.B  1 

1.4 

.0 

.0 

2.4 

mSM 

6.7 

12.8 

5.5 

10 

ALL 

13.7 

IS. a 

8.9 

7.7 

s.e 

2.4 

1.3 

.5 

3.8 

10.2 

8.5 

15.9 

7.5 

10 

00  -  02 

K81 

i.e 

1.2 

.4 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.6 

2.2 

.9 

10 

03  -  05 

3.9 

3.3 

1.2 

.8 

.9 

•  0 

.3 

•  0 

.0 

2.0 

2.7 

2.5 

1.5 

10 

CIO 

06  -  08 

5.3 

2.8 

1.0 

1.3 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

4.5 

5.4 

6.9 

2.4 

10 

LT  200  FT 

09-11 

4.2 

2.0 

.9 

,6 

.4 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.7 

2.0 

3.4 

1.3 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

1.1 

1.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

1.8 

.4 

10 

vsar 

15  -  17 

.9 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

.4 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

1.2 

1.1 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.4 

4.0 

.6 

10 

21  -  23 

1.4 

3.1 

.0 

,7 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.4 

.8 

3.2 

.8 

10 

ALL 

2.5 

2.0 

.6 

.5 

.4 

.0 

•  0 

.0 

.1 

1.2 

1.6 

3.4 

.9 

10 

BURRICARBS/TROPICAL  STOmS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  i 

1900  - 

1986 

BR/TS 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

NAT  JUH 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ANN 

60m 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0  0/2 

0/1 

0/4 

0/1 

0/0 

0/0 

0/0 

0/8 

120nM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0  0/4 

1/3 

2/7 

1/3 

0/0 

0/0 

0/0 

4/17 

240IM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0  7/9 

6/11 

11/18 

6/13 

0/2 

0/0 

0/0 

29/53 

MHAMS  t  •  SUHTURT  OP  DAI  DATA  -  PART  TIME,  JUL  70  THRU  JAH  90. 
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A  N  8 

CLIMATIC  BRUF 

MAR  92 


STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX. 

LATITUDE/LOIIOITUDE:  31  04  H  097  50  H 
BOURLT  OBS  PORi  OCT  81  -  8BP  91 

SUMfART  OF  OAT  PORl  OCT  50-MAR  61,  NOV  63-DBC  66,  SEP  68-SEP  91 
B0UR8  OlMWRIZBDs  0000  -  2300  L8T 
LST  TO  UIC:  *06 


FIELD  ELEV:  1015  FT 
8TATION  MSC!  722576 
CALL  8iaHt  RORX 

SUPER8EDBS:  OCT  87 


1  Hoirm 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1  ANN 

YOR 

MOOEM  max  temp  (F) 

■91 

93 

101 

98 

100 

107 

■91 

101 

93 

89 

109 

40 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

mm 

61 

69 

77 

83 

90 

78 

67 

60 

76 

40 

MEAN  TB<P  (F) 

E9 

52 

59 

67 

74 

81 

Btl 

78 

69 

58 

51 

67 

40 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

36 

42 

48 

57 

64 

71 

68 

59 

48 

41 

57 

40 

BXIRH  MIN  TEMP  (F) 

7 

7 

16 

32 

42 

55 

u 

■1 

42 

31 

21 

-1 

-1 

40 

D/H  TBtP  GE  100  (F) 

0 

0 

1 

0 

t 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

9 

40 

DAf  TDIP  GE  90  (F) 

0 

f 

1 

1 

5 

18 

26 

25 

14 

2 

1 

0 

92 

40 

D/H  TBfP  LT  33  (F) 

9 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

I 

2 

6 

24 

40 

D/H  TEMP  LT  20  (F) 

1 

1 

1 

0 

0 

n 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

40 

1  BEATING  DEGREE  DAYS 

521 

367 

212 

67 

7 

0 

0 

50 

247 

449 

1923 

41 

1  COOLING  DEGREE  DAYS 

5 

12 

47 

122 

293 

476 

602 

605 

404 

176 

41 

7 

2790 

41 

MBAH  DBHPOmT  TBMP  (F) 

34 

38 

44 

51 

62 

67 

67 

66 

62 

55 

47 

36 

53 

10 

MBMI  IfBT  BULB  TBIF  (F) 

41 

44 

51 

58 

66 

71 

72 

72 

67 

60 

52 

42 

58 

10 

99.95%  WCPA  (FT) 

1350 

1500 

1550 

1500 

1400 

1250 

1150 

1150 

1250 

1300 

1450 

1450 

1400 

10 

MEAN  REL  BUM  07  I.ST(%) 

76.3 

74.5 

75.6 

82.7 

83.1 

81.0 

80.0 

81.6 

82.0 

80.2 

77.7 

79.1 

10 

MEAN  REL  HUM  13  L8T(%) 

55.0 

51.3 

50.4 

56.7 

55.5 

46.1 

44.6 

50.4 

54.1 

55.1 

56*1 

52.4 

10 

MAX  24BR  FRECIF  (IN) 

2.18 

4.09 

3.18 

3.90 

4.50 

4.08 

3.19 

4.81 

3.25 

5.16 

2.72 

HQQI 

5.16 

35 

MAX  FRECIF  (IN) 

4.59 

6.31 

4.85 

13.23 

11.30 

11.34 

8.33 

13.84 

6.87 

8.50 

5.62 

46.19 

35 

MEAN  FRECIF  (IN) 

1.46 

2.26 

1.98 

2.95 

4.42 

3.48 

1.83 

2.39 

2.70 

3.64 

2.08 

■nil 

31.26 

35 

MIR  FRECIF  (IN) 

1 

.34 

.02 

.33 

1.17 

.05 

1 

1 

1 

.00 

1 

HI 

12.48 

35 

D/W  FRECIF  GE  .01  (IN) 

6 

7 

7 

7 

9 

6 

4 

5 

7 

6 

6 

6 

76 

35 

0/H  FRECIF  GI  .50  (IN) 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

HDH 

18 

35 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

2.8 

2.0 

1.0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.2 

mm 

2.8 

35 

MAX  SNFL  (IN) 

3.9 

3.4 

1.0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.1 

5.3 

35 

MEAN  SNFL  (IN) 

.5 

.4 

1 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.2 

MM 

1.3 

35 

D/W  SNFL  OS  .1  (IN) 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

35 

0/H  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

t 

■■ 

1 

35 

MAX  DLY  8N0  DEPTH  (IN) 

1  3 

1  2 

1  1 

1  0  1 

1  »  1 

1  0  1 

1  0  1 

1  0  1 

1  0 

1  «> 

1  2  i 

1  •  1 

1  3  1 

1  35 

FRVUia  HRD  DIR  (080) 

35-01 

35-01 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

35-01 

17-19 

10 

HEAR  HRD  SPD  (RTS) 

7 

7 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

7 

7 

10 

MAX  HRD  8FO  (KIS) 

47 

50 

53 

60 

61 

45 

43 

47 

51 

39 

58 

47 

61 

31 

SKY  COVER  or  5/10  (%) 

54.5 

55.9 

54.6 

51.7 

58.3 

47.0 

32.9 

33.2 

41.5 

44.5 

49.9 

53.4 

48.1 

10 

0/H  TaUITOERSTORHS 

1 

2 

4 

5 

8 

6 

4 

5 

4 

3 

2 

1 

45 

35 

0/H  FOG  (VSEY  LT  7  Ml) 

11 

10 

9 

10 

10 

5 

3 

4 

7 

9 

9 

9 

96 

35 

LBGENDi  ANN  >  AHNUAL  POR/TOR  •  PERIOD/TEARS  OF  RECORD 

D/W  -  HEAR  HUMBER  OF  DAT8  HITE  NCPA  >  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

6  -  BASED  OH  LESS  TEAR  FULL  NOniBS  f  •  LESS  THAR  0.5  DATS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

**  -  IRSTARTARBOUS  PEAK  WINDS  $  -  PERCEHTAOE  OF  CALM  HINDS  GREATER  TRAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

*  •  DATA  ROT  AVAILABLE  HIND  DIRECTION 
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Homu 


PERCEHT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILINO  AND  VISIBILITY 


1  H 

ONm 

1  JAN 

1  FEB 

1  HAA 

1  APR 

1  HAY 

1  JUH 

1  JUL 

1  AUO 

1  SEP 

1  OCT 

1  NOV 

1  DEC 

1  ANN 

1  TOT 

LST 

00  -  02 

i-7.e 

29.4 

29.9 

26.7 

24.8 

11.7 

4.1 

1.4 

10. a 

31.7 

20.9 

IG 

03  -  05 

31.5 

34.4 

..6.1 

32.7 

37.8 

24.7 

10.9 

4.2 

19.4 

34.6 

27,6 

10 

CIO 

06  -  08 

33.1 

38.5 

37.3 

36.0 

39.2 

23.2 

11.4 

5.3 

23.1 

33.8 

35.1 

29.4 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

31.0 

37.0 

33.7 

29.7 

30.9 

17.4 

6.0 

4.7 

19.7 

27.1 

26.9 

32.4 

24.9 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

25.3 

29.0 

23.5 

20.0 

15.1 

6.9 

1.8 

2.0 

5.9 

18.2 

20.1 

26.2 

16.2 

10 

VSBX 

15  -  17 

17.7 

22.8 

14.7 

11.4 

a.o 

3.3 

1.2 

.6 

3.9 

10.0 

13.7 

22.8 

10.8 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

16.3 

20.4 

13.0 

9.4 

6.5 

2.6 

.6 

1.3 

4.8 

10.1 

12,7 

21.5 

9.9 

10 

21  -  23 

21.3 

22.6 

17.8 

16,3 

9.8 

4.3 

.8 

1.0 

4.8 

13.9 

18.9 

27.3 

13.2 

10 

ALL 

25.5 

29.3 

25.8 

22.8 

21.5 

11.8 

4.6 

2.6 

11.6 

21.0 

24.1 

29.0 

19.1 

10 

00  -  02 

19.4 

19.9 

17.8 

16.4 

12.6 

4.0 

1.8 

1,0 

5.8 

14.9 

■tHl 

23.7 

12.9 

10 

03  -  05 

22.3 

23.6 

22.2 

19.4 

19.6 

10.6 

2.2 

10.4 

21.1 

KM 

25.8 

17.1 

10 

CIO 

06  -  OB 

24.0 

27.5 

23.5 

24.3 

23.7 

13.0 

3.2 

14.3 

26.5 

26.1 

19.7 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

22.0 

24.9 

18.4 

16.0 

13.5 

2.5 

16.6 

Itg 

24.1 

14.3 

10 

AMD/OR 

12  -  14 

17,3 

10.4 

5.5 

1.1 

KB 

■B 

Itn 

18.2 

8.2 

10 

VEST 

15  -  17 

13.7 

■B 

2.6 

.8 

.2 

.1 

2.8 

5.8 

14.4 

KSI 

10 

LT  3  Ml 

18  -  20 

12.8 

KB 

KB 

1.1 

.4 

.4 

2.7 

KH 

7.1 

14.8 

m 

10 

21  -  23 

15.8 

10.4 

KB 

1.9 

.5 

.4 

2.6 

WSM 

10.9 

19.2 

a.i 

10 

ALL 

19.4 

14.7 

12.3 

10.6 

4.9 

2.4 

1.4 

6.5 

14.0 

13.9 

20.8 

11.5 

10 

00  -  02 

14.2 

13.2 

10.0 

9.4 

5.6 

2.2 

la 

■5 

3.7 

11.5 

10.2 

19.5 

8.4 

10 

03  -  05 

17.2 

18.4 

13.7 

12.9 

11.0 

6.4 

la 

KD 

6.4 

15.8 

14.8 

20.8 

11.8 

10 

CIO 

06  -  06 

18.1 

21.5 

15.7 

17.4 

14.5 

6.9 

la 

10.2 

20.2 

17.1 

23.3 

14.2 

10 

1'  1000  FT 

09  -  11 

16.0 

18.1 

10.9 

10.1 

7,2 

3.0 

KB 

Ka 

4.6 

12.3 

11.4 

20.0 

9.6 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

10.6 

12.2 

■B 

4.4 

2.6 

.9 

.5 

mm 

2.0 

5.2 

13.5 

5.5 

10 

VBBT 

15  -  17 

8.0 

KB 

kB 

2.0 

1.7 

.4 

.0 

1.1 

4.7 

10.0 

3.9 

10 

LT  2  Ml 

18  -  20 

8.5 

KB 

2.0 

1.3 

.4 

.2 

mm 

1.7 

5.6 

11.1 

4.1 

10 

21  -  23 

11.1 

11.7 

4.8 

3.4 

2.0 

1.7 

,3 

.1 

1.9 

7.6 

14.6 

5.5 

10 

ALL 

13.0 

14.2 

8.8 

7,7 

5.7 

2.7 

1.4 

.6 

3.9 

10.3 

9.6 

16.7 

7.9 

10 

00  -  02 

4.3 

2.5 

1.0 

.9 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

1.1 

2.3 

3.3 

l.J 

10 

01  .  OS 

6.6 

3.5 

.9 

1.1 

.8 

.2 

.0 

.0 

.1 

1.8 

4.0 

4.2 

1.9 

10 

CIO 

06  -  08 

6.3 

3.7 

1.5 

2.3 

1.1 

.4 

.0 

.0 

.6 

3.2 

5.6 

5.1 

2.5 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

2.8 

2.1 

.6 

.4 

.5 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.6 

2.1 

2.9 

1.1 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

.6 

.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.9 

1.0 

.3 

10 

VBBT 

15  -  17 

1.3 

1.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.9 

.4 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

1.9 

1.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

•  o 

.0 

.1 

1.0 

2.9 

.6 

10 

21  •  23 

2.2 

3.1 

.4 

-7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.7 

3.0 

1.0 

10 

ALL 

3.3 

2.2 

•  7 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.1 

1.1 

2.3 

3.0 

1.1 

10 

mnUUCAHXB/ntOPlCAL  SIORHS  observed  for  TBB  period  I  1900  -  1986 


BR/T8 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

60IB1 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/1 

0/2 

0/3 

0/1 

0/0 

0/0 

0/0 

0/7 

120m 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/4 

1/3 

2/8 

1/3 

0/0 

0/0 

0/0 

4/18 

240m 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

7/10 

6/11 

11/18 

7/13 

0/2 

0/0 

0/0 

31/54 

REMARKS  1 

•9IBS  MAX  TEMP 

FOR  MARCH 

WAS 

VERIFIED 

BY  ORIOINAL  RECORD 

BlfftfARY  OF 

DAT  DATA  - 

PART 

TIME,  SEP 

60  THRU 

JAMBS  COMBALLYAACO,  TEXAS 

PERIOD^  X942-64B 

B  31  30  «  97  04 

ELEVATION:  479  ff 

TEMPERATURE(>F)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


I^N  NUMBER  OF  DAYS 


lin 


ci  S < 

K  *  U  O 

W  3  3  H 


30  r  jj 

2  «s  8  8 

*  W  X  ^  O  H 
a.  &  t  3  w  •> 


Ruaber  Observed  Wltbln;  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/] 

(FOR:  1900-X97D)  60  m  0/( 

(A)  HurrieeBes/Tr^leel  Stoaras  lao  MM  0/< 

(B)  Rurrleaacs  Only  2liO  MM  9/! 

miSSUD  FOB!  Hrly  Obe;  SAS-IOAS,  12/I»8-X2/6A,  DalXy  Obe:  SA® 


X9  i-J  19 


JAMFDMASAFRMAYJUBJULAUCSEFOCTHOVDBCARH 

AA  AA  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  AA  AA  AA 

0/0  X/0  0/0  I/O  0/0  2/0 

0/0  2/X  3/1  A/2  1/X  10/5 

9/5  8A  J-5/X0  X6/6  3/1  5X/26 

>/li8>X2/6A.  OalXy  Obe:  5/A2-XdA5.  X2/A8.3/6A. 


imrsm 


“DATA  NOT  available.  ILESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  C%>  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREO) 

i  HOURS  (LST) 

00-02 

CIO 

L  03-05 

Xees  tban 

L_  06-00 _ 

3000  feet 

[  09-XX. 

ead/or 

L  X2-X4  _ 

VSBY 

.  —XSad? 

Xese  than 

_ XStBD 

3  alXes 

.  -21-23  - 

1 

ALL  HOWS 

Xeet  tban 

1500  feet 


|g]j^3CE3E3C3^DEBtB3i 


Xese  tba 
i  alU 


rsHnwii 


rivii 


[83BB 


A  U  S 


STATION  NAME:  KELLY  AFB  TX  TI^l:  ELEV:  690  FT 

LATITUOE/LOMGTUDE:  29  23  M  098  35  U  STATION  MSC:  722535 

CLIMATIC  BRIEF  HOURLY  OBS  POR:  APR  80  -  MAR  90  CALL  SIGN:  KSKF 

SUMMARY  OF  DAY  POR;  SEP  37  -  MAR  90 

HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST  SUPERSEDES:  NOV  85 

AUG  90  LST  TO  UTC:  -^06 


1  MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN  1  YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

90 

96 

101 

108 

io4 

107 

108 

107 

104 

100 

93 

89 

54 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

62 

66 

74 

80 

86 

92 

95 

95 

90 

82 

71 

64 

KB 

54 

MEAN  TEMP  (F) 

51 

55 

63 

70 

77 

82 

85 

85 

71 

61 

54 

Bl 

54 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

41 

45 

51 

60  ' 

67 

73 

75 

74 

70 

61 

50 

43 

Bl 

54 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

4 

9 

21 

31 

46 

55 

62 

59 

41 

34 

21 

9 

■1 

54 

D/U  TEMP  GE  100  (F) 

0 

HMI 

« 

« 

1 

1 

4 

5 

1 

mm 

mnii 

Hi 

12 

54 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

# 

1 

1 

3 

mm 

22 

28 

27 

17 

mm 

1 

mm 

144 

54 

D/U  TEMP  LT  33  (F) 

6 

1 

mm 

0 

mm 

mm 

mm 

1 

■n 

15 

54 

D/U  TEMP  LT  20  (F> 

1 

■I 

■1 

■1 

0 

■1 

■1 

■I 

■1 

mmi 

1 

2 

54 

1  HEATING  DEGREE  DAYS 

417  1  279 

140 

31 

1 

0 

0 

0 

22 

173 

341 

1404 

53 

{  COOLING  DEGREE  DAYS 

12 

23 

82 

198  j  377 

536 

633 

631 

460 

236 

63 

16 

3267 

53 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

38 

41 

48 

52 

63 

68 

68 

69 

65 

58 

49 

39 

55 

10 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

45 

48 

55 

60 

68 

72 

73 

74 

70 

63 

55 

46 

61 

10 

99.95X  WCPA  (FT) 

1050 

1150 

1250 

1150 

1050 

950 

850 

850 

900 

1000 

1100 

1150 

1100 

10 

j  MEAN  REL  HUM  07  LST(X} 

72.2 

75.2 

^.8 

72.5 

n.9 

W.7 

TO.8 

81.9 

80.6 

78.8 

76.7 

70.9 

76.9 

10 

1  MEAN  REL  HUN  13  LST(X> 

54.0 

55.1 

53.1 

47.5 

55.4 

54.4 

47.5 

46.2 

51.1 

53.6 

54.7 

54.4 

52.2 

10 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

3.49 

2.41 

3.34 

3.43 

4.67 

4.74 

3.99 

4.94 

8.05 

4.95 

4.28 

3.66 

8.05 

54 

MAX  PRECIP  (IN) 

9.04 

5.89 

3.72 

10.19 

10.24 

13.51 

6.12 

15.07 

13.50 

9.02 

5.06 

6.39 

48.28 

54 

MEAN  PRECIP  (IN) 

1.44 

1.74 

1.35 

2.36 

3.61 

3.08 

1.61 

2.62 

3.77 

3.13 

1.85 

1.34 

28.08 

54 

MIN  PRECIP  (IN) 

.02 

« 

.03 

.06 

.08 

» 

# 

« 

.06 

.00 

« 

.01 

8.96 

54 

0/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

7 

7 

6 

7 

8 

6 

4 

5 

6 

6 

6 

7 

75 

54 

0/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

17 

54 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

13.7 

2.5 

# 

0 

0 

0 

mm 

0 

mm 

6 

mm 

mm 

13.7 

44 

MAX  SNFL  (IN) 

20.0 

3.9 

0 

0 

0 

0 

■1 

0 

mm 

Bl 

20.0 

44 

MEAN  SNFL  (IN) 

.6 

.2 

« 

0 

0 

0 

mm 

0 

■1 

0 

Bl 

.8 

44 

O/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Bl 

mm 

2 

44 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

« 

44 

i  MAX  OLY  SN  DEPTH  (IN) 

12 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

12 

44 

PRVLNG  UND  DIR  (DEG) 

S02-04 

$35-01 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

14-16 

$14-16 

$14-16 

$35-01 

U2-04 

14-16 

10 

MEAN  UNO  SPD  (KTS) 

5 

6 

6 

6 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

MAX  UNO  SPO  (KTS) 

55 

50 

55 

57 

66 

65 

51 

70 

50 

60 

59 

69 

70 

43 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

56.4 

57.3 

56.1 

56.4 

62.1 

49.7 

35.7 

M.O 

40.4 

45.8 

54.1 

56.0 

50.4 

10 

0/W  THUNDERSTORMS 

1 

2 

2 

4 

6 

5 

3 

5 

4 

3 

1 

1 

37 

^1 

0/U  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

13 

12 

12 

13 

13 

6 

3 

3 

8 

11 

12 

12 

118 

41 

LEGEND:  ANN  ■  ANNUAL 

D/U  «  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 

&  «  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
*•  ■  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 
•  >  DATA  NOT  AVAILABLE 

POR/YOR  >  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

UCPA  «  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

«  «  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  >  PERCENTAGE  OF  CALM  UINOS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 

354 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


MONTH 

1  JAN 

1  FEB 

1  MAR 

1  APR 

1  MAY 

1  JUN 

1  JUL 

1  AUG 

SEP 

1  OCT 

1  NOV 

1  DEC 

ANN 

YOR 

LST 

00  -  02 

30.4 

35.9 

39.6 

35.2 

41.6 

34.7 

12.6 

11.1 

21.1 

30.1 

36.6 

33.4 

30.2 

10 

03  -  05 

34.9 

43.5 

48.7 

47.2 

59.7 

57.7 

42.0 

32.2 

37.7 

39.2 

45.0 

37.8 

43.8 

10 

CIG 

06  -  08 

37.2 

44.0 

49.6 

49.3 

59.2 

60.4 

47.4 

39.7 

40.4 

43.9 

46.1 

39.8 

46.4 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

33.7 

43.5 

44.6 

41.6 

42.9 

32.6 

15.6 

14.6 

25.2 

34.7 

40.9 

38.6 

34.0 

10 

AND/OR 

12  -  14 

26.9 

33.6 

27.5 

20.8 

16.5 

7.4 

2.3 

1.6 

5.4 

13.5 

23.4 

27.4 

17.2 

10 

VSBY 

15  -  17 

18.5 

21.9 

13.2 

9.6 

5.9 

3.6 

.9 

1.1 

2.7 

6.9 

14.0 

21.1 

9.9 

10 

LT  3  HI 

18  -  20 

17.0 

18.4 

12.3 

8.7 

7.7 

1.3 

.5 

1.0 

3.3 

6.3 

16.2 

21.1 

9.5 

10 

21  -  23 

24.2 

27.0 

25.4 

18.0 

18.8 

7.4 

1.7 

2.0 

5.6 

16.7 

24.1 

27.0 

16.5 

10 

ALL 

27.8 

33.5 

32.6 

28.8 

31.5 

23.6 

15.4 

12.9 

17.7 

23.9 

30.8 

30.8 

25.9 

10 

00  •  02 

19.0 

25.9 

28.0 

.  23.1 

26.8 

15.3 

5.8 

6.0 

11.2 

17.5 

24.3 

23.4 

18.9 

10 

03  -  05 

23.5 

33.1 

36.0 

31.2 

41.7 

34.8 

27.5 

19.7 

23.4 

25.3 

30.4 

26.7 

29.4 

10 

CIG 

06  -  08 

26.0 

34.3 

37.8 

33.7 

36.6 

33.6 

30.0 

24.3 

26.2 

31.4 

31.8 

27.8 

31.1 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

23.1 

30.9 

27.3 

19.4 

14.4 

6.3 

2.9 

2.7 

7.3 

17.2 

24.4 

24.9 

16.7 

10 

AND/OR 

12  -  14 

14.2 

18.4 

10.4 

5.9 

3.5 

1.6 

.6 

.4 

.8 

4.7 

9.2 

13.7 

6.9 

10 

VSBY 

15  -  17 

8.8 

12.2 

4.7 

3.0 

1.3 

1.8 

.3 

.9 

.9 

2.5 

5-7 

11.2 

4.4 

>  10 

LT  3  MI 

18  •  20 

8.9 

10.9 

4.3 

3.3 

1.7 

.6 

.3 

.6 

1.6 

2.3 

5.6 

11.5 

4.3 

10 

21  -  23 

13.1 

17.0 

13.2 

8.3 

6.3 

2.6 

.6 

1.3 

2.1 

6.9 

12.2 

18.4 

8.5 

10 

ALL 

17.1 

22.8 

20.2 

16.0 

16.5 

12.1 

8.5 

7.0 

9.2 

13.5 

18.0 

19.7 

15.0 

10 

00  •  02 

14.9 

16.9 

15.4 

8.6 

7.5 

5.4 

1.0 

.9 

2.2 

6.2 

14.4 

17.7 

9.3 

10 

03  -  05 

18.0 

23.4 

21.7 

15.9 

16.6 

15.1 

4.3 

1.9 

5.0 

12.8 

21.2 

21.2 

14.8 

10 

CIG 

06  •  08 

20.4 

24.0 

26.3 

20.6 

15.7 

12.3 

6.3 

3.4 

8.1 

15.8 

22.1 

21.1 

16.3 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

16.1 

18.9 

14.6 

7.3 

4.7 

1.1 

.5 

.5 

1.0 

7.1 

14.6 

16.6 

8.6 

10 

ANO/OR 

12  •  14 

7.7 

9.0 

4.2 

1.9 

1.8 

.3 

.0 

.1 

.4 

1.5 

4.2 

8.3 

3.3 

10 

VSBY 

15  •  17 

4.7 

7.7 

2.3 

.9 

.3 

.4 

.1 

.4 

.4 

.8 

2.3 

6.7 

2.2 

10 

LT  2  MI 

18  •  20 

6.2 

7.9 

2.9 

1.7 

.5 

.4 

.0 

.3 

.4 

1.4 

3.2 

6.2 

2.6 

10 

21  •  23 

9.6 

9.2 

5.4 

3.3 

1.5 

.9 

.2 

.5 

.4 

2.0 

8.0 

10.4 

4.3 

10 

ALL 

12.2 

14.6 

11.6 

7.5 

6.1 

4.5 

1.6 

1.0 

2.3 

6.0 

11.3 

13.5 

7.6 

10 

00  •  02 

2.9 

i.i 

.5 

.  .6 

.2 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.1 

1.2 

3.3 

.8 

io 

03  •  05 

4.4 

1.8 

1.2 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

4.0 

5.9 

1.6 

10 

CIG 

06  -  08 

5.4 

3.0 

1.2 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

4.7 

4.9 

1.8 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

3.0 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

2.5 

.7 

10 

AND/OR 

12  •  14 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.0 

10 

VSBY 

15  •  17 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

LT  1/2  Ml 

18  •  20 

.4 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.5 

.1 

10 

21  •  23 

1.3 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.8 

.3 

10 

ALL 

2.2 

1.0 

.4 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.4 

2.3 

.7 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  :  1900  •  1986 


HR/TS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

60NN 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/2 

1/2 

0/1 

0/1 

0/0 

0/0 

0/0 

1/6 

,120NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

4/7 

2/6 

1/5 

2/4 

0/1 

0/0 

0/0 

9/23 

240NN 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

7/10 

7/12 

14/19 

10/13 

1/2 

0/0 

0/0 

39/56 

REMARKS  :  NONE 


WS  CLIMATIC  BRIEF 

PftpofU  by  ETAC  (  JW.  1971  ) 


TEMPERATUflE^F)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


1  Si  ft  III 

2  si  la  li  5 


_  PERIOD  1951-fr7 
ELE\«TION:  «0  ft 


iTrignT^ff»TaPMifTamiBaBao3igig3Egg3EBMtati»tiitLimmaa»i:fcmi3im 


.561550 


tabar  ObMirad  Ulthlni 
(POBi  1900-1971)  60  m 

(A)  Hurrleanai^TTapleal  Stoma  120  M 

(B)  UurrioaMa  Onlj  2A0  W 

ans  {NaTT)  FDRi  Rrls  Ud  Da 


KDATA  NOT  AVAILABLE.  lUSS  THf 


FLYING  WEATHER  (%FREO):  HOURS  (LST) 


J«D  Jill  iUB  Sap  Oat  Abb 

i/B  A/B  VB  A/B  A/B  A/lB 

60  m  6/3  2A  3/3  6/3  1/1  IB/U 

120  m  11/6  1/1  9/7  li/7  V2  37/23 

2A0  W  U/7  a/5  17/11  21/10  5/2  65/35 

Obat  Sap  51  -  Dae  in. 


•uss  mm  0.5  oat,  0.5  or  0.05  inch,  or  0.5  percent  c%>  as  applicable. 


_ 1 

1  00-02 

CIO 

01-05 

laaa  tiaa  1 

r“06TM 

1500  faat 

and  /  or  i 

L  12  -  U 

[ _ 15  -  17  ■ 

VSBI  1 

laaa  tban 

18-20 

3  adlaa  | 

21  -  ^ 

ALL  BOBIS 

A  V  8 

CLIMATIC  BRIIP 

AUO  92 


ffTATlOM  IWa:  LAUGHLin  AFB/OEL  PIO  CC 

XATITVDB/'LOMOITVOIx  29  22  8  100  47  If 

BOURLT  OBS  POM:  JAM  82  >  OBC  91 

8U»MA|IY  OP  OAT  PORf  FBI  43>8KP  49*  APII  91-fiSC  91 

BOUM  SUItMUSDl  0000  -  2200  L8T 

L8T  to  UTC:  «08 


FZEU)  ELEV:  1082  FT 
STATION  M8C:  722615 
CALL  81011:  EDLF 

8UPBII8B088t  HAT  87 


NOMTH  I  JAM  I  FSB  |  HAA  |  APR  |  HAY  |  JUlf  |  JUL  |  AUC  |  8£P  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR  | 


PCffM  MAX  TBIP  (P) 
M8AR  MAX  TM  (P) 
NBAR  TBfP  (P) 

MIAII  MIN  TBIP  (P) 
BCmC  MIN  TBIP  (P) 

D/H  TBV  GB  100  (P| 
D/W  TBKP  OB  90  (P) 
D/W  TSfP  LT  33  (P) 
D/V  TBfP  LT  20  (P| 

RBATINO  DBGREB  DAYS 
COOLIM  DBOim  DAYS 

HBAH  OBMPOIlfT  TBIP  (P| 
MEAN  «BT  BULB  TBIP  (P} 
99.99%  NCPA  (PT) 

MEAN  m  BUM  07  L8T(%) 
HBAN  NIL  BUM  13  L8r(%) 

MAX  248*  PRBCIP  (1N| 
MAX  PRBCIP  (IN) 

HBAN  PRBCIP  (IN) 

MIN  PRBCIP  (IN) 

D/U  PRBCIP  OB  .01  (IN) 
0/B  PRseiP  or  .90  cin) 

MAX  248R  BNPL  (IN) 

MAX  8NPL  (IB) 

«AN  BNPL  (IN) 

0/V  8NPL  OB  .1  (IN) 
0/W  BNPL  QB  1.9  (Dl) 

I  MAX  DLT  8R0  OlPtB  (IN) 

PRVINO  BHD  DIR  (OBB) 

IBAN  BID  8P0  (KTB) 

MAX  UBD  8P0  (lOB) 


SKI  cam  oT  s/io  |t) 

90.0 

48.0 

46.6 

48.7 

54.0 

43.5 

36.5 

31.7 

42.1 

41.1 

47.3 

91.9 

45.1 

D/M  funmuiuw 

1 

1 

2 

4 

7 

5 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

34 

D/M  rOD  (VMM  IT  7  Ml 

11 

9 

8 

8 

7 

3 

1 

1 

3 

7 

9 

10 

77 

LMBBli  ANN  •  ANNAL  POR/TOR 

D/V  -  MBAN  NUMBR  OF  OATS  VltB  NCPA 

8  •  BA8B)  ON  LB88  tBAN  PULL  MQNINS  I 

••  •  IMTlAlVrANBOUS  PEAK  «1ND8  $ 

*  -  OJOA  HOT  AVAIIABLB 


PBRIOD/YBARB  OP  RBCORD 
VORST  CA8B  MAXIMUM  PRESSURE  ALTI1VDE 
LS88  THAN  0.5  DATS  OR  TRACE  AS  APPLICABLB 
PBRCBirrAOB  OP  CALM  VIND8  QRBAIBR  IVAN  OR  BQUAL  TO  MBAN 
WIND  DIRECTION 


358 


359 


PtCfAACOtT  UUPCTAC  STAnON  MAMf  .  LUlMCK  »C0I0II» 

OCTOeC*  l*t2  LOCATMM  :  klOl  90 


JAN  «*-oec  •! 

Jftt 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


lnsi»i.n.)BiMn.f  PT^ii  w 

cxanBBSuii 


■■cnKFiram 


rTUVFBBlI 

raKnKi]i 


ikeetiiikdk:!}]  I 


ilMAUKS  RUSSMO 

FDR 

KUHSER  O8SBRVC0  WXlMXNi 

A/B 

AUG 

AMU 

OM  I  JON  87  m  IIUBtS  SECTION  or 

THE  OOSeOVOTXOMS 

HOURI.V 

ons: 

JAN  73  •  DCC  81 

(1900-1979* 

60NH 

0/0 

0/0 

ailU»  A  fVUC  GOST  10  00  KTS  WXTN 

tORMAOOBS  IN  IME 

DRILY  08S] 

JAN  49  -  DEC  A1 

<A)  KurricAAM 

130NH 

0/0 

0/0 

AKtA*  TNtlSrOIIS  00  KTS  POR  MONTH  Of  JUH  IS  INC  fSAK 

(S)  Tropieal  Stona 

a40wt 

O/I 

0/i 

GUST  POO  17118  SIATXOM. 

360 


FERIOO:196a-65  1 

H  96  06 

ELEVKTKM: 

TEMf>CnxrURE^F>  PRCCIPIDinONCinl  WNO  <KTI 


MEANNUMCROF  OATS 


TEMPERATUREPF) 


cami 

Bam 


ill 

3:h 


.ha*! 


O  O  H 

d  d  Af  ^ 


MWIMUM 


>  f  < 


90  80  32 


IB 


fli 

nesemniiigesisegmcsis 

BTIBTlinBimFngQEEBnE 


2!  #'  *‘5;  5a 


JUL  AUC  SIP  OCT  ROV  UK  AM 

A/B  A/B  A/B  A/t  h/t  li/t  IiJZ 

0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 


JABRBNAIAHtNATJIfllJULAUOStPOCTROVlIKAa 
Bualicr  ab«cr¥«i  WltBla:  A/M  »/n  A/»  A/»  A/»  A/Z  A/h  K/A  A/B  A/B  A/B  A/B  A/ 

(FOB:  1900.1970)  60  M  O/O  O/O  O/O  O/O  O/O  0/ 

(A)  Hiurleaa««/TropleAl  Stoiw  120  M  2/0  O/O  O/O  O/o  O/O  2/ 

U)  VurrleaM*  Only  2A0  M  6/0  S/2  U/S  &/i  l/l  33/ 

BUSSUO  FOB:  Hrly  Oba:  3/^12/6$.  Dallr  Obs:  1/69.12/6$.  ^Refara  to  blghcat  hourly  wlad  apaod  latcrval. 


DATA  NOT  AVAILABLE.  lUSS  1»BM  0.5  DAY.  0.5  OB  0.05  INCH,  OB  0.5  FEBCENT  C*)  A$  APPLICADU. 


FLYING  WEATHER  (%FREO);  HOURS  (LSTI 


CIw 

l«ar.  tnaa 
3000  feet 
and/or 
VSBY 

laaa  tban 

3  ullaa 


CIO 

laaa  than 

1500  faet 
and/or 
VSBi 

la.k  than 

3  nllaa 


CIO 

laaa  than 

1000  faat 
and/or 


laaa  than 
2  nllaa 


CIO 

laaa  than 

200  faat 
and/or 


OO'^OO 

03*05 

.ii6-oa. 

W-ll 

_ 18-16. 

—.li-U 

_ Iftr® 

-11-81 


M-qs 
»3-0?' 
.-Qfi-oa 
09^  . 
.  18-1.6 
—  15-13- 
la-® 


ilB3C 


15J..16 


6  .  3 

11  ,  13 

19 

5  .  5 

15  1  16 

23 

6  ,  5 

16  17 

82 

2  2 

9  18 

,  16 

* 

6  I  .7i 

12 

1  •  1 

.  U 

»  1  1 

5  I  a 

12 

362 


363 


CLIMATIC  BRIEF  j 


MAR  90 


STATION  NAME:  REESE  AFB  TX  FIELD  ELEV:  3338  FT 

LATITUOE/LONGITUOE:  33  36  M  102  03  U  STATION  MSC:  722675 

HOURLY  OBS  PCW:  SEP  79  -  AUG  89  CALL  SIGN:  KREE 

SUMMARY  OF  DAY  POR:  MAR  42-JAN  46,  JTN  50-FEB  61.  FEB  75-AUG  89  (FULL  TIME),  MAR  61-JAN  75  (PART  TIME) 
HOURS  SUMMARIZED:  0000  •  2300  L3T 

LST  TO  UTC:  -^OB  SUPERSEDES:  JUL  85 


MONTH 

1  JAN  1 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  1 

JUN  1 

JUL  1 

AUG 

SEP 

OCT  I 

NOV  1 

DEC 

ANN  1 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

1 

81  1 

86 

94 

101 

109  1 

110  1 

109  1 

107 

100 

99  1 

88 

80 

110  1 

44 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

1 

S3  1 

57 

65 

74 

82 

89 

91 

89 

82 

74 

62 

54 

73  1 

44 

MEAN  TEMP  (F) 

1 

40 

44 

51 

61 

69 

77  1 

79 

78 

71 

61  1 

50 

42 

60  1 

44 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

1 

27  1 

30 

37 

47 

56  1 

65 

68 

66 

59 

48  j 

37 

29 

48  1 

44 

EXTRM  MIN  TEMP  <F) 

1 

-9  1 

-6 

9 

19 

28  1 

46  1 

54  j 

50 

33 

26  j 

1 

1 

-9  I 

44 

D/W  TEMP  CE  100  (F) 

1 

0  1 

0 

0 

« 

1  1 

2  1 

2  1 

1 

# 

0  1 

0  1 

0 

6 

44 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

1 

0 

0 

1 

2 

7-  1 

16 

20  1 

17 

7 

1  1 

0  1 

0 

71 

44 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

1 

23 

17 

10 

2 

«  1 

0  1 

0  1 

0 

0 

1  j 

10  1 

22 

85 

44 

D/W  TEMP  LT  20  (F) 

1 

6  1 

3 

1 

» 

0  i 

0  1 

0  1 

0 

0 

0  i 

1  i 

3 

14 

44 

HEATING  DEGREE  DAYS 

T 

758  1 

583 

437 

179 

43  i 

3  1 

*  1 

# 

21 

“isri 

464  1 

705 

3344 

33 

COOLING  DEGREE  DAYS 

1 

0  1 

« 

3 

46 

168  1 

377  1 

452  1 

417 

222 

43  1 

1  j 

# 

1729 

33 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

i 

23  1 

27 

30 

36 

48  { 

58  1 

58  1 

60 

54 

44  1 

51  1 

26 

41 

10 

MEAN  WET  BULB  TEMP  <F) 

1 

33  1 

36 

42 

49"' 

57  1 

65  j 

66  1 

66 

61 

52  i 

41  1 

35 

50 

10 

99.95X  WCPA  (FT) 

1 

3600  1 

3650 

3750 

3700 

3600  1 

3450  j 

3300  1 

3300 

3450 

3500  1 

3650  1 

3650 

3600 

10 

MEAN  REL  HUM  07  LST(X) 

i 

68.9  1 

70.9 

66.2 

63.0 

70.4  1 

77.9  i 

69.1  1 

74.6 

74.9 

74.2  1 

68.0  1 

TO. 5 

70.7 

10 

MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

1 

46.3  1 

47.1 

36.6 

33.3 

40.4  1 

47.3  1 

41.2  1 

47.7 

48.2 

45.6  1 

42.7  1 

50.2 

43.9 

10 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

1.23 

1.81 

1.54 

i.92 

2.40| 

3.70 

3.59 

2.59 

4.46 

3.621 

1.17| 

.76 

4.46 

37 

MAX  PRECIP  (IN) 

2.62 

2.17 

2.45 

3.72 

8.801 

7.13 

7.47 

6.57 

7.29 

7.021 

1.94| 

2.24 

28.69 

37 

MEAN  PRECIP  (IN) 

.53 

.57 

.63 

1.11 

2.521 

2.52 

2.37 

2.15 

2.59 

2.031 

.581 

.54 

17.71 

37 

MIN  PRECIP  (IN) 

.00 

# 

# 

# 

.111 

.18 

.08 

.01 

# 

.ooj 

<**  1 

» 

9.48 

37 

D/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

3 

3 

3 

4 

7 

6 

6 

6 

6 

5  1 

3  1 

3 

55 

37 

0/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

1 

1 

1 

2  1 

2 

2 

2 

2 

1  1 

1  1 

1 

17 

37 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

T 

10.3  1 

18.1 

7.0 

3.3 

0  1 

0  1 

0  1 

0 

0 

5.7  1 

11.0  1 

7.0 

18.1 

34 

MAX  SNFL  (IN) 

1 

20.5  1 

21.2 

17.2 

6.6 

0 

0  1 

0 

0 

0 

8.9  1 

19.7  1 

10.6 

33.7 

34 

MEAN  SNFL  (IN) 

1 

3.0  1 

3.6 

1.0 

.2 

0 

0  j 

0  1 

0 

0 

•5  1 

1.7  1 

2.4 

11.7 

34 

D/U  SNFL  GE  .1  (IN) 

1 

1  1 

2 

1 

* 

0 

0  1 

0  1 

0 

0 

*  1 

1  1 

1 

6 

34 

0/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

1  I 

1 

1 

n 

0  1 

0  1 

0  1 

0 

0 

*  1 

1  j 

1 

5 

34 

MAX  OLY  SNO  DEPTH  (IN) 

T 

13  1 

18 

7 

4 

0  1 

0  1 

jmnjraj 

0 

4  1 

10  1 

7 

18 

34 

PRVLNG  WND  DIR  (DEG) 

T 

23-25 

20-22 

17-19 

20-22 

17-191 

17-191 

17-191 

17-19 

17-19 

20-221 

20-221 

20-22 

17-19 

10 

MEAN  WND  SPO  (KTS) 

1 

8 

9 

10 

10 

10  1 

’  i 

7  1 

6 

7 

7  1 

8  1 

8 

8 

10 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

1 

54 

58 

64 

62 

60  1 

68  j 

60  I 

52 

45 

52  1 

59  1 

56 

68 

35 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

i 

43.0  1 

47.4 

42.0 

36.9 

41.0  i 

41.1  ) 

30.0  1 

37.6 

38.0 

36.7  1 

36.0  1 

44.3 

39.7 

10 

0/W  THUNDERSTORMS 

1 

1  1 

« 

1 

3 

7  1 

7  1 

6  1 

6 

A 

2  1 

1  1 

1 

39 

39 

0/W  FOG  (VSBY  LT  7  Ml) 

1 

6  1 

7 

5 

4 

5  1 

3  1 

2  1 

3 

7 

7  1 

8  1 

5 

60 

39 

LEGEND:  ANN  «  ANNUAL 

D/U  >  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 
t  >  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
**  «  INSTANTANEOUS  PEAK  UINDS 
*  >  DATA  NOT  AVAILABLE 


POR/YOR  ■  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

UCPA  B  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

«  ■  LESS  THAN  O.S  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
S  ■  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 


36A 


PERCENT  OCCURRENCE 


FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


1 

MONTH 

1 

JAN 

1  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN  1 

JUL  1  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1  DEC 

ANN 

YOR  i 

1  LST 

1 

00 

• 

02 

1 

16.5 

19.6 

12.8 

7.4 

10.5 

6.0  1 

1.3  1 

3.4 

10.9 

13.1 

13.2 

20.6 

11.3 

10  1 

03 

05 

1 

18.3 

24.3 

14.0 

11.8 

16.7 

9.9  1 

2.8  1 

4.1 

13.8 

19.5 

15.9 

21.6 

14.4 

10  1 

CIG 

06 

08 

1 

19.7 

28.9 

18.8 

14.6 

21.0 

16.7  1 

4.9  1 

6.9 

17.2 

24.7 

19.3 

21.5 

17.8 

10  1 

LT  3000  FT 

09 

11 

1 

18.0 

28.0 

17.4 

13.6 

1S.1 

14.8  1 

4.9  1 

8.7 

19.2 

22.8 

19.6 

21.4 

17.0 

10  1 

AND/OR 

12 

U 

1 

15.6 

23.6 

12.8 

11.7 

9.0 

5.8  1 

2.2  1 

4.9 

13.1 

15.6 

14.1 

19.8 

12,3 

10  1 

VSBY 

15 

17 

1 

13.4 

18.6 

11.5 

9.6 

4.8 

2.2  1 

.4  I 

2.9 

7.3 

11.3 

12.2 

18.4 

9.4 

10  1 

LT  3  MI 

18 

20 

1 

13.3 

15.7 

8.2 

6.1 

3.4 

2.3  1 

1.1  1 

2.6 

6.7 

10.5 

11.2 

17.5 

8.2 

10  1 

21 

23 

1 

15.7 

18.1 

8.6 

5.7 

4.9 

3.8  1 

.4  1 

3.0 

7.4 

11.5 

11.7 

18.2 

9,1 

10  1 

1  al 

L 

1 

16.3 

22.1 

13.0 

10.0 

10.8 

7.7  1 

2.3  1 

4.6 

12.0 

16.1 

14.7 

19.9 

12.4 

10  I 

1  00 

02 

1 

12.4 

15.3 

7.5  1 

4.3 

5.7 

4.0  1 

.6  1 

2.8 

7.2 

10.5 

9.6 

15.3 

7.9 

10  I 

1  03 

05 

1 

15.4 

19.8 

9.5  1 

7.6 

11.0 

6.1  1 

1.8  1 

3.7 

10.2 

15.3 

11.9 

16.8 

10.8 

10  1 

CIG 

1  06 

08 

1 

16.2 

24.3 

14.2  1 

9.9 

14.7 

10.6  1 

2.5  1 

4.7 

12.2 

19.7 

15.4 

'7.4 

13.5 

10  1 

LT  1500  FT 

09 

11 

1 

15.9 

22.9 

12.3  1 

8.0 

9.5 

6.7  1 

2.6  1 

5.2 

11.8 

17.0 

14.1 

16.9 

11.9 

10  1 

ANO/OR 

12 

14 

1 

13.2 

16.8 

7.6  1 

7.8 

3.0 

1.0  I 

•5  1 

2.0 

6.2 

8.5 

9.9 

14.5 

7.6 

10  1 

VSBY 

I  13 

17 

1 

9.4 

11.3 

6.7  1 

5.7 

2.5 

.3  1 

.1  1 

.6 

4.2 

5.4 

7.3 

12.8 

5.5 

10  1 

LT  3  MI 

18 

20 

1 

9.4 

10.8 

4.7  ( 

3.1 

1.8 

•9  1 

.9  1 

1.5 

4.4 

6.2 

7.9 

11.6 

5.3 

10  1 

1  21 

23 

1 

11.9 

12.2 

4.4  1 

2.8 

3.1 

1.8  1 

•2  1 

1.9 

4.9 

8.1 

8.1 

13.3 

6.1 

10  1 

1  al 

1 

13.0 

16.7 

8.4  I 

6.1 

6.4 

3.9  1 

1.2  1 

2.8 

7.7 

11.3 

10.5 

14.9 

8.5 

10  1 

1  00 

02 

1 

10.2 

11.9 

4.3  1 

3.9 

3.8 

2.8  I 

•5  1 

2.0 

6.1 

8.1 

6.7 

13.1 

6.1  1 

10  1 

1  03 

05 

1 

12.4 

15.7 

5.9  1 

4.7 

7.0 

4.4  1 

.6  1 

2.3 

8.4 

13.1 

9.0 

13.1 

8.0  1 

10  I 

CIG 

1  06 

08 

1 

13.9 

19.0 

9.0  I 

7.4 

9.4- 

7.4  1 

1.4  1 

3.4 

9.9 

15.6 

12.3 

14.4 

10.3  1 

10  1 

LT  1000  FT 

1  09 

11 

1 

13.6 

15.9 

8.3  1 

5.6 

3.8 

3.0  1 

.6  1 

3.1 

7.6 

12.4 

10.3 

13.6 

8.1  1 

10  1 

ANO/OR 

1  12 

14 

1 

9.2 

-0.6 

4.4  1 

4.7 

1.2 

.2  1 

.2  1 

.9 

4.4 

6.0 

7.1 

10.1 

4.9  1 

10  1 

VSBY 

15 

17 

1 

7.1 

7.4 

4.6  1 

3.9 

1.3 

.2  1 

•1  1 

.0 

3.0 

3.7 

5.3 

8.1 

3.7  1 

10  1 

LT  2  MI 

1  18 

20 

1 

8.0 

7.7 

2.8  1 

2.0 

.9 

•7  1 

•3  1 

.9 

3.0 

4.5 

6,1 

8.0 

3.7  1 

10  1 

1  21 

23 

1 

10.2 

8.8 

2.2  1 

2.0 

1.8 

1.3  1 

.0  1 

1.7 

3.8 

6.2 

5.6  i 

10.9 

4.5  1 

10  1 

I  ALL 

1 

10.6 

12.1 

5.2  1 

4.3 

3.6 

2.5  1 

•5  1 

1.8 

5.8 

8.7 

7.8 

11.4 

6.1  1 

10  i 

00 

02 

1 

1.2 

2.2 

1.1  1 

.1 

.2 

.1 

.0  1 

.0 

.7 

1.3 

1.8 

.9 

.8  1 

10  1 

03 

05 

1 

1.3 

4.4 

1.4  1 

.2 

.2 

.3 

.0  1 

.0 

.8 

3.8 

2.2 

2.7 

1.4  I 

10  1 

CIG 

06 

08 

1 

2.6 

6.0 

2.6  1 

.2 

.9 

.2 

.0  1 

.0 

.8 

3.0 

3,7 

4.3 

2.0  1 

10  1 

LT  200  FT 

09 

11 

1 

1.6 

2.4 

.8  1 

.0 

.0 

.0 

.0  1 

.0 

.1 

1.0 

2.1 

3.0 

.9  1 

10  1 

ANO/OR 

12 

14 

1 

.5 

.6 

•A  1 

.3 

.0 

.1 

.0  1 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.4 

•3  1 

10  1 

VSBY 

15 

17 

1 

.8 

.5 

•5  1 

.4 

.0 

.0 

.0  1 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.2 

•3  1 

10  1 

LT  1/2  MI 

18 

20 

1 

1.5 

.6 

.4  1 

.0 

.1 

.0 

•0  1 

.1 

.1 

.1 

1.2 

1.2 

'A  1 

10  1 

21 

23 

1 

1.4 

.7 

1 

.0 

.3 

.1 

•0  1 

.0 

.3 

1.0 

1.0 

1.6 

.6  1 

10  1 

1  ALL 

1 

1.4 

2.2 

1.0  1 

.2 

.2 

.1 

.0  1 

.0 

.3 

1.3 

1.7 

2.1 

.9  1 

10  1 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED 


REMARKS  :  ALL  SUMMARY  OF  DAY  (SOO)  DATA  DERIVED  EXCLUSIVELY  FROM  REESE  AFB  TX. 
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ITATIOHMHI  WEBB  AFB  TEXAS  (BIG  SPRING) 
LOCATIOM  ,  ^32  13  Wlol  31 


PCRIOO 

SEP  76  8 

ITM  LTRS 

0T$ 

iLfY 

?561 

VRAM  MO 

21005 

■MONO 

AWS  CLIMATIC  BRIEF 


TC»#ltATU«l (*») 


itsiButiaii] 


*  flUSSMO  rOR: 

NKLY  OBS 

MD  scr  42>A»a  44.  JUM  44-occ  44,  JMi  47>rea  ^6 
DAILY  0«S 


_ ^KnmnKHKI]IXKQIlllJK£l._ 


AHD/Oa  VIMDIMYT 
LIM  TMAIi  tw 


367 


368 


A  U  S 

CLIMATIC  BRIEF 
(LIMITED) 

AUG  90 

STATION  NAME:  OUGWAY  PROVING  GROUNDS/MICHAEL  AAF  UT  FIELD  ELEV:  4349  FT 

LATITUDE/LONGITUDE:  40  12  N  112  56  W  STATION  MSC:  690110 

HOURLY  OBS  POR:  6005-7012,  7301-7606.  8401-9004  CALL  SIGN:  KDPG 

SUMMARY  OF  DAY  POR:  4306-4601,  4912-6702  (FULL  TIME),  6703-7606,  8407-9004  (PART  TINE  -  CLOSED  WEEKEWS) 
HOURS  SUMMARIZED:  00-23  LST  (EXCEPT  VARIABLE  HOURS  6703-7606  AND  06-17  LST  8401-9004) 

LST  TO  UTC:  +07  SUPERSEDES:  JUN  74 

1  MONTH 

JAN 

FEB 

R 

MAY 

JUN  1  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

ANN 

YOR  1 

a  EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

66 

70 

95 

97 

107 

109 

105 

101 

89 

78 

64 

109 

44 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

38 

44 

52 

62 

73 

83 

94 

91 

80 

67 

50 

39 

65 

36 

MEAN  TEMP  (F) 

27 

34 

40 

SO 

60 

69 

78 

76 

65 

53 

39 

29 

52 

36 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

17 

24 

28 

36 

46 

54 

63 

60 

49 

38 

27 

19 

38 

36 

a  EXTRM  MIN  TEMP  <F) 

-25 

-27 

-6 

13 

21 

31 

27 

39 

27 

17 

-8 

-17 

-27 

44 

0/U  TEMP  GE  100  (F) 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

6 

36 

0/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

0 

# 

1 

10 

25 

21 

5 

0 

0 

0 

62 

36 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

28 

23 

22 

10 

2 

# 

# 

0 

1 

8 

22 

28 

144 

36 

1  D/W  TEMP  LT 

0  (F) 

3 

1 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

6 

36 

laa  HEATING  DEGREE  DAYS 

1131 

864 

764 

433 

186 

39 

« 

3  1  74 

352 

775 

1082 

5703 

16  1 

|aa  COOLING  DEGREE  DAYS 

0 

0 

0 

2 

46 

192 

449 

376  1  123 

8 

0 

0 

1196 

16  1 

MEAN  DEWPOINT 

TEMP  (F) 

16 

22 

22 

26 

31 

37 

40 

41 

34 

29 

26 

20 

29 

20 

MEAN  WET  BULB 

TEMP  (F) 

23 

30 

33 

40 

47 

53 

59 

57 

50 

42 

34 

25 

41 

20 

1  99.95X  WCPA  (FT) 

4950 

4900 

4950 

4950 

4800 

4750 

4550 

4550 

4700 

4750 

4800 

4900 

4850 

20 

1  MEAN  REL  HUM  07  LST(X) 

74.7 

75.3 

68.3 

60.1 

51.2 

45.4 

39.1 

44.0 

50.3 

60.2 

71.9 

78.4 

59.4 

20  1 

1  MEAN  REL  HUH  13  LST(X) 

57.9 

52.8 

40.9 

33.4 

27.5 

25.0 

19.8 

21.8 

26.7 

34.3 

47.2 

62.4 

37.3 

20  1 

a  MAX  24HR  PRE^P  (IN) 

.79 

.84 

2.84 

.95 

.96 

1.15 

i.ii 

i.bi 

1.17 

1.02 

.95 

.71 

2.84 

44 

a  MAX  PRECIP  (IN) 

1.54 

1.58 

4.86 

1.95 

2.96 

2.46 

1.89 

1.89 

3.16 

2.00 

1.48 

2.33 

15.07 

44 

MEAN  PRECIP  (IN) 

.48 

.55 

.73 

.80 

.70 

.76 

.35 

.51 

.44 

.50 

.51 

.60 

6.86 

36 

a  MIN  PRECIP  (IN) 

# 

.01 

n 

.08 

.04 

.00 

.00 

.00 

« 

« 

3.27 

44 

D/W  PRECIP  GE 

.01  (IN) 

5 

5 

5 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

6 

55 

36 

1  D/W  PRECIP  GT 

.50  (IN) 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

1 

1 

# 

# 

8 

36 

1  MAX  24HR  SNFL 

(IN) 

5.7 

5.1 

4.8 

4.0 

3.7 

« 

b 

b 

» 

1.0 

•  6.0 

4.4 

6.0 

36 

1  a  MAX  SNFL  (IN) 

10.0 

11.8 

15.6 

7.8 

6.4 

« 

0 

0 

# 

7.0 

8.2 

15.6 

28.4 

44 

MEAN  SNFL  (IN) 

3.9 

3.3 

3.5 

1.3 

.5 

# 

0 

0 

0 

.1 

2.0 

3.7 

18.9 

36 

D/W  SNFL  GE 

1  (IN) 

4 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

17 

36 

1  D/W  SNFL  GE  1 

5  (IN) 

1 

1 

1 

1 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

6 

36 

1  a  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

8 

10 

9 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

12 

12 

44  1 

1  PRVLNG  WND  DIR 

(DEG) 

$14-16 

$14-16 

$17-19 

17-19 

$17-19 

$17-19 

17-19 

$17-19 

$14-16 

$14-16 

$14-16 

$14-16 

$17-19 

20 

MEAN  WND  SPD  (KTS) 

4 

4 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

5 

20 

1  MAX  WND  SPD  (KTS) 

64 

SO 

59 

81 

62 

58 

62 

56 

52 

54 

68 

45 

81 

27 

SKY  COVER  GT  S/10  (X) 

59.5 

58.7 

56.6 

57.9 

50.4 

36.9 

29.5 

29.5 

28.3 

35. b 

54.4 

61.5 

46.3 

20  1 

D/W  THUNDERSTORMS 

# 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

19 

33  1 

D/W  FOG  (VSBY 

LT  7  MI) 

6 

4 

2 

2 

1 

1 

0 

n 

1 

1 

2 

7 

27 

33  1 

LEGEND:  ANN  = 
D/W  X 
&  « 
**  s 

*  s 

ANNUAL 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 

BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 

DATA  NOT  AVAILABLE 

POR/YOR  =  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

WCPA  =  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

#  «  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  >  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 
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PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 
MONTH  I  JAN  I  FEB  |  MAR  |  APR  |  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV 


I  DEC  I  ANN  I  YOR 


HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  :  NONE 


REMARKS  :  a  SUMMARY  OF  THE  DAY  DATA  SUPPLEMENTED  FROM: 

CLIMATOLOGICAL  DATA  (NCOC  PUBLICATION)  FOR  UTAH  (DUGUAY  DATA:  1976-1984). 

aa  HEATING/COOLING  DEGREE  DAY  DATA  DERIVED  FROM  DUGUAY  HOURLY  OBSERVATIONS,  POR:  5101-6612. 


CIG 

LT  3000  FT 
ahd;or 

VSBY 

LT  3  HI 

LST 

00  -  02 
03  •  05 
06  -  08 
09  -  11 
12  -  14 
15  -  17 
18  -  20 
21  -  23 
ALL 

9.1 
9.0 

11.8 

11.4 

10.0 

8.7 

8.1 
9.5 

10.0 

4.1 

4.6 

7.6 

8.2 
8.5 

6.4 
4.1 

2.7 

6.5 

4.1 

3.6 

5.6 

5.7 

5.5 

5.6 
3.4 

4.2 
5.0 

3.7 

2.8 
4.7 
5.1 
5.1 

5.6 
5.3 
3.5 

4.7 

1.1 

1.3 
1.9 
2.5 
2.5 
2.1 

2.3 
.9 

2.0 

.5 

.6 

1.1 

.9 

.8 

1.0 

.7 

.0 

.8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.7 

.7 

.0 

.2 

.0 

.2 

.1 

.5 

1.4 

.7 

.0 

.0 

.5 

.5 
.  .4 
1.1 
2.6 
2.4 
2.8 
1.2 
.9 
1.7 

4.3 

3.5 

3.3 

4.5 

3.3 
2.0 

2.7 

3.7 

3.4 

17.7 

17.6 
18.0 

16.3 

12.8 

10.4 
12.2 

14.7 
14.9 

3.8 

3.6 

4.6 

4.8 

4.4 

3.8 

3.4 
3.3 
4.1 

7 

14 

20 

20 

20 

20 

14 

7 

20 

00  -  02 

8.0 

2.4 

1.7 

2.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

13.8 

2.5 

7 

03  -  05 

7.9 

3.2 

2.5 

.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

2.1 

12.8 

2.5 

14 

CIG 

06  -  08 

9.7 

5.6 

3.4 

2.4 

.5 

.3 

.0 

.0 

.1 

.6 

1.9 

14.3 

3.2 

20 

LT  1500  FT 

09  •  11 

10.0 

6.1 

3.0 

2.2 

.6 

.1 

.1 

.0 

.3 

1.0 

3.2 

13.5 

3.3 

20 

AND/OR 

12  -  14 

8.1 

4.9 

2.5 

2.3 

.4 

.1 

.1 

.0 

.4 

1.0 

1.9 

10.4 

2.7 

20 

VSBY 

15  -  17 

6.5 

2.9 

3.1 

3.1 

.2 

.6 

.1 

.2 

.1 

.8 

.7 

7.3 

2.1 

20 

LT  3  HI 

18  -  20 

5.8 

1.6 

2.6 

2.4 

.7 

.0 

.0 

.4 

.0 

.1 

1.4 

7.4 

1.9 

14 

21  -  23 

7.8 

.7 

2.4 

2.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.4 

10.3 

2.1 

7 

ALL 

8.2 

4.0 

2.8 

2.2 

.5 

.2 

.0 

.1 

.2 

.6 

2.0 

11.4 

2.6 

20 

00  -  02 

7.4 

2.4 

1.0 

.9 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

9.8 

1.9 

7 

03  -  05 

7.2 

3.1 

1.7 

.3 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.8 

10.5 

2.1 

14 

CIG 

06  •  08 

8.4 

3.7 

2.7 

1.3 

.4 

.2 

.0 

.0 

.1 

.4 

1.3 

11.5 

2.5 

20 

LT  1000  FT 

09  •  11 

8.4 

4.1 

2.0 

1.3 

.4 

.0 

.1 

.0 

.1 

.6 

2.3 

10.9 

2.5 

20 

AND/OR 

12  -  14 

6.3 

2.7 

1.4 

1.1 

.3 

.0 

.1 

.0 

.2 

.6 

1.3 

7.7 

1.8 

20 

VSBY 

15  •  17 

5.2 

2.4 

1.5 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.6 

6.1 

1.4 

20 

LT  2  MI 

18  •  20 

5.0 

.9 

1.6 

.8 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

6.3 

1.3 

14 

21  -  23 

6.3 

.7 

1.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

8.4 

1.6 

7 

ALL 

6.9 

2.8 

1.8 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.1 

.3 

1.3 

9.0 

1.9 

20 

. ^ 

00  •  02 

2.8 

i.5 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

4.5 

.8 

7  1 

03  •  05 

2.6 

1.2 

.3 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

6.3 

.9 

14  ' 

CIG 

06  •  08 

3.7 

1.5 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.5 

6.1 

1.1 

20 

LT  200  FT 

09  •  11 

3.5 

1.3 

.9 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.9 

4.1 

.9 

20 

AND/OR 

12  •  14 

2.1 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

1.6 

.4 

20 

VSBY 

15  -  17 

2.2 

.5 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

.3 

20 

LT  1/2  MI 

18  •  20 

2.4 

.4 

.3 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.1 

.4 

14 

21  -  23 

2.8 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.9 

.5 

7 

ALL 

2.8 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.5 

3.4 

.7 

20 
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A  U  S 

CLIHATIC  BRIEF 
October  1987 


Station  Naae:  BURLlNGrON  lAP  VT 

Latitude/Longitude:  NAB  28  H073  09 
Hoirly  Obs  FOR:  Jwi  77  to  Kay  87 

SUHiary  of  Day  PGR :  Jan  A8  to  Kay  87 
I5T  -  GMT  -5 


Field  Bier:  33A  ft 
Station  HSC:  726170 
Call  Sl0i:  XBTV 
Superaedea:  Har  1982 
Su perse dea: 


I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  HAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SB>  I  OCT 


D/V  TEMP  2  85*  F 
D/W  TEMP  >  80®F 
D/W  TEMP  7  32®  F 
D/H  TEMP  <  0®F 


VPH  PRESS  ("Hg)  .06 

MEAN  DEWPOINT  ®F  8 
99.95*  WCPA  Ft  lAOO 


MAX  2AHR  PRECIP  "{  1.3 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  ” 

MIN  PRECIP  ® 

D/W  PRECIP  >  .01" 

D/W  PRECIP  7  .5" 


MAX  2AHR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 
D/W  SNFL  >  .1" 

D/W  SNFL  >  1;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kta 
MAX  WND  SPD»»  Kta 


MEAN  .CLD  CVR  1 0th 
0/W  T3T0RMS 
D/W  FOG  VSBY  <7b1 ]  8 


Legendi  ANN  •  Annual  YOR  -  Years  of  record  PGR  -  Period  of  record 

D/W  >  Mean  nueber  of  days  with...  WCPA  «  "Worst  case"  (maxlauB)  presaire  altitude 

9  -  Baaed  on  leas  than  full  months  #  •  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5*,  as 
**  >  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  ••  Data  not  available  $  «  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
Octoter  1987 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1 500/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1000/2 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


200/% 


Station  Naae: 

BURLlNGrON  UP  VT 

Field  Elev: 

334  ft 

Lat 1 tude/ Longl t ude : 

N<I8  28  H073  09 

Station  NSC: 

7261 70 

Hoirly  Ot»  POR: 

Jun  77  to  May  87 

Call  Sign: 

KB  TV 

SuHary  of  Day  POR: 
LST  -  Off  -5 

Jan  i|8  to  Nay  87 

Superaedes: 

Mar  1982 

00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1  A 
15-17 
18-20 
21-23 
00-24 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

00-24 


09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21  -23 
00-24 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CSILING/TlSIBll.nT 


JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SQ>  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  TOR 


1  10 
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Louno 
cumnc  Biuxr 


fUX  92 


STATION  lUMBi  FORT  BUSTI8/FSLKER  AAF  VA 
LATUVDB/LOHOITUOBs  37  OB  R  076  37  W 
aoURLT  OBS  FOR:  OCT  81  -  NOV  91 

SUMMARY  C7  DAY  FOR:  ROV  SO-SEP  91  (FART  TIMS  DATA,  MAY  70  -  SEP  91) 
SOURS  SUMUUUZBD:  0600  -  2200  LST 
LST  TO  UTC:  405 


FIBLO  ELBV:  12  FT 
STATION  HSCt  723087 
CALL  SION:  KFAF 

SUPERSEDES:  APR  87 


MORTB 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

ANN 

YOR 

EXTPM  MAX  TEMP  (F) 

75 

SI 

85 

91 

94 

99 

98 

99 

96 

89 

84 

99 

30 

HEAR  MAX  TD<P  (F) 

46 

49 

58 

67 

75 

83 

86 

85 

79 

69 

61 

67 

30 

MBAR  TBMP  (F) 

39 

42 

50 

59 

67 

75 

79 

78 

72 

62 

53 

60 

30 

MBMI  HIM  TBKP  (F) 

32 

34 

41 

49 

59 

67 

72 

71 

65 

53 

44 

36 

62 

30 

Bm«f  MIR  TDIP  (F) 

4 

9 

19 

30 

37 

45 

58 

49 

44 

32 

23 

13 

4 

30 

D/H  TB1P  OB  90  (P) 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

n 

7 

0 

mm 

24 

30 

D/H  TDIP  OB  80  (F) 

0 

1 

1 

4 

10 

21 

mm 

26 

15 

1 

109 

30 

D/H  TDIP  LT  33  (F) 

17 

13 

5 

1 

0 

0 

IB 

c 

2 

12 

51 

30 

D/H  TDIP  LT  10  (F) 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

Hi 

0 

■1 

0 

H 

1 

30 

Mbbatiro  dborbb  days 

781 

648 

498 

237 

59 

3 

0 

1 

12 

145 

386 

mi 

3437 

52 

MOOOLIRO  OBORBB  DAYS 

I 

1 

8 

33 

132 

311 

438 

409 

240 

52 

8 

■1 

1631 

52 

NEAR  DBHPOIRT  TDtP  (P) 

27 

32 

37 

44 

56 

64 

69 

68 

62 

52 

43 

34 

50 

10 

HEAR  HBT  BULB  TDIP  (F) 

35 

40 

45 

51 

61 

68 

73 

72 

66 

57 

49 

41 

55 

10 

99.95%  HCPA  (FT) 

650 

700 

750 

700 

450 

350 

300 

300 

350 

400 

600 

600 

550 

10 

MBAR  RBL  BUM  07  Ln(%) 

68.4 

72.1 

71.9 

73.3 

79.2 

78.8 

79.6 

83.0 

80.3 

■■I 

VhQI 

70.2 

76.0 

10 

MBAR  RBL  HUH  13  L8T(%) 

55.6 

57.5 

54.8 

52.5 

60.4 

59.4 

62.3 

64.0 

60.8 

58.9 

58.4 

10 

MAX  24HR  FRKIP  (IR) 

Hnt ! 

2.67 

2.55 

2.44 

isa 

6.59 

3.89 

5.24 

2.70 

3.52 

2.16 

6.59 

32 

MAX  FRBCIP  (IR) 

KSI 

6.73 

7.43 

5.64 

■88 

12.77 

8.88 

12.19 

9.16 

6.24 

5.92 

63.33 

32 

MBAR  PRBCIP  (IR) 

3.31 

3.81 

2.71 

mm 

5.41 

4.09 

4.53 

2.94 

2.60 

3.41 

44.08 

32 

MIR  PRBCIP  (IR) 

1.47 

1.01 

1.58 

.51 

■is 

1.19 

2.21 

1.07 

.80 

.27 

.23 

.58 

22.82 

32 

D/H  PRBCIP  OB  .01  (IR) 

11 

10 

11 

10 

11 

11 

12 

10 

8 

8 

8 

10 

120 

32 

D/H  PRBCIP  or  .50  (IR) 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

33 

32 

MAX  a4HR  am  (ir) 

7.3 

9.6 

7.4 

1.4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.4 

3.9 

9.6 

32 

MAX  am  (IR) 

17.3 

9.9 

7.4 

2.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.4 

4.4 

23.7 

32 

MBAR  SRPL  (IR) 

3.7 

3.0 

1.5 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

,7 

9.0 

32 

D/H  SRPL  OB  .1  (IR) 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

6 

32 

0/H  SRPL  OB  1.5  (IR) 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

32 

MAX  DLT  8S0  DEPTH  (IR)  |  13 

12 

« 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

3 

13 

32 

PRVLHO  HHD  DIR  (DEO) 

$35-01 

$35-01 

$32-34 

$32-34 

$17-19 

20-22 

$20-22 

$20-22 

$02-04 

$32-34 

$35-01 

$35-01 

$20-22 

10 

MBAR  HRD  SPD  (RTS) 

5 

5 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

10 

MAX  HHD  8PD  (RTS) 

54 

51 

52 

50 

61 

55 

46 

40 

48 

48 

46 

52 

61 

29 

SEX  COWBB  or  5/10  (%) 

54.4 

64.9 

58.1 

54.0 

58.8 

51.0 

57.1 

54.5 

49.7 

47.2 

51.7 

60.2 

55.1 

10 

D/H  THUHDRR8T0RH8 

1 

1 

2 

2 

5 

6 

8 

7 

2 

1 

1 

1 

37 

32 

D/H  POO  (V8BY  LT  7  MI) 

11 

10 

11 

10 

13 

13 

14 

15 

15 

14 

11 

11 

148 

32 

LB8BIID:  ARM  -  AHNUAL  POR/IOt  -  PBRIOD/YBARS  OP  RECORD 

D/H  -  HEAR  RUMBBR  OF  DAYS  WITB  NCPA  -  NORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

6  -  BASBD  OR  LESS  THAR  FULL  HORIBS  f  •  LESS  THAR  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

*•  •  IRSTARTARB0U8  PBAX  WIRDS  $  •  PBRCBIfTAOB  OF  CALM  WIRDS  OREATBR  TRAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

*  •  DATA  ROT  AVAILABLE  WIND  DIRBCTIOH 


375 


1  MCmB 

JAM 

FEB 

PERCENT  OCCURRERCB 
MAR  1  APR  1  MAT 

FREgUBKCT  OF  CBILIHO 
JUn  1  JUL  1  AUO 

AND  VISIBILITT 

SEP  1  OCT  1  MOV 

DEC 

ARM 

TOR  1 

liST 

00  -  02 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

03  -  05 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

CIO 

06  -  08 

22.5 

26.4 

24.1 

18.7 

25.0 

13.4 

17.2 

ie.4 

19.5 

24.7 

27.6 

22.5 

21.7 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

20.2 

25.8 

gl.4 

16.2 

21.0 

6.9 

(M 

13.5 

13.4 

18.3 

20.1 

20.4 

17.4 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

18.2 

23.1 

17.5 

15.3 

14.6 

4.7 

7.3 

8.9 

11.1 

13.8 

16.2 

18.9 

14.1 

10 

VSBT 

15  -  17 

18.3 

24.4 

15.2 

10.8 

10.6 

3.7 

5.1 

6.4 

8.9 

12.9 

10.3 

18.6 

12.1 

10 

LT  3  Ml 

18  -  20 

18.1 

23.9 

17.9 

10.7 

lo.e 

6.1 

5.8 

6.3 

8.4 

12.0 

11.7 

15.8 

12.3 

10 

21  -  23 

17.4 

24.2 

19.3 

13.5 

10.4 

5.6 

4.0 

6.1 

9.7 

12.6 

12.4 

14.4 

12.5 

10 

ALL 

19.2 

24.7 

19.3 

14.2 

15.7 

6.8 

8.9 

10.1 

12.0 

15.9 

16.6 

18.9 

15.0 

10 

00  -  02 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

03  -  05 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

CIO 

06  -  08 

18.0 

20.5 

18.6 

14.0 

19.1 

11.0 

12.1 

14.0 

16.0 

19.1 

24.6 

17.4 

17.0 

10 

LT  1500  FT 

09-11 

16.4 

18.7 

15.4 

10.4 

11.7 

4.3 

6.3 

9.7 

8.1 

11.4 

15.6 

16.2 

12.0 

10 

AID/OR 

12  -  14 

15.9 

16.3 

11.9 

6.1 

4.4 

1.1 

3.8 

4.1 

4.5 

9.9 

9.0 

14.1 

8.4 

10 

VBBI 

15  -  17 

14.8 

16.1 

10.4 

5.5 

4.4 

1.4 

2.5 

2.5 

3.6 

9.3 

4.9 

13.6 

7.4 

10 

LT  3  HI 

18  -  20 

16.1 

16.7 

14.3 

6,6 

6.7 

3.9 

2.3 

3.4 

5.0 

8.5 

€.5 

12.0 

6.5 

10 

1 

21  -  23 

14.6 

18.4 

15.0 

9,7 

6.0 

3.J 

1.8 

2.9 

6.7 

9.5 

10.0 

10.7 

9.2 

10 

1 

ALL 

16.1 

17.8 

14.2 

8.7 

9.1 

4.2 

5.0 

6.3 

7.3 

11.4 

11.9 

14.4 

10.4 

10 

00-02 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

03  -  05 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

cig 

06-08 

12.6 

17.0 

13.9 

10.0 

13.5 

7.3 

5.1 

8.2 

10.7 

14.7 

17.9 

14.6 

12.1 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

13.5 

14.8 

10.7 

7.0 

5.0 

1.7 

2.7 

3.6 

3.1 

7.8 

11.8 

12.5 

7.8 

10 

ARD/OR 

12  -  14 

11.5 

12.8 

8.6 

2.8 

2.S 

.2 

1.6 

1.5 

1.5 

5.5 

6.3 

11.0 

5.5 

10 

VERY 

15  -  17 

13.0 

13.0 

7.4 

2.8 

1.*? 

.6 

1.7 

1.3 

1.2 

5.5 

3.8 

9.8 

5.2 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

13.5 

11.9 

8.9 

4.2 

2.8 

1.6 

.8 

2.7 

1.8 

5.8 

3.8 

8.8 

5.5 

10 

21  -  23 

14.0 

14.2 

11.4 

5.7 

4.5 

1.5 

.8 

1.3 

3.5 

6.6 

4.9 

8.6 

6.4 

10 

ALL 

13.0 

14.0 

10.1 

5.4 

5.1 

2.2 

2.2 

3.2 

3.6 

7.7 

8.3 

11.2 

7.0 

10 

00-02 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

03  -  05 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

CIO 

06-08 

2.1 

3.3 

3.0 

1.7 

.8 

.2 

.0 

.6 

1.5 

3.4 

5.6 

3.5 

2.1 

10 

LT  200  FT 

09-11 

1.5 

1.4 

.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

1.8 

1.5 

.6 

10 

AID/OR 

12  -  14 

.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

10 

V8BY 

15  -  17 

.8 

.2 

.3 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

aO 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

2.4 

.9 

.3 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.4 

.5 

10 

21  -  23 

2.1 

2.1 

1.1 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1.4 

.7 

10 

ALL 

1.5 

1.4 

.8 

.7 

.1 

.1 

.0 

.1 

.3 

.6 

1.5 

1.4 

.7 

10 

1  BURRICARBS/IROPICAL  8T0IW8  OBSERVED  FOR  TBE  PERIOD  1  1900  -  1996 

■R/TS  JAM  FEE 

MAR 

APR  MAT  JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

MOV  DEC 

ANN 

60IM  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/1 

0/3 

3/5 

2/4 

0/0 

0/0  0/0 

5/13 

120IM  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/5 

3/4 

8/13 

7/10 

1/2 

0/1  0/0 

19/35 

240IM  0/0  0/0 

0/0 

0/0  1/2  1/11 

5/10 

22/22 

21/23 

5/7 

2/4  0/0 

57/79 

RBIMUGB  t  NHUnira  AID  COOLIHO  DBORIK  OAI  VALUB9  WBRB  TAKEN  FRCH  CLIMATIC  BRIEF  FOR  LAMOLEI  AFB  (APR  90). 


AW? 


STATION  NAME:  LANGLEY  AFB  VA 
LATITUOE/LONGITUDE:  37  05  N  076  21  U 
CLIMATIC  BRIEF  |  HOURLY  OBS  POR:  NOV  79  ■  OCT  89 

I  SUMMARY  OF  DAY  POR:  OCT  36  -  OCT  89 
1  HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST 
APR  90  LST  TO  UTC:  +05 


FIELD  ELEV:  11  FT 
STATION  MSC:  745980 
CALL  SIGN:  KLFI 

SUPERSEDES:  FEB  86 


1 

MONTH 

1 

JAN  1 

FEB  1 

MAR  1 

APR  1 

MAY  1 

JUN  1 

JUI  1 

AUG  1 

SEP  1 

OCT  1 

NOV  1 

DEC 

r 

ANN  1 

YOR 

1 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

1 

78  1 

81  1 

90  1 

95  1 

97  1 

102  I 

103  1 

105  1 

99  1 

95  1 

85  1 

78 

105  1 

54 

i 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

1 

47  1 

50  1 

57  1 

67 

75  1 

83  I 

86  1 

85  1 

79  1 

69 

60 

51 

68  1 

54 

I 

MEAN  TEMP  (F) 

1 

40  1 

42  1 

49  1 

58  I 

67  1 

75  i 

79 

78  1 

72  1 

62 

52 

43 

60 

54 

I 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

1 

32  i 

33  1 

40  1 

49  1 

59  1 

67  I 

71 

71  1 

65  1 

54  1 

43 

35 

52  1 

54 

I 

EXTRM  MIN  TEMP  <F) 

1 

-3  1 

9  1 

12  1 

28  1 

35  1 

43  I 

55  1 

50  1 

44  1 

26  1 

28  1 

8 

■3  1 

54 

I 

0/W  TEMP  GE  90  (F) 

1 

0  1 

0  1 

«  1 

1  1 

1  1 

6  I 

10  1 

7  1 

2  1 

1  1 

8  1 

0 

28  1 

54 

I 

D/U  TEMP  GE  80  (F) 

1 

0  1 

^  1 

1  1 

^  1 

11 

28  I 

27  1 

25  1 

14 

3  1 

1 

0 

106 

54 

I 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

1 

17  1 

13  1 

6  1 

1  1 

8 

8  I 

8 

8  1 

8  1 

# 

13 

54  1 

54 

I 

D/W  TEMP  LT  10  (F) 

1 

1  1 

**  1 

0  1 

0  1 

0  I 

0  I 

0  1 

8  1 

0  1 

8  1 

8  1 

# 

1  1 

54 

I 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1 

781  1 

648  1 

498  1 

237  1 

59  I 

3  I 

8  1 

#  1 

12  1 

145  1 

386  1 

668 

3437  1 

52 

I 

COOLING  DEGREE  DAYS 

1 

#  1 

1 

B  1 

33  1 

132  1 

311  1 

438  1 

409  1 

240  1 

52  1 

B  1 

# 

1631  1 

52 

I 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F> 

1 

27  1 

30  1 

35  ( 

45  1 

56  1 

64  1 

69  1 

69  1 

63  1 

52  1 

43  1 

33 

49  1 

10 

I 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

1 

34  1 

37  1 

43  i 

51  1 

61  1 

68  1 

72  1 

72  1 

67  1 

57  1 

48  1 

39 

54  1 

10 

I 

99.95X  WCPA  (FT) 

1 

650  1 

650  1 

750  1 

650  1 

450  1 

400  1 

300  1 

300  1 

350  1 

400  1 

550  1 

500 

550  1 

10 

I 

MEAN  REL  HUM  07  LST(X) 

1 

70.4  1 

72.2  1 

69.2  1 

72.3  1 

75.8  i 

75.8  1 

78.6  i 

81.5  1 

80.9  1 

78.7  1 

n.i  1 

71.2 

75.3  1 

10 

I 

MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

1 

56.5  1 

57.3  1 

53.7  1 

53.4  1 

56.8  1 

56.8  1 

59.5  1 

62.5  1 

61.8  1 

58.6  1 

59.7  1 

56.3 

57.7  1 

10 

I 

MAX  24HR  PRECIP  <IN) 

2.651 

2.32| 

2.99| 

3.071 

4.43i 

5.«1 

3.57| 

4.881 

6.511 

3.931 

4.^1 

2.61 

1 

6.511 

51 

MAX  PRECIP  (IN) 

8.43| 

6.061 

10.941 

8.3S| 

13.031 

10.26 

12.521 

10.621 

14.681 

12.491 

6.881 

7.531 

67.221 

51 

MEAN  PRECIP  (IN) 

3.361 

3.50j 

3.86| 

2.991 

3.69| 

3.73| 

4.821 

4.781 

4.35 

3.181 

3.02 

3.091 

44.151 

51 

MIN  PRECIP  (IN) 

•72 1 

.31 

.951 

.46 

.44 

.361 

1.23 

.531 

.161 

•35 1 

.291 

.45 

1 

27.70] 

51 

D/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

10 

10  1 

10  1 

9  1 

10  1 

9  1 

11  1 

9  1 

7  1 

7  1 

8  1 

9 

1 

109  1 

51 

D/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

2  1 

3  1 

3  i 

2  1 

2  1 

2  1 

3  1 

3  1 

2  1 

2  1 

2  1 

2 

1 

28  1 

51 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

1 

9.3  1 

12.2  1 

11.1  1 

6.5  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

8  1 

^  1 

1.7  1 

12.0 

1 

12.2  1 

43 

MAX  SNFL  (IN) 

1 

16.3  1 

21.4  1 

21.5  1 

6.5  1 

8  1 

0 

8 

8  1 

8 

^  1 

1.7  1 

22.0 

1 

50.1 

43 

MEAN  SNFL  (IN) 

1 

3.3  1 

3.4  1 

1.6  1 

.1  1 

8 

8 

8 

8  1 

8 

* 

•1 

1.3 

1 

9.6  1 

43 

D/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

1 

2  1 

1  I 

1  i 

#  1 

8 

8 

8 

8 

8 

8  1 

1 

1 

1 

5 

43 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

1  i 

1  1 

1  1 

#  1 

0  1 

8  I 

8  1 

8  1 

8  1 

8  i 

*  I 

1 

1 

4  1 

43 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

1 

13  I 

■;3''i 

19  1 

#  1 

8  1 

0  1 

8  1 

8  1 

0  1 

8  1 

*  1 

13 

1 

19  1 

43 

PRVLNG  WND  DIR  (DEG) 

1 

35-01 1 

35-011 

02-041 

20-221 

20-221 

20-221 

23-25 1*23-25 1»05-071»02-041 

S35-011 

35-01 

1*20-221 

10 

MEAN  WND  SPD  (KTS) 

1 

7  1 

7  1 

8  1 

8  1 

6 

9 

6  1 

5  1 

5  1 

6  1 

6  1 

7 

1 

6  1 

10 

J 

MAX  WND  SPD  (KTS) 

1 

61  1 

58  1 

66  I 

67  1 

59  1 

56  1 

50  1 

68  1 

61  1 

83  1 

58  1 

57 

1 

83  1 

43 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

1 

54.0  1 

57:7’i 

51.0  1 

52.3  1 

55.0  1 

47.4  1 

49.0  1 

47.8  1 

47.0  1 

46.1  1 

50.0  1 

53.1 

1 

51.0  1 

10 

D/W  THUNDERSTORMS 

1 

1 

1 

2  1 

3  1 

5  1 

6 

9  1 

7  1 

3  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

40  1 

40 

D/W  FOG  (VSBY  LT  7  MI ) 

1 

13  1 

12  1 

13  1 

11  1 

14  1 

13  1 

14  1 

16  1 

15  1 

15  1 

13  1 

13 

1 

162  1 

40 

LEGEND:  ANN  -  ANNUAL 

POR/YOR  = 

PEPIOO/YEARS 

DF  RECORD 

D/W  =  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 

WCPA  = 

WORST 

CASE  MAXIMUM  PRESSURE 

ALTITUDE 

&  =  BASED  ON 

LESS  THAN 

FULL  MONTHS 

« 

LESS  than  0.5 

DAYS  OR  TRACE 

AS  APPLICABLE 

*•  =  INSTANTANEOUS  PEAK 

WINDS 

$  - 

PERCENTAGL  OF 

CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR 

equal 

TO  MEAN 

*  =  DATA  NOT 

AVAILABLE 

WIND  DIRECTION 

MONTH 

1  JAN 

LST 

00  •  02 

17.1 

03  -  05 

19.4 

CIG 

06  •  08 

22.3 

LT  3000  FT 

09-11 

21.3 

AND/OR 

12  •  14 

18.7 

VSBY 

15  -  17 

18.4 

LT  3  HI 

18  •  20 

18.0 

21  -  23 

18.3 

ALL 

19.2 

00  -  02 

14.2 

03  -  05 

6.1 

CIG 

06  -  08 

19.0 

LT  1500  FT 

09-11 

18.5 

AND/OR 

12  -  14 

15.5 

VSBY 

15  -  17 

13.5 

LT  3  HI 

18  -  20 

15.2 

21  -  23 

15.1 

ALL 

15.9 

FEB 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF 
MAR  1  APR  1  MAY  |  JUN  |  JUL 

22.7 

20.0 

16.6 

11.9 

5.7 

5.6 

23.6 

22.3 

16.2 

17.5 

9.0 

9.7 

26.5 

22.0 

18.0 

20.0 

11.7 

13.7 

22.9 

19.9 

17.3 

16.6 

8.9 

10.8 

21.8 

16.6 

15.9 

11.3 

4.4 

7.1 

20.4 

14.9 

12.1 

9.0 

3.0 

6.5 

21.2 

17.8 

13.1 

10.4 

2.8 

5.5 

22.0 

18.5 

14.2 

10.5 

4.1 

4.8 

22.6 

19.0 

15.4 

13.4 

6.2 

7.9 

19.4 

14.8 

12.2 

8.9 

3.8 

3.7 

20.8 

18.2 

12.4 

12.4 

6.7 

7.1 

21.7 

17.7 

13.2 

15.9 

9.2 

10.4 

17.4 

15.7 

12.0 

11.1 

4.4 

5.4 

15.9 

12.5 

9.3 

5.9 

1.9 

1.9 

16.4 

10.6 

6.9 

5.1 

1.2 

3.4 

17.1 

13.8 

9.4 

7.3 

1.3 

3.4 

17.7 

13.4 

11.2 

7.2 

2.3 

2.5 

18.3 

14.6 

10.8 

9.2 

3.9 

4.7 

16.4 

11.4 

9.0 

7.8 

1.8 

1.3 

18.3 

13.9 

8.3 

9.4 

2.9 

2.7 

17.8 

13.7 

9.7 

9.5 

4.2 

2.5 

14.4 

11.3 

9.8 

6.6 

1.4 

.5 

13.2 

9.6 

6.2 

2.5 

.6 

.2 

13.9 

8.7 

4.4 

2.7 

.0 

.3 

12.8 

ll.l 

6.7 

5.2 

.2 

1.1 

15.2 

10.3 

8.2 

6.0 

.9 

1.1 

15.2 

11.2 

7.8 

6.2 

1.5 

1.2 

2.4 

1.7 

1.6 

.6 

.3 

.0 

4.4 

2.4 

1.8 

1.7 

.2 

.0 

4.8 

2.9 

1.7 

.9 

.0 

.0 

2.4 

.6 

.7 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

1.6 

.7 

.1 

.0 

.1 

1.9 

1.7 

1.1 

.6 

.0 

.1 

2.5 

1.6 

.9 

.5 

.1 

.0 

Al'R 


SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  |  ANN 


YOR 


1 

7.6  1  10.7 

1 

15.8  1  19.0 

15.5 

14.0 

10 

10.1  1  14.2 

18.6  1  22.0 

18.4 

16.7 

10 

14.7  1  17.2 

19.9  1  23.0 

21.0 

19.2 

10 

11.6  1  13.7 

14.8  1  18.9 

19.7 

16.4 

10 

7.6  1  9.7 

12.0  1  15.6 

15.5 

13.0 

10 

5.7  1  8.7 

11.7  1  11.7 

17.5 

11.6 

10 

6.3  1  9.4 

10.1  1  14.0 

16.2 

12.1 

10 

6.5  1  11.3 

13.9  1  15.9 

13.8 

12.8 

10 

8.8  1  11.9 

14.6  1  17.5 

17.2 

14.4 

10 

5.6  1  7.6 

10.9  1  14.9 

10.6 

10.5 

10 

7.3  1  9.1 

14.0  1  17.4 

3.2 

12.9 

10 

12.5  1  13.2 

14.8  1  17.3 

15.5 

15.0 

10 

6.5  1  8.2 

9.0  1  14.9 

14.7 

11.5 

10 

3.4  1  4.1 

6.3  1  10.4 

11.7 

8.2 

10 

3.3  1  5.3 

7.7  1  8.3 

11.8 

7.8 

10 

3.8  1  6.2 

7.4  1  9.4 

11.9 

8.8 

10 

3.9  1  7.3 

9.5  1  11.1 

10.2 

9.3 

10 

5.8  1  7.6 

10.0  1  13.0 

12.5 

10.5 

10 

2.4  1  3.6 

6.0  1  12.0 

9.5 

7.8 

10 

3.3  1  4.4 

10.0  1  14.0 

11.2 

9.3 

10 

6.2  1  7.9 

11.0  1  13.7 

13.3 

10.3 

10 

1.8  1  3.6 

4.8  1  11.2 

11.3 

7.7 

10 

1.6  1  1.1 

3.7  1  7.0 

9.6 

5.6 

10 

1.8  1  2.2 

5.5  1  5.9 

8.7 

5.4 

10 

1.8  1  2.8 

5.4  1  6.8 

8.0 

6.2 

10 

2.0  1  3.4 

6.1  1  8.1 

8.8 

6.9 

10 

2.6  1  3.6 

6.6  1  9.8 

10.0 

7.4 

10 

.11  .0 

.9  1  2.6 

1.2 

1.1 

10 

.5  1  .0 

2.7  1  4.2 

2.6 

1.8 

10 

.2  1  .7 

2.6  1  3.7 

2.5 

1.8 

10 

.0  1  .1 

.1  1  1.6 

.2 

.6 

10 

.0  1  .0 

.0  1  .2 

.1 

.3 

10 

.0  1  .0 

.0  .1 

.1 

.3 

10 

.0  1  .0 

.1  1  .7 

.0 

.6 

10 

.0  .0 

.4  1  .4 

1.0 

.7 

10 

.1  1  .1 

.8  1  1.7 

1.0 

10 

00  -  02 

03  •  05 

CIG 

06  -  08 

LT  1000  FT 

09  -  11 

AND/OR 

12  -  14 

VSBY 

15  -  17 

LT  2  Ml 

18  -  20 

21  -  23 

ALL 


12.5 

13.5 

14.7 

15.3 
12.0 
11.1 

12.3 

12.7 
13.0 


1  OC  - 

02 

1  03  - 

05 

CIG 

1  06  - 

08 

LT  200  FT 

09  - 

11 

AND/OR 

12  • 

14 

VSBY 

1  15  - 

17 

LT  1/2  MI 

18  - 

20 

21  - 

23 

ALL 

2.0 

1.7 
1.9 

1.8 
1.2 
1.0 
1.5 

1.5 

1.6 


HURRICANES/TROPICAL 

STORMS 

OBSERVED 

FOR  THE 

PERIOD 

1900  - 

1966: 

HR/TS 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

60NM 

0/0 

0/1 

0/3 

3/5 

2/4 

0/0 

0/0 

5/13 

120NM 

0/0 

0/5 

3/4 

9/12 

8/11 

1/2 

0/1 

21/35 

240NM 

1/2 

1/11 

5/10 

22/23 

21/23 

5/7 

2/4 

57/80 

REMARKS  : 

I 


378 


379 


WS  CLIMATIC  BRIEF  quantico  mcas/turner  field,  period  1953-69  ^ 

Pr>pof«d  bY  ETAC  (  JUII  1971  )  N  38  30  W  77  18 _ VIRGINIA  ELEWTION^  22  fllsTN  LTRS  KNYG 

ItEMPERATUREPF)!  PRECIPITATION  (in)  I  WIND  (KT)  |  MEAN  |  i|  MEAN  NUMBER  OF  DAYS 


97 

76 

102 

84 

iKwnsggai 


111 


TEMPERATURE  (»F) 
MINIMUM 

>  I  <  I  < 


MminiTHFBEaiBEataHffiiamEiEKEi 


Extrenas  from  19^  Navy  LCD  Annual  Summary  vara  Includad  , 

;iay  Jun  Jul  Aup  Sep  Oct  Nov  Dec  Ann  Hrly  an 
'lumbar  Obaarvad  Vllthln:  A/B  A/B  a/B  A/B  A/D  A/B  A/B  a/D  A/B  Obai  J 

(P0:ii  1900-1970)  60  iCI  0/0  O/O  O/O  3/0  /yo  0/0  O/O  0/0  7/0  D 

(A)  Hurrlc«n«a/?ropleal  Stoma  120  ill  O/O  I/O  2/0  3/0  6/0  1/0  O/O  O/O  13/0 

llurrieanaa  Only  240  :i!  1/1  4/0  6/2  17/10  29/15  9/3  0/0  1/0  67/31  _ 


iU  Oct 
Oct 


"DATA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  TWN  0.5  OAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  C%)  AS  APPLICABLE 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST) 


OO  -  02  17  23  17  16  14  10  8  11  14 

CIO  03'- 05  19  ■Jr~iT“i?'~Tr~r3  "rnT  T? 

laaa  than  nf.  -  OR  21  '  26  1  21  1  20  1  If  1  161'  rrj  21'1  23 


910S  (Uavy)  FOR: 
Hrly  and  Dally 
Oba:  Jan  55  - 
Doc  f9. 


Ils__ 
|K!Ii3i 


3000  foot 
and/or 
VSBX 

loaa  than 
3  ailoa 


CIG 

laaa  than 
1500  faat 
and/or 
VSHY 

laaa  than 
3  Dlloa 


CIG 

laaa  than 
1000  faat 
and/or 
VSDY 

loaa  than 
2  mlloa 


CIG 

laaa  than 
200  feat 
and/or 
VSBT 

loaa  than 
Mila 


00  -  02 


-  05 


imai 


imuai 


380 


A  U  S 

CLIMATIC  BRIEF 

APR  90 


STATION  NAME:  FAIRCHILD  AFB  UA 
LATITUOE/LONGITUDE:  47  37  N  117  39  W 
HOURLY  OBS  POR:  OCT  79  -  SEP  89 
SUMMARY  OF  DAY  POR:  APR  40  •  JUL  42,  NOV  43 
HOURS  SUMMARIZED:  0000  -  2300  LST 
LST  TO  UTC:  +08 


SEP  89 


FIELD  ELEV:  2462  FT 
STATION  MSC:  727855 
CALL  SIGN:  KSKA 

SUPERSEDES:  SEP  85 


MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

EXTRM  MAX  TEMP  (F) 

59 

62 

TO 

88 

93 

97 

104 

104 

97 

84 

68 

58 

104 

49 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

31 

38 

46 

56 

65 

72 

82 

80 

71 

58 

41 

33 

56 

49 

MEAN  TEMP  (F) 

26 

32 

38 

46 

55 

62 

69 

68 

59 

48 

35 

29 

48 

49 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

21 

26 

30 

36 

44 

51 

56 

56 

48 

39 

30 

24 

39 

49 

EXTRM  MIN  TEMP  (F) 

-21 

-18 

-3 

22 

27 

35 

31 

35 

26 

15 

-12 

-18 

-21 

49 

D/W  TEMP  GE  90  (F) 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

7 

5 

1 

0 

0 

0 

15 

49 

0/W  TEMP  GE  80  (F) 

0 

0 

0 

1 

2 

7 

19 

17 

6 

1 

0 

0 

53 

49 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

27 

23 

20 

8 

1 

0 

# 

0 

1 

5 

19 

26 

130 

49 

D/W  TEMP  LT  10  (F) 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

10 

49 

HEATING  DEGREE  DAYS 

1192  1  915 

822 

563 

333 

144 

36 

44 

193 

518 

877 

1112 

6749 

45 

COOLING  DEGREE  DAYS 

0 

0 

0 

# 

10 

49 

174 

148 

32 

« 

0 

0 

413 

45 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

23 

26 

31 

33 

39 

45 

46 

45 

40 

36 

30 

23 

35 

10 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (F) 

26 

30 

36 

41 

47 

53 

56 

55 

49 

42 

33 

26 

41 

10 

99.95%  WCPA  (FT)  . 

3050  j  3050 

3000 

2900 

2800 

2700 

2650 

2650 

2800 

2850  j  3100 

3050 

2900 

10 

MEAN  REL  HUM  07  LST<%) 

82.9 

82.1 

81.5 

70.8 

70.6 

M.5 

61.8 

60.4 

69.6 

77.1 

86.5 

83.9 

74.6 

10 

MEAN  REL  HUM  13  LST(X) 

78.2  1  72.0 

61.1 

47.8 

46.8 

44.9 

36.2 

33.3 

40.5 

52.3 

77.4 

80.3 

55.8 

10 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

.97 

1.20 

i.75 

i.i3 

1.68 

1.41 

1.06 

1.48 

.90 

.96 

1.23 

1.15 

1.75 

47 

MAX  PRECIP  (IN) 

5.26 

3.56 

3.64 

3.12 

5.95 

2.49 

2.29 

2.92 

2.16 

6.47 

6.52 

4.56 

21.33 

47 

MEAN  PRECIP  (IN) 

2.03 

1.46 

1.44 

1.04 

1.29 

1.04 

.49 

.68 

.79 

1.14 

2.13 

2.19 

15.81 

47 

MIN  PRECIP  (IN) 

.41 

.19 

.12 

.03 

.13 

.01 

# 

.00 

# 

# 

.28 

.56 

9.97 

47 

0/W  PRECIP  GE  .01  (IN) 

13 

11 

11 

8 

8 

7 

4 

4 

5 

8 

12 

14 

105 

47 

D/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

47 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

7.8 

8.8 

5.4 

2.7 

i.3 

« 

« 

0 

« 

4.8 

8.0 

10.8 

10.8 

43 

MAX  SNFL  (IN) 

50.7 

31.6 

11.4 

6.3 

1.3 

« 

« 

0 

# 

5.0 

25.2 

36.6 

93.3 

43 

MEAN  SNFL  (IN) 

14.8 

7.0 

3.1 

.6 

.1 

« 

» 

0 

« 

.4 

6.3 

13.8 

46.0 

43 

P/W  SNFL  GE  .1  (IN) 

10 

6 

4 

1 

« 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

9 

35 

43 

D/W  SNFL  GE  1.5  (IN) 

4 

2 

1 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

12 

43 

MAX  OLY  SNO  DEPTH  (IN) 

41 

45 

n 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

15 

28 

45 

43 

PRVLNG  WND  DIR  (DEG) 

$05-07 

$05-07 

20-22 

20-22 

20-22 

20-22 

$20-22 

$20-22 

$20-22 

$05-071  20-22 

$02-04 

$20-22 

10 

MEAN  UNO  SPO  (KTS) 

5 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

5 

4 

6 

5 

5 

10 

MAX  UNO  SPO  (KTS) 

64 

57 

67 

50 

56 

59 

49 

46 

43 

54 

62 

55 

67 

44 

SKY  COVER  GT  5/10  (X) 

78.0 

73.9 

65.0 

60.9 

61.0 

53.8 

34.0 

33.3 

40.0 

49.5 

73.0 

79.3 

58.7 

10 

D/U  THUNDERSTORMS 

0 

« 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

12 

40 

0/U  FOG  (VSBY  LT  7  MI ) 

20 

15 

9 

4 

2 

1 

1 

3 

9 

18 

22 

108 

40 

LEGEND:  ANN  »  ANNUAL 

D/U  >  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 
&  >  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS 
**  c  instantaneous  PEAK  WINDS 
•  «  data  NOT  available 


POR/YOR  >  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

WCPA  «  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

#  -  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
%  <  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 


381 


1 

1  MONTH 

1  JAN 

1  FEB 

PERCENT  OCCURRENCE 
1  MAR  1  APR  1  MAY 

FREQUENCY  OF 

1  JUN  1  JUL 

CEILING  AND  VISIBILITY 

1  AUG  1  SEP  1  OCT  1  NOV 

1  DEC 

1  ANN 

1  YOR 

1  LST 

1 

1 

1 

1  00  •  02 

1  47,8 

1  32.2 

I  17.6 

1  ^-3 

1  4.4 

1  2-’ 

1.2 

1.2 

5.0 

1  0.7 

34.4 

54.9- 

17.7 

10 

1  03  -  05 

I  49.9 

1  38.8 

1  23.2 

1  0.2 

1  10.6 

1  5.1 

2.2 

1.8 

6.0 

1  10.1 

41.7 

59.4 

21.2 

10 

CIG 

1  06  -  08 

1  50.9 

1  41.8 

1  27.2 

1  10.2 

1  11.2 

1  6.6 

2.5 

3.8 

9.7 

I  16.7 

49.6 

59.6 

24.1 

10 

LT  3000  FT 

1  09  -  11 

i  47.1 

1  40.3 

1  26.6 

1  10.2 

1  12.2 

6.8 

2.7 

3.2 

6.4 

1  13,4 

44.3 

55.4 

22.4 

10 

ANO/OR 

1  12  -  14 

1  42.3 

1  35.3 

1  19.9 

1  8.0 

1  8.4 

1  5.7 

1.4 

1.1 

5.1 

1  7.8 

36.4 

48.2 

18.3 

10 

VSBY 

1  15  -  17 

1  38.2 

I  26.4 

1  11.3 

1  *-7 

1  ^*2 

1  3,3 

.9 

.4 

3.3 

1  4.0 

31.1 

47.1 

14.6 

1  10 

LT  3  MI 

1  18  -  20 

1  40.5 

1  23.7 

1  8.6 

1  3.8 

1  3.3 

1  2.4 

1.0 

.2 

2.7 

1  2.9 

27.6 

50.0 

13.9 

1  10 

1  21  •  23 

1  43,9 

1  27.2 

1  10.3 

1  4.0 

1  2.6 

1  2.6 

.8 

.6 

3.0 

1  4.6 

30.1 

51.8 

15.1 

1  10 

I  ALL 

1  45.1 

1  33.2 

1  18.1 

1  6.4 

1  7.1 

1  4.4 

1.6 

1.5 

5,2 

1  8.3 

36.9 

53.3 

18.4 

1  10 

00  •  02 

41.6 

25.9 

12.8 

2.9 

3.9 

2.5 

1.2 

.9 

4.0 

5.9 

29.0 

50.1 

15.1 

10 

03  -  05 

43.9 

31.4 

19.4 

5.4 

8.8 

4.0 

1.9 

1.4 

5,3 

8.9 

38.0 

53.8 

18.5 

10 

CIG 

06  •  08 

46.0 

34.9 

24.1 

8.9 

9.4 

5.4 

2.3 

3.0 

8.8 

14.9 

45.4 

53.5 

21.4 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

41.9 

32.4 

19.7 

4.8 

8.0 

3.8 

1.2 

2.0 

4.6 

11.0 

39.0 

50.6 

18.2 

10 

ANO/OR 

12  -  14 

36.6 

26.5 

9.6 

2.3 

3.4 

2.6 

.3 

.5 

2.9 

4.1 

27.8 

43.3 

13.3 

10 

VSBY 

15  -  17 

32.6 

17.3 

6.0 

1.7 

1.8 

1.7 

.4 

,1 

2.6 

1.8 

22.8 

41.9 

10.9 

10 

LT  3  MI 

18  •  20 

34.7 

16.7 

5.5 

2.3 

1.7 

1.3 

.8 

.1 

1.9 

1.8 

22.1 

44.4 

11.1 

10 

21  '  23 

38.7 

21.2 

8.6 

2.6 

1.8 

1.8 

,5 

.5 

2.0 

4.2 

25.7 

47,2 

12.9 

10 

ALL 

39.5 

25.8 

13.2 

3.9 

4.9 

2.9 

1.1 

1.1 

4.0 

6.6 

31.2 

48.1 

15,2 

10 

00  •  02 

37.7 

23.2 

11.2 

2.6 

3.4 

2.3 

.5 

.6 

2.9 

4.9 

26.4 

45.7 

13.4 

10 

03  -  05 

40.1 

28.0 

15.6 

4.3 

6.9 

2.8 

1.1 

1.3 

4.7 

7,5 

34.6 

48.3 

16.3 

10 

CIG 

06  -  08 

42.2 

31.0 

21.5 

6.9 

7.3 

3.6 

1.3 

2.7 

7.2 

13.5 

40.6 

50.1 

19.0 

10 

LT  1000  FT 

09  ■  11 

37.4 

28.6 

14.7 

2.4 

3,7 

1.6 

.2 

1,0 

3.2 

8.8 

32.9 

45.5 

15.0 

10 

ANO/OR 

12  ■  14 

29.8 

19.6 

6.1 

1,0 

1.5 

.7 

.0 

.2 

1.2 

1.9 

18.6 

37.3 

9,8 

10 

VSBY 

15  -  17 

27.3 

12,2 

3.5 

.4 

.9 

1.2 

.0 

.0 

1.4 

,9 

15.9 

34.8 

8.2 

10 

LT  2  MI 

18  >  20 

31.4 

12.7 

4.6 

1.2 

1.2 

.9 

.1 

.1 

1.2 

1.1 

17.8 

37.6 

9.2 

10 

21  •  23 

34.7 

17.3 

7.3 

2.0 

1.4 

1.4 

.2 

.3 

1.8 

3.9 

22.2 

41.8 

11.2 

10 

ALL 

35.1 

21.6 

10.6 

2.6 

3.3 

1.8 

.4 

.8 

3.0 

5.3 

26.1 

42.6 

12.8 

10 

00  '  02 

12.2 

6,9 

2.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.7 

2.3 

8.1 

15.3 

4.0 

10 

03  •  OS 

13,4 

7.5 

3.5 

.6 

1.2 

.6 

.0 

.3 

.9 

3.1 

11.1 

17.7 

5.0 

10 

CIG 

06  •  08 

15.1 

9.7 

4.9 

.9 

.5 

.2 

.2 

.4 

1.4 

6.0 

12.2 

15.5 

5.6 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

9.1 

4.6 

•  6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.2 

6.0 

10.4 

2.7 

10 

AND/OR 

12  •  14 

6.3 

1,1 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1.3 

4.8 

1.1 

10 

VSBY 

15  •  17 

5.5 

.8 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

6.3 

1.2 

10 

LT  1/2  MI 

18  •  20 

7.8 

2.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

2.7 

8.3 

1.8 

10 

21  •  23 

9,7 

4.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.2 

5.3 

11.9 

2.8 

10 

ALL 

9.9 

4.7 

1.5 

.2 

.3 

.1 

.0 

.1 

.4 

1.8 

6.0 

11.3 

3.1 

10 

NURRICANES/TROPICAL  STORKS  OBSERVED  ;  NONE 


REMARKS  : 
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A  N  S 

Station  Naae: 

FT  UWIS/GRAT  AAF  NA 

Field  Elev: 

301  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latl tude/Longltude : 

R47  05  H122  35 

Station  MSC: 

742070 

Hoirly  Obe  POR: 

May  77  to  Apr  87 

Call  Si9i: 

KGRF 

October  1987 

SuMary  of  Day  POR: 
LST  -  Off  -8 

Apr  39  to  Jul  40 

Jul  60  to  Apr  87 

Supersedes: 

Jan  1983 

JAM  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAT  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I 


XTRM  MAX  TEMP  • 
MEAN  MAX  TEMP  <■ 
MEAN  TEMP  • 
MEAN  MIN  TEMP  * 
XTRM  MIN  TEMP  • 


D/W  TEMP  ^  80®  F 
D/H  TEMP  >  75® F 
D/W  TEMP  <  32®  F 
D/W  TEMP  7  25®F 


VPR  PRESS 

("Hg) 

MEAN  DEWPOINT  ®F 

99.95*  WCPA 

Ft 

51  28 

J12  28 

28 


22  28 
45  28 

59  28 

8  28 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  « 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  >  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >  .1" 
D/W  SNFL  7  1;5" 

MEAN  NND  DRCTN 
MEAN  NND  ^D  Kts 
MAX  NND  SPD«»  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBT  <7al 


Legsndt  ANN  >  Annual  TOR  •  Years  of  reoord  POR  >  Period  of  record 

D/W  -  Mean  nuaber  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (aaxlaua)  pressire  altitude 

0  Based  on  less  than  full  aonths  #  •  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5T,  as 
**  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  •  Data  not  available  $  -  Percentage  of  oala  winds  >  aean  direction 
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ICi 


STATION  NAMEt  HOSCS  LAlir/6RANT  CO  MA 

CLfVATlONi  MAS  TT 

STATION  10:  HN^M 

Lecmawi  n  «t  u _ c  n«  n _ _ _ 

6NT  TO  LSTt  •• 

MSC  •  727I?T 

A  V  S 

CLIMATIC  ooxcr 
r0«  LINITCO 

QUIT  STATIONS 

CAU 

ONL 

TIONi  MCAM: 
T  rot  THE  1 
XOD  Of  tcci 

S  ANC  C4TACNCS  ITLOA  AflC 
HOURS  CSOO  -  2200  LST 

OtO>  NOV  7S  -  OCT  OS 

THE  AVAILAOLC  SUNNAtV  Of  OAT  DATA  FOR  THIS  STATION  vCRC  iNSUfflCXCNT 
rot  ANT  **MCANlNSruL**  SUNNAtX2ATX0N:  THCV  NCRC  TMCRIFORC  SUFtLCMCNTCD 
iV  OATA  rOON  OTHER  SOURCES  AND  CONIINCO  OT  A  CLIMATOLOGIST. 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
Hay  1988 


Station  Mamet 
Latl  tude/Longl  tulle : 
Hotrly  Obs  FOR: 


seattle/bobug  pld  ha 

MAT  32  H122  18 
Jan  59  to'Deo*6A 
Jan  73  to  Deo  81 
See  Raka 


Suaury  of  Day  FOR:  See  Raka 


I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  AFR  I  HAT  I  JW  i 


Field  Bier:  17  ft 
Station  HSC:  727935 
Call  SI91:  BFI 

Superaedaa :  See  Raka 


I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I 


96 

100 

93 

86 

74 

66 

76 

74 

70 

61 

51 

47 

67 

66 

62 

54 

46 

43 

58 

57 

53 

47 

40 

36 

46 

46 

40 

30 

21 

10 

15 
60  15 

53  15 

46  15 


D/H  TEMF  >  80*  F 
D/W  TEMF  ”  75*F 
D/W  TEMF  T  40*F 
D/H  TEMF  <  32*F 


VFR  FRESS  "Hg 
MEAN  DEHFOINT  •F 
99.95*  HCFA  Ft 


MEAN  RH  04  LST  * 
MEAN  RH  13  LST  * 


MAX  24HR  FRECIF  " 
MAX  FRECIF  " 
MEAN  FRECIF  " 
MIN  FRECIF  " 
D/H  FRECIF  >  .01" 
D/H  FRECIF  “  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 

MAX  SNFl.  " 

MEAN  SNFL  ” 

D/H  SNFL  >.  .1" 
D/H  SNFL  1;5" 


MEAN  NND  DRCTN  SSE 
MEAN  NND  SFD  Kta  6 
MAX  HND  SFD»»  Kta  • 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/H  TSTCRMS 
D/H  FOG  VSBY  <7al 


Legend:  ANN  •  Annual  TOR  •  Yeara  of  record  FCR  •  Feriod  of  record 

D/H  •  Mean  nuaber  of  daya  with...  HCFA  •  "Horat  caae”  (aaxlaua)  preaaure  altitude 

f  •  Baaed  on  leaa  than  full  aontha  #  >  Leaa  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5*,  aa 
**  -  Inatantaneoua  peak  wlnda  applicable. 

*  >  Data  not  available  $  •  Percentage  of  calm  wlnda  ^  aean  direction 


Thla  brief  la  a  aarger  of  data  froa  two  earlier  brlefa  (Oct  79  and  Oct  83)  for  Boeing  Field. 
Data  aouroea  were: 

1.  RUSSNO,  P(X{  Jan  48  to  Sep  65. 

2.  TDF  14  data,  FOR  1955  to  1964. 

3.  Cllaatography  of  the  U.S.  No.  40-45,  Cliaatlo  Guide  for  Seattle,  Haahlngton, 
and  adjacent  Puget  Sound  area,  FOR  1950-1960. 

4.  Horlwlde  Airfield  Suaaary,  FOR  unknown. 

5.  USAFETAC  DATSAV,  FOR  Jul  77  to  Deo  75. 

6.  Data  froa  Seattle-Taooaa  Airport  Suaaary,  FOR  1921-1950. 


Note  that  for  lack  of  au 
obaervatlona. 


■ary  of  day  data,  teaporature  Inforaatlon  waa  extracted  froa  hourly 
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A  N  S 

Station  Nam: 

5EATTLE/B(X1NC  FLO  HA 

Flald  BlaTt 

IT  ft 

CLINATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longl tude : 

NAT  32  V122  18 

Station  MSCi 

T27933 

Hourly  Obs  PGRt 

Jan  59  to  Dac  6A 

Jan  73  to  Dac  81 

Call  Slv» 

BFI 

Hay  1988 

Suaaary  of  Day  POR: 

Saa  Raka 

Suparaadea: 

Saa  Ratca 

PERCENT  OCCURRENCE  PREQDBNCT  OF  CSILING^TISIBILITT 


I  LST  I  JAN  I  FEB  I  HAR  I  JIPR  I  MAT  I  JW  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  aOf  I  DEC  I  MN  I  TOR 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1500/3 


15-17 

18-20 

21-23 

00-2*1 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 
1000/2 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-1 1 

LESS  THAN  12-1 A 


200/  1/2 


00-2  A 


18 

23 

AO 

29 

36 

39 

AO 

A6 

A2 

3A 

AO 

38 

18 

25 

31 

11 

16 

27 

8 

1A 

28 

11 

15 

3A 

21 

27  1 

1  35 

390 


tTfkCt  ADO  lS7li|  N  48  a  W  122  39 


TDMIUriMK)  PMCinWION(lfi)  WMO  (KT) 


1 


SE  Ij 


m 


nmoo 


nCLD  ELEVATION:  47  f 


MEANNUMKROF  MTS 


n  TEMPcmmjWEFf 

g  KUIMUH 
f  12  12  <  i 

90  80  32  0 


i33*33S3SElESIE3S]C3i 


SOS  (MVT)  FORi  4903«7012.  RUSSUO  POHi  4S08  EV812  (EZriUMES).  HAVt  I£D  MAX  1968. 


"DATA  NOT  AVAILASLC.  ILESS  THAN  0.5  DAT.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  C%>  AS  APPLICABLE. 


n.rm«  weather  (%freq)|  hours  (lst) 


\mi 


CIO 
thin 
3000  fMt 
•nd/or 

vax 

thAD 

3  allRA 


ipnf?!?iP!«?ii7nmTTn  i 


ClC 

laaa  than  1 

1500  foot 
and/or 

VSBX 

loaa  than 

3  atlaa 

i 

1  00-02 

L  03-iOi.  .  . 
^-OflrOt  ... 
l  —  JfcU _ 

L..U-XL.  .  . 

[.  .  Vt-2D  ~ 

_ 2XrZ3 _ 

AU  HOURS 

r,n  1 

1  .00-02. 

CIO 

03.05 _ 

loaa  than 

1 _ 06-08 

1000  faot 

1 

h 

I 

and/or 

L _ xa-u _ 

Tsn 

I -.1502.  _ 

loaa  than 

1  -la-ao..  - .. 

2  atlaa 

L  .21-23 

ALL  lEXIRS 

CIC 

lata  than 

300  faot 
and/or 


laaa  than 
I  alia 


33.-23— 
AU,  HOORS 
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>w»am  w. 

MMTAC 

MaacM 

19  92 

WAimm 

iMCAim 


AUSTIH  STtftulCt  UX 
19  m  ta  09 


MUM-  so*«uc  ai 

•U9  ; 


AWS  OIMATIC  BRIEF 


D  ■£■]  IQ  D  BZl  Bnl  KSl  HD  HQ  K  Kil  D 

I  III  I  I  lirnB  LIMiBM  BM  IHHHBIhM  llllll 

sElQIDBIElBSIKBiKIBQKKjD 

^»fBiCira»g»Migwgggi»gii!i  _ _ 

I K1  liis  DJ  HQ  HU  wnj  mfvj  an  BfQ  V  Kfl  UUJ  BU  til  lii±J  iia  HJ  KU  Ka  Bi  KJ  K.  ftL  BJ  Mi  B:  BJ 

If  BTlBiraBgwg»ig^B»MigglngllttfnimMMiMIJBBMM1  WMif 


mBTgna.tiniPT»m< 
mn  BFICDK1K9 


liXKfJftiJi 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATUS :  GENERAL  MITCHELL  lAP,  WI 

lOCATICW:  4257N  8754W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATIO]  #:  726400  ICAO:  MKE 

ELEVATION  (FEET)  :  692  I£T  =  aW-6 

PERIOD:  7301-9012  (SOURCE  #1) 


SOURCE  NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 
EXTREME  MAX 

(  F) 
1 

56 

65 

82 

90 

92 

102 

98 

102 

95 

88 

73 

62 

102 

MEAN  DAILY  MAX 

1 

27 

31 

42 

54 

65 

76 

81 

78 

71 

58 

46 

32 

55 

MEAN 

1 

21 

24 

35 

45 

55 

66 

72 

70 

62 

50 

39 

25 

47 

MEAN  DAILY  MIN 

1 

14 

18 

28 

37 

46 

57 

63 

62 

54 

43 

32 

19 

39 

EXTREME  MIN 

1 

-25 

-13 

-5 

11 

26 

38 

45 

46 

28 

18 

-4 

-18 

-25 

#  DAYS  GE  90 

1 

0 

0 

0 

# 

# 

2 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

11 

#  DAYS  LE  32 

1 

29 

25 

20 

7 

1 

0 

0 

0 

# 

3 

15 

27 

128 

#  DAYS  LE  0 

1 

5 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

11 

2.  FRECIPITATIC»J  (INCHES) 
MAXIMUM  2  4.0  3.1 

6.9 

7.3 

5.8 

8.3 

7.7 

7.1 

9.4 

6.4 

4.7 

4.3 

* 

MEAN 

2 

1.7 

1.4 

2.6 

3.4 

2.8 

3.5 

3.5 

3.1 

2.8 

2.2 

2.1 

2.1 

31.2 

MINIMUM 

2 

0.3 

0.1 

0.3 

1.3 

0.9 

0.9 

1.0 

0.5 

# 

0.2 

0.6 

0.3 

* 

MAX  24  HR 

2 

1.5 

1.7 

2.3 

3.0 

2.0 

3.0 

3.0 

2.8 

2.5 

2.1 

1.6 

2.2 

3.0 

#  DAYS  W/PRECIP 

1 

20 

17 

17 

17 

15 

13 

12 

12 

12 

13 

17 

20 

185 

#  DAYS  GE  0.5 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

18 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 
MEAN  2  14 

10 

10 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

11 

50 

MAXIMUM 

2 

34 

42 

27 

16 

# 

0 

0 

0 

0 

4 

16 

28 

* 

MAX  24  HR 

2 

12 

17 

11 

12 

# 

0 

0 

0 

0 

2 

10 

11 

17 

#  DAYS  W/SNOW 

1 

17 

14 

10 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

16 

69 

#  DAYS  GE  1.5 

2 

3 

2 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

10 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  HG)  /  DEWPOINT  (  F) 


RH  (  5  IBT) 

1 

75 

77 

77 

76 

79 

80 

83 

86 

84 

81 

79 

78 

80 

RH  (14  1ST) 

1 

65 

64 

61 

57 

58 

57 

58 

61 

60 

59 

64 

67 

61 

VAPOR  PRESS 

1 

.10 

.11 

.15 

.21 

.31 

.44 

.57 

.56 

.44 

.28 

.19 

.12 

.29 

DEWPOINT 

1 

13 

16 

25 

34 

44 

54 

61 

61 

53 

41 

31 

18 

38 

5.  SURFACE  WINDS  16  PT/KTS  / 
PVIG  IXICIN  1  W  W 

99.95%  HIGHEST 
W  N  N 

PRESSURE  ALTITUDE 
S  S  S  S 

(FEET) 

S  W 

WNW 

W 

MEAN  SPEED 
(PVIG  C«CIN) 

1 

11 

10 

10 

13 

12 

8 

8 

8 

8 

9 

11 

11 

10 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

1 

11 

10 

11 

11 

9 

9 

8 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

MAX  PEAK  GUST 

1 

70 

42 

49 

50 

52 

52 

60 

56 

54 

42 

48 

49 

70 

PRESSURE  ALT 

2 

1450 

1450 

1450 

1450 

1200 

1200 

1050 

1000 

1100 

1250 

1400 

1450 

1450 

6.  MEAN  CIDUD  COVER  (8THS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  OUST  (BNBD) 


CIL  COVER 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

# 

# 

2 

4 

5 

7 

7 

7 

4 

2 

1 

# 

40 

DAYS  FOG  IT  7 

1 

14 

13 

15 

12 

12 

11 

11 

15 

14 

13 

14 

14 

158 

DAYS  BNBD  LT  7 

1 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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(GENERAL  MITCHELL  IAP,WI) 

REMARKS:  *  --  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LT  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  GT  PVIGN  DRCTN 
=  RASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MONTH/YR 

SOURCE (S) :  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  JAN  85,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FRC»1  10-36  YRS. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  LT  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

36 

35 

32 

23 

16 

14 

13 

17 

18 

20 

34 

44 

25 

03-05  LST 

37 

39 

35 

26 

19 

16 

16 

23 

21 

24 

37 

43 

28 

06-08  LST 

38 

41 

38 

29 

23 

19 

19 

29 

30 

27 

39 

43 

31 

09-11  LST 

36 

38 

38 

29 

23 

20 

18 

25 

27 

30 

39 

43 

30 

12-14  LST 

37 

36 

36 

25 

18 

16 

15 

18 

24 

26 

37 

42 

27 

15-17  1ST 

35 

33 

34 

22 

16 

12 

12 

16 

20 

23 

35 

40 

25 

18-20  LST 

35 

33 

30 

22 

15 

13 

12 

15 

17 

20 

31 

40 

23 

21-23  LST 

36 

33 

30 

23 

14 

11 

10 

14 

16 

19 

32 

41 

23 

ALL  HOURS 

36 

36 

34 

25 

18 

15 

14 

20 

21 

24 

36 

42 

27 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT  1500/3  MI  (SOJRCE  NO. 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

24 

22 

21 

16 

12 

10 

10 

14 

13 

13 

20 

27 

17 

03-05  LST 

23 

25 

23 

18 

15 

12 

14 

21 

16 

14 

22 

26 

19 

06-08  LST 

24 

28 

27 

21 

19 

15 

16 

26 

24 

17 

25 

29 

23 

09-11  1ST 

26 

27 

25 

18 

16 

13 

13 

18 

18 

18 

25 

31 

21 

12-14  1ST 

24 

24 

21 

14 

13 

10 

10 

13 

13 

15 

21 

27 

17 

15-17  LST 

22 

21 

21 

13 

13 

9 

9 

12 

11 

14 

21 

24 

16 

18-20  1ST 

22 

22 

20 

14 

13 

9 

9 

12 

12 

12 

18 

22 

15 

21-23  1ST 

24 

20 

20 

15 

11 

9 

8 

11 

12 

12 

19 

23 

15 

ALL  HOURS 

24 

24 

22 

16 

14 

11 

11 

16 

15 

14 

21 

26 

18 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT  1000/2  MI  (SOURCE  NO. 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

17 

14 

15 

12 

9 

7 

6 

8 

9 

9 

13 

17 

11 

03-05  LST 

15 

17 

16 

14 

11 

8 

9 

14 

11 

9 

15 

17 

13 

06-08  LST 

15 

20 

19 

16 

14 

9 

9 

16 

12 

10 

17 

22 

15 

09-11  1ST 

16 

19 

15 

13 

11 

9 

6 

10 

9 

10 

16 

22 

13 

12-14  1ST 

15 

15 

14 

10 

9 

6 

4 

7 

6 

8 

13 

19 

11 

15-17  1ST 

14 

15 

14 

10 

9 

5 

4 

6 

6 

8 

12 

16 

10 

18-20  LST 

15 

14 

14 

10 

9 

6 

4 

7 

7 

8 

11 

14 

10 

21-23  1ST 

16 

13 

13 

11 

9 

6 

4 

6 

7 

9 

12 

15 

10 

ALL  HOURS 

16 

16 

15 

12 

10 

7 

6 

9 

8 

9 

14 

18 

12 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT 
JAN  FEB 

200/0.5  MI 
MAR  APR 

(SOURCE  NO.  1) 
MAY  JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

2 

3 

5 

3 

4 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

03-05  1ST 

2 

4 

6 

4 

6 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

06-08  LST 

3 

5 

6 

5 

6 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

09-11  1ST 

3 

4 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

# 

2 

2 

5 

2 

12-14  1ST 

3 

4 

4 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

2 

2 

4 

2 

15-17  LST 

3 

3 

4 

3 

3 

.  1 

a 

# 

# 

2 

2 

2 

2 

18-20  1ST 

3 

2 

4 

3 

5 

2 

# 

# 

1 

2 

2 

2 

2 

21-23  1ST 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

ALL  HOURS 

3 

3 

5 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
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0PE3?ATI0NAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  GENERAL  MITCHELL  lAP,  WI 

lOCATION:  4257N  8754W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/DOC,  AUG  1992 


STATION  #:  726400  ICAO:  MKE 

ELEVATIC»4  (FEET)  :  692  L5T  =  OCT-e 

PERIOD;  7301-9012  (SOURCE  #1) 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

# 

# 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

# 

# 

# 

1 

03-05  LST 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

# 

1 

06-08  1ST 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

# 

# 

1 

09-11  1ST 

0 

0 

# 

# 

n 

1 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

12-14  1ST 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

15-17  1ST 

0 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

# 

a 

1 

18-20  LST 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

1 

21-23  1ST 

# 

# 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

# 

1 

2.  %  FREQ  RAIN 

AND/OR  CmZZLE 
JAN  FEB  MAR 

• 

• 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

4 

4 

10 

12 

10 

7 

5 

6 

7 

9 

11 

7 

8 

03-05  1ST 

3 

4 

9 

10 

9 

7 

6 

7 

9 

10 

12 

7 

8 

06-08  1ST 

3 

5 

9 

12 

10 

7 

6 

7 

8 

9 

12 

8 

8 

09-11  1ST 

3 

4 

8 

11 

7 

6 

5 

7 

7 

8 

10 

6 

7 

12-14  tST 

3 

2 

8 

11 

9 

5 

4 

6 

8 

8 

9 

6 

7 

15-17  1ST 

3 

3 

8 

11 

12 

6 

5 

6 

7 

9 

10 

6 

7 

18-20  1ST 

5 

4 

8 

14 

11 

6 

6 

5 

5 

10 

11 

6 

8 

21-23  1ST 

5 

4 

9 

12 

10 

6 

5 

6 

7 

10 

11 

7 

8 

ALL  HOURS 

4 

4 

9 

12 

10 

6 

5 

6 

7 

9 

11 

7 

7 

3.  %  FREQ  SNCW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

20 

18 

9 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

6 

18 

6 

03-05  1ST 

17 

21 

9 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

7 

18 

6 

06-08  1ST 

17 

19 

9 

3 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

6 

17 

6 

09-11  1ST 

16 

17 

8 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

6 

15 

5 

12-14  1ST 

15 

15 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

5 

14 

5 

15-17  LST 

15 

14 

8 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

11 

5 

18-20  LST 

18 

16 

9 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

13 

5 

21-23  1ST 

20 

16 

9 

3 

# 

0 

0 

# 

1 

6 

16 

6 

ALL  HOURS 

17 

17 

9 

3 

# 

0 

0 

# 

1 

6 

15 

6 

4 .  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  GT  25 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

KTS. 

JUN 

(INCUJDING 
JUL  AUG 

GUSTS) ; 
SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

3 

5 

4 

3 

1 

# 

# 

1 

3 

5 

5 

3 

03-05  1ST 

5 

3 

4 

5 

3 

1 

1 

# 

1 

3 

5 

5 

3 

06-08  1ST 

5 

4 

4 

6 

4 

2 

1 

# 

1 

4 

5 

4 

3 

09-11  1ST 

8 

6 

9 

11 

7 

5 

2 

2 

2 

9 

8 

8 

6 

12-14  1ST 

8 

8 

11 

14 

10 

7 

4 

2 

4 

10 

10 

7 

8 

15-17  1ST 

7 

7 

12 

12 

10 

6 

4 

1 

3 

7 

7 

5 

7 

18-20  LST 

6 

5 

7 

6 

5 

2 

1 

# 

1 

4 

6 

6 

4 

21-23  1ST 

6 

4 

6 

5 

3 

1 

# 

1 

1 

4 

5 

6 

3 

ALL  HOURS 

6 

5 

7 

8 

5 

3 

2 

1 

2 

5 

7 

6 

5 
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(GENERAL  MITCHELL  lAP,  WI) 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  = 
=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 


0.0  LT  0.5,  MI  =  STATOTE  MILES 
,  I.E.  LT  24  HRS/DAY,  OR  LT  12  MOmi/YR 


SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  SURFACE,  JAN  73-DEC  90,  HOURLY  OBSERVATIONS. 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF,  JAN  85,  PERIOD  OF  RECORD  RANGING  FROyi  10-36  YRS. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

(CIG/VIS) 
JUN  JUL 

LT  800/2  ME: 

AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

13 

14 

11 

9 

7 

6 

7 

8 

7 

11 

15 

10 

03-05  LET 

13 

15 

15 

12 

11 

7 

8 

13 

10 

8 

13 

15 

12 

06-08  LST 

13 

17 

17 

15 

13 

9 

9 

15 

11 

9 

15 

19 

13 

09-11  1ST 

14 

17 

14 

12 

10 

8 

6 

8 

7 

8 

15 

20 

12 

12-14  LST 

34 

13 

13 

10 

8 

6 

3 

6 

5 

7 

11 

17 

9 

15-17  LST 

13 

13 

13 

9 

8 

5 

4 

5 

5 

7 

10 

14 

9 

18-20  LST 

13 

12 

13 

9 

9 

5 

4 

6 

6 

7 

9 

11 

9 

21-23  LST 

14 

12 

12 

10 

8 

6 

4 

6 

6 

7 

10 

13 

9 

ALL  HOURS 

13 

14 

14 

11 

10 

7 

5 

8 

7 

8 

12 

16 

10 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT  500/1 

JAN  FEB  MAR 

.5  MI 
APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

9 

9 

11 

9 

7 

5 

4 

5 

5 

5 

7 

10 

7 

03-05  LST 

9 

11 

11 

9 

9 

6 

6 

8 

6 

5 

8 

9 

8 

06-08  LST 

9 

12 

12 

11 

10 

7 

6 

10 

7 

6 

10 

12 

9 

09-11  LST 

10 

12 

11 

8 

7 

5 

4 

4 

3 

5 

9 

14 

8 

12-14  LST 

10 

10 

10 

6 

6 

4 

2 

3 

2 

4 

7 

12 

6 

15-17  LST 

9 

9 

9 

7 

7 

3 

2 

2 

3 

5 

6 

9 

6 

18-20  1ST 

9 

8 

9 

6 

8 

4 

3 

4 

4 

4 

6 

7 

6 

21-23  LST 

10 

8 

9 

8 

6 

4 

3 

4 

4 

5 

6 

8 

6 

ALL  HOURS 

9 

10 

10 

8 

7 

5 

4 

5 

4 

5 

7 

10 

7 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

5 

6 

8 

6 

5 

3 

2 

4 

3 

3 

5 

6 

5 

03-05  1ST 

6 

8 

8 

6 

7 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

6 

5 

06-08  1ST 

6 

9 

9 

8 

8 

4 

3 

5 

5 

4 

6 

8 

6 

09-11  LST 

7 

8 

8 

5 

5 

3 

2 

2 

1 

3 

6 

9 

5 

12-14  1ST 

7 

7 

7 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

3 

4 

7 

4 

15-17  LST 

6 

6 

7 

5 

5 

3 

1 

1 

1 

3 

4 

6 

4 

18-20  LST 

6 

5 

7 

5 

6 

3 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

21-23  LST 

5 

5 

7 

5 

5 

3 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

4 

ALL  HOURS 

6 

7 

8 

5 

5 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

6 

5 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  LT  100/. 25  Ml! 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

03-05  1ST 

1 

2 

3 

3 

4 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

06-08  1ST 

1 

3 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

09-11  LST 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

2 

1 

2 

1 

12-14  LST 

1 

1 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

15-17  LST 

1 

1 

2 

1 

2 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

18-20  1ST 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

21-23  LST 

# 

1 

3 

1 

2 

1 

# 

# 

1 

2 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
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